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ABSTRACT 


* 


During  1975  five  oceanographic  cruises  were  made  by  the  U.S.  Coast 
Guard  to  the  Grand  Banks  region.  During  April  (IIP-1-75)  a large  anti- 
cyclonic  eddy  was  observed  between  the  labrador  Current  and  the  North 
Atlantic  Current.  The  eddy  appeared  to  move  southward  and  rejoin  the 
North  Atlantic  Current.  Six  occupations  of  standard  section  A3,  spaced 
throughout  the  year,  revealed  a relatively  smooth  pattern  of  variation  for 
the  Labrador  Current  with  maximum  southward  transport  and  minimum 
water  temperature  in  April  changing  to  minimum  transport  and  maximum 
temperature  in  November.  However,  repeated  occupation  of  standard  section 
Al  over  a 54  hour  period  indicated  that  large  variations  in  the  Labrador 
Current  transport  do  occur  over  short  time  scales. 


Editor's  note:  Reference  to  a product  or  comment  with  respect  to  It  In  this  publica- 
tion does  not  Indicate,  or  permit  any  person  to  hold  out  by  repuhllcatlon  In  whole,  or  In 
part  or  otherwise,  that  the  product  has  been  endorsed,  authorized,  or  approved  by  the 
Coast  Guard. 
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INTRODUCTION 

During  1975  five  oceanographic  cruises  were 
made  by  the  U.S.  Coast  Guard  to  the  Grand 
Banks  region  (fig.  1).  The  majority  of  data 
presented  were  obtained  during  two  cruises  by 
the  International  Ice  Patrol  (April  and  May- 
June  1975)  aboard  the  USCGC  EVERGREEN 
(WAGO  295).  These  observations  were  made  in 
support  of  Commander,  International  Ice  Patrol 
to  aid  in  the  prediction  of  the  drift  of  icebergs 
into  the  North  Atlantic.  Three  additional  cruises 
were  conducted  in  connection  with  the  Coast 
Guard  Standard  Section  Program.  Standard 
Sections  A2,  A3,  and  A4  were  occupied  in  Feb- 
ruary and  August  by  the  USCGC  CHASE  and 
in  November  by  the  USCGC  HAMILTON.  In 
each  case  sections  A3  and  A4  were  extended  sea- 
ward of  the  limits  shown  in  figure  1.  A sum- 
mary of  the  observations  made  on  each  cruise  is 
given  in  Table  1. 

INTERNATIONAL  ICE  PATROL  CRUISES 

April  Cruise:  The  first  Ice  Patrol  cruise  in- 
cluded two  oceanographic  surveys.  The  first 
survey  (4-15  April)  consisted  of  sections  A3C, 
A3B,  A3A,  A3,  and  A2B  (fig.  1),  while  the 
second  (21-25  April)  reoccupied  sections  A3, 
A3A,  and  A3B.  A total  of  90  oceanographic 
casts  were  made  using  an  salinity,  temperature, 
depth  environmental  profiling  system  (STD)  to 
yield  IIP  stations  11690-11779. 

On  April  12,  during  the  first  survey,  a sub- 
surface mooring  with  two  current  meters,  de- 
ployed in  June  1974,  was  recovered.  The  mooring 
was  located  at  44°4I.7'N,  48°55.0'W  in  587  fm 
(1086  m)  of  water.  Discussion  of  the  data  from 
these  current  meters  is  contained  in  Weir  (1977). 
Between  the  STD  surveys  a subsurface  moored 


current  meter  array  was  deployed  on  19  April 
1975  in  165  fm  (305  m)  of  water  at  45°44.0'N, 
48°06.7'W.  The  mooring,  which  was  retrieved 
in  June  1975  on  the  second  IIP  cruise,  is  de- 
scribed in  section  Current  Meter  Measurements. 
Following  the  deployment,  a series  of  casts  were 
made  around  the  mooring  site  using  a conductiv- 
ity, temperature,  depth  environmental  profiling 
system  (CTD),  to  allow  comparison  of  the  di- 
rectly measured  currents  and  the  calculated 
geostrophic  currents. 

During  transit  to  and  from  the  Grand  Banks 
region  an  expendable  bathythermograph  (XBT) 
survey  was  conducted  for  the  National  Marine 
Fisheries  Service.  When  the  CGC  EVER- 
GREEN was  between  65°W  and  70°W,  an  XBT 
was  taken  every  hour.  Forty-five  such  XBT 
measurements  were  made  on  the  April  IIP 
cruise. 

The  scientific  party  for  the  first  IIP  cruise  was 
Mr.  R.  M.  Hayes — Field  Party  Chief 
Dr.  D.  G.  Mountain — Watch  Supervisor 
MSTC  R.  L.  Lindsay — Watch  Supervisor 
MSTl  M.  Alles 
MST2  P.  Setser 
MST3  G.  Patrick 
MST3  P.  Christensen 
MST3  D.  Startt 
MST3  S.  Pepovitch 
ET3  L.  Haney 

May- June  cruise:  The  second  IIP  cruise  con- 
sisted of  three  segments.  The  first  began  with 
an  intensive  STD  survey  in  a 66x60  mile  grid, 
the  southwest  comer  of  which  was  located  at 
43°50'N,  49°15'W.  The  grid,  which  contained 
five  east-west  sections  of  eight  stations  each,  was 
occupied  between  26-28  May.  The  survey  was 
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conducted  to  provide  input  to  a real-time  numeri- 
cal model  of  the  Labrador  Current  (Kollmeyer, 
1975).  Following  occupation  of  sections  A3, 
A2B,  and  A2C,  the  intensive  survey  was  repeated 
between  3-6  June  to  allow  for  the  verification  of 
the  numerical  model. 

The,  second  segment  of  the  cruise  involved  a 
dual  ship  study  of  iceberg  drift.  While  the 
USCGC  SHERMAN  (WHEC  7-20)  stood  by  a 
medium  size  iceberg  as  it  drifted,  the  CGC 
EVERGREEN  made  four  sections,  totaling  43 
STD  stations,  perpendicular  to  the  path  of  the 
iceberg’s  drift.  The  final  section  occupied  coin- 
cided with  IIP  standard  section  A1A.  The  ice- 
berg was  followed  for  a period  of  four  days 
(15-19  June). 

During  the  final  segment  of  the  second  IIP 
cruise  the  current  meter  array  deployed  on  19 
April  1975  was  recovered  on  27  June  1975.  On 
28  June  Standard  Monitoring  Section  A1  was 
occupied  beginning  at  the  shallow  (West)  end. 
The  trackline  was  then  retraced  dropping  an 
XBT  probe  approximately  every  mile  (57  XBT 
casts)  after  which  section  A1  was  repeated  on 

1 July. 

Hourly  XBT  measurements  were  again  made 
for  the  National  Marine  Fisheries  Service  under 
the  same  guidelines  applied  to  the  first  cruise. 
These  data  are  presented  in  Cook  (1975). 

The  scientific  party  for  the  second  IIP  cruise 
was 

LCDR  R.  Scobie — Field  Party  Chief 
MSTC  N.  Lemoine — Watch  Supervisor 
MSTC  R.  Lindsay — Watch  Supervisor 
MST1  A.  F ’t. 

MST1  M.  Allas 
MST3  S.  Friday 
MST3  D.  Startt 
MST3  S.  Popovitch 
SNMST  J.  Murdy 
SNMST  K.  Munzert 
SNMST  J.  Ferguson 
ET2  J.  Ogle 

Standard  Section  Occupation* — A2,  A3,  A4 

The  USCGC  CHASE  (WHEC  718)  occupied 
standard  sections  A2,  A3,  and  A4  between  2-17 
February.  The  measurements  were  made  using 
Nansen  bottles  with  deep  sea  reversing  thermom- 
eters. The  CGC  CHASE  reoccupied  these  same 
sections  between  30  Augusts  September  using 
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an  STD  profiling  system.  A third  occupation 
of  standard  sections  A2,  A3,  and  A4  was  accom- 
plished by  the  USCGC  HAMILTON  (WHEC 
715)  from  15  to  23  November  using  Nansen 
bottles  with  reversing  thermometers. 

INSTRUMENTS  AND  METHODS 

IIP  Cruises:  The  STD  measurements  were 
made  with  a Plessey  9040  STD  profiling  system. 
The  three  analog  FM  signals  from  the  STD  deck 
unit  (depth,  temperature,  and  salinity)  were 
converted  to  binary  decimal  frequency  values 
(integer  cycles  per  second)  by  General  Radio 
Model  1192  frequency  counters  and  digitized  by 
u Sonycraft  Co.  Digital  Data  Logger  (DDL). 
The  digitized  frequency  values  were  then  re- 
corded on  inch  computer  compatible  seven 
track  magnetic  tape  by  a Kennedy  1600R  incre- 
mental tape  recorder.  The  observations  of  depth, 
temperature,  and  salinity  were  made  simul- 
taneously at  a one  second  rate  and  recorded 
serially  on  the  magnetic  tape. 

The  recorded  data  was  processed  through  a 
series  of  three  programs  on  a C DC-3300  com- 
puter to  yield  the  final  data  values  listed  in  this 
report.  The  original  data  tape  was  input  to 
program  NEWDL  which  converted  the  frequency 
data  to  geophysical  units.  The  converted  data 
was  both  printed  out  and  written  on  a separate 
magnetic  tape.  From  the  printout  the  first  and 
last  good  data  levels  were  determined,  as  were 
values  for  comparison  with  quality  control 
samples  to  derive  temperature  and  salinity  cor- 
rection values  (see  below).  The  NEWDL  output 
tape  was  used  as  input  to  program  AVMUL. 
This  program  deleted  all  observations  in  which 
the  depth  decreased  from  the  previous  observa- 
tion, applied  the  quality  control  correction  values, 
calculated  sigma-t  for  each  observation,  averaged 
temperature  and  salinity  values  for  observations 
at  the  same  depth,  and  from  those  determined  an 
average  sigma-t  at  each  depth.  The  output  of 
AVMUL  was  both  a printout  and  a magnetic 
tape.  The  printout  was  reviewed  to  identify  bad 
data  points  which  resulted  in  unrealistic  insta- 
bilities in  the  water  column,  primarily  due  to  the 
slow  thermometer  response  time  in  regions  of 
sharp  thermal  gradient.  The  stability  criteria 
used  is  that  established  by  the  National  Oceano- 
graphic Data  Center.  The  AVMUL  output  tape 
was  input  to  program  FINPT  which  deleted 
selected  levels,  reaveraged  the  values  at  common 
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depths,  and  determined  temperature,  salinity,  and 
sigma-t  values  at  standard  levels  and  significant 
points  in  a manner  described  by  Rosebrook 
(1974).  The  output  of  FINPT  represented  the 
final  form  of  the  data  as  presented  in  this  report. 

For  the  stations  occupied  using  a Plessey  9040 
CTD  profiling  system  the  same  acquisition  and 
processing  scheme  tvas  used  with  one  modifica- 
tion. Tn  program  XEWDL  the  conductivity 
value  was  converted  to  a salinity  value  using 
equations  developed  by  Brown  as  presented  bv 
Jaeger  (1973). 

The  data  in  its  final  form  was  processed 
through  program  XPORT.  This  program  calcu- 
lated dynamic  height  values  relative  to  1000  dbar 
level  and  from  those,  geostrophic  currents  l>e- 
tween  stations  on  a section.  Dynamic  height 
values  for  stations  less  than  1000  m were  calcu- 
lated relative  to  a 1000  dbar  reference  level  using 
a method  described  by  Kollmeyer  et.  al.  (1967). 
based  on  the  technique  developed  by  Hrlland- 
Hansen  (1934).  The  method  treats  the  sediment 
tinder  the  shallow  stations  as  motionless  water. 
The  technique  is  subjective  and  introduces  some 
uncertainty  in  the  calculation  of  current  and 
transport  values,  particularly  for  the  Labrador 
Current  which  usually  straddles  the  1000  m 
isobath. 

For  quality  control  a Nansen  bottle  with  two 
protected  and  two  unprotected  deep  sea  reversing 
thermometers  was  placed  approximately  three 
meters  above,  the  STD  instrument  on  each  cast 
and  was  tripped  at  the  deepest  depth  of  the  cast, 
after  allowing  sufficient  soak  time.  Surface  tem- 
perature and  water  samples  were  obtained  at 
alternate  stations  by  bucket.  Salinity  values  wen’ 
determined  by  a Plessey  6220  salinometer.  The 
difference  between  the  Nansen  bottle  and  the  re- 
corded STD  values  yielded  temperature  and 
salinity  corrections.  The  correction  values  for 
the  surface  and  1000  m were  plotted  against  time 
for  each  instrument,  to  identify  periods  during 
which  the  instrument  offset  was  fairly  constant. 
Within  each  period  an  average  temperature  and 
salinity  correction  was  determined.  The  correc- 
tion values  at  mid-depth  were  used  to  check  the 
shear  between  the  surface  and  the  1000  m values. 
The  surface  temperature  corrections  were  highly 
scattered:  therefore  the  1000  m values  were  used 
as  a correction  constant  with  depth  and  ranged 
from  +0.13°C  to  — 0.05°C.  The  salinity  cor- 


rection values  varied  from  +0.053°/oo  to 
— 0.053%,,  at  the  surface,  and  0.079%„  to 
-0.017%„  at  1000  m. 

Standard  Monitoring  Section  Occupations:  The 
standard  section  cruises  employed  both  an  STD 
system  and  standard  Nansen  bottle  casts  at  dif- 
ferent times.  The  Nansen  casts  were  processed 
in  accordance  with  CG  410.  The  STD  data  were 
recorded  in  analog  form  on  a Leeds  and  Northrup 
ink  pen  recorder.  The  temperature  and  salinity 
values  were  read  from  the  analog  trace  at  stand- 
ard levels  and  significant  points.  Temperature 
and  salinity  correction  values  were  derived  from 
quality  control  samples  obtained  by  a Nansen 
l)ottle  attached  above  the  STD  instrument  and 
tripped  at  the  deepest  depth  of  the  cast, 

THE  DATA 

The  STD  data  discussed  above  are  presented 
at  the  end  of  this  report.  The  temperature  and 
salinity  distributions  along  each  section  of  sta- 
tions occupied  are  presented  in  chronological 
order  in  figs.  15  to  49. 

CURRENT  METER  MEASUREMENTS 

A current  meter  mooring  was  deployed  during 
the  first  IIP  cruise  on  19  April  at  45°44.0'N, 
48°06.1'W  in  305  m of  water.  The  mooring  was 
successfully  recovered  during  the  second  IIP 
cruise  on  26  June.  The  deployment  was  accom- 
plished from  the  buoy  deck  of  the  CGC  EVER- 
GREEN by  an  anchor-last  technique. 

The  mooring  (fig.  2)  included  one  AMF  Cor- 
poration vectoring  averaging  current  meter 
(model  number  610B,  serial  number  282),  an 
AMF  Corporation  acoustic  release  (model  284, 
serial  number  174),  and  an  inclinometer,  a depth 
gage,  and  a tensiometer  manufactured  by  General 
Oceanics  Inc.  Flotation  was  provided  by  twelve 
16"  corning  glass  halls  in  plastic  hard  hats.  The 
mooring  was  designed  through  use  of  a computer 
program  adapted  from  one  developed  by  Berteau 
and  Chhabra  (1973).  The  results  from  the 
various  instruments  were  to  be  compared  against 
the  mooring  configuration  predicted  by  the  com 
puter  program. 

All  of  the  instruments  functioned  properly 
with  the  exception  of  the  current  meter,  which 
malfunctioned  and  yielded  no  reliable  data. 
Examination  of  the  meter  by  the  manufacturer 
indicated  that  the  current  meter  malfunctioned 


at  cold  temperatures  comparable  to  the  water  The  Labrador  Current  during  the  second  sur- 
temperature  in  the  area  of  the  mooring  site  vey  (21-25  May),  as  revealed  by  the  dynamic 
(<4°C).  topography  (fig.  5),  changed  little  from  the  first 

Due  to  the  current  meter  failure,  the  other  survey.  The  anticyclonic  eddy  appeared  to  have 

data  obtained  in  connection  with  the  mooring  moved  southeastward  and  rejoined  the  North 

are  not  presented.  The  mooring  line  tension  and  Atlantic  Current,  although  the  limited  nature  of 

inclination,  and  current  meter  depth,  as  recorded  the  survey  precludes  full  delineation  of  the  fea- 

by  the  additional  instrumentation,  were  com-  ture.  This  southeastward  movement  of  the  eddy 

patible  with  the  computer  prediction  for  antici-  approximately  paralleled  to  local  bottom  topog- 

pated  current  speeds.  raphy,  which  would  be  expected  for  bathymetric- 

ally  controlled  eddy  movement  (Warren,  1967). 
DYNAMIC  TOPOGRAPHY  Estimation  of  the  speed  of  the  movement  is  diffi- 

The  circulation  regime  in  the  Grand  Banks  cult  since  the  eddy  could  have  intersected  the 

area  is  usually  characterized  by  a cold,  narrow  North  Atlantic  Current  at  any  time  between  the 

Labrador  Current  flowing  southward  along  the  surveys.  The  displacement  of  the  eddy/meander 

steep  continental  slope  and  by  a warm  broad  center  over  the  time  between  the  surveys  yields 

North  Atlantic  Current  flowing  northeastward  a speed  of  only  1 cm/sec. 

further  off  shore  to  the  east.  The  corresponding  The  dynamic  topography  for  both  intensive 
dynamic  topography  (fig.  3)  derived  from  surveys  (figs.  6 and  8)  indicate  the  Labrador 

monthly  mean  values  (Scobie,  1976)  is  char-  Current  flowed  south  over  the  steep  continental 

acterized  by  closely  spaced  contours  indicating  slope,  as  is  normally  observed.  Both  also  indi- 

the  two  currents  and  widely  spaced  contours  cate  that  the  North  Atlantic  Current  entered  the 

forming  a broad  dynamic  trough  between  them.  area  from  the  southeast,  turned  clockwise,  and 

The  dynamic  topography  for  the  first  IIP  sur-  exited  to  the  northeast.  The  major  change  which 

vey  (8  to  20  April,  fig.  4)  indicates  the  Labrador  occurred  in  the  8-10  days  between  the  observa- 

Current  flowing  southward  over  the  steep  slope  tions  was  that  the  dynamic  trough  between  the 

along  the  eastern  edge  of  the  Grand  Banks,  gen-  Labrador  Current  and  the  North  Atlantic  Cur- 

erally  between  the  500  and  2000  m isobaths.  The  rent  Opened  (970.92  dyn  m to  970.88  dyn  m) 

maximum  geostrophic  velocities  in  the  current  aucl  extended  southward.  The  standard  sections 

ranged  from  28-65  cm/sec  at  the  different  sec-  occupied  between  the  intensive  surveys  (fig.  7) 

tions.  Along  the  eastern  edge  of  the  survey  area  suggest  that  the  curving  of  the  North  Atlantic 

the  North  Atlantic  Current  flowed  northeastward  Current  in  figs.  6 and  8 was  part  of  an  eddy/ 

with  speeds  of  45-75  cm/sec.  Between  the  two  meander  feature  similar  to  that  observed  in  the 

currents  was  a large  (130  km  diameter)  anti-  April  surveys. 

cyclonic  eddy,  centered  at  44°30'N,  48°00'W.  The  standard  sections  occupied  in  February, 
The  presence  of  the  eddy  was  likely  responsible  August,  and  November  do  not  allow  contouring 

for  a portion  of  the  Labrador  Current  being  of  the  dynamic  topography  due  to  the  large 

diverted  to  the  east  along  the  northern  side  of  spatial  separation  between  the  sections.  The 

the  eddy.  The  warm  core  eddy  probably  was  dynamic  height  values  for  each  survey  are  plotted 

shed  from  the  North  Atlantic  Current  in  a man-  in  figs.  9,  10,  and  11,  with  the  direction  of  the 

ner  similar  to  that  observed  on  the  north  side  of  surface  geostrophic  current  indicated  by  ail 

the  Gulf  Stream  (Saunders,  1971).  The  tern-  arrowhead, 

peratures  and  geostrophic  current  across  section 

ASA  (figs.  20a  and  c),  which  passed  through  the  LABRADOR  CURRENT  TRANSPORT 
eddy,  indicate  that  the  eddy  structure  extended  The  spatial  and  temporal  variations  of  the 
at  least  to  1000  m depth.  If  a significant  sec-  transport  of  water  by  the  Labrador  Current  may 

ondary  circulation  was  driven  by  viscous  forces  be  investigated  by  comparing  the  calculated  geo- 

within  the  eddy,  the  secondary  flow  at  the  surface  strophic  volume  transports  at  the  various  sections 

would  be  radially  outwards.  The  implication  occupied.  Due  to  inherent,  inaccuracies  in  the 

would  be  that  icebergs  would  tend  to  remain  on  method  of  calculation,  the  variations  are  iikely 

the  periphery  of  the  eddy  and  not  lie  drawn  to  significant  only  in  their  general  trend  and  not  in 

the  eddy  interior.  their  exact  magnitude.  The  minimum  tempera- 
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ture  observed  and  three  measures  of  the  Labrador 
Current  transport  (total,  <2°C,  <0°C)  are 
given  in  Table  II  for  each  of  the  sections  occu- 
pied. 

Considering  sections  occupied  nearly  simul- 
taneously (within  the  same  survey)  a genera! 
decrease  in  transport  and  increase  in  minimum 
temperature  is  noticed  in  going  from  north  to 
south.  These  spatial  changes  are  expected  since, 
as  the  water  in  the  current  moves  southward,  it 
continuously  mixes  with  the  warmer  water  off- 
shore in  the  North  Atlantic  Current  to  form  a 
large  pool  of  mixed  water  (Hawley  and  Soule, 
1940)  in  the  dynamic  trough  between  the  two 
currents.  The  decrease  in  southward  transport 
suggests  that  no  major  contribution  is  made  to 
the  Labrador  Current  by  water  from  the  Grand 
Banks  region  to  the  west.  Apparent  influxes  of 
water  from  the  Grand  Banks  indicated  in  the 
dynamic  topography  (e.g.,  fig.  6)  are  likely  due 
to  a lack  of  synopticity  in  the  data,  as  well  as 
being  an  artifact  of  the  extrapolation  technique, 
used  in  shallow  water. 

The  temporal  change  in  the  Labrador  Current 
transport  is  seen  by  comparing  the  values  at  sec- 
tion A3,  which  was  occupied  six  times  during 
the  year  (fig.  13).  All  three  measures  of  the 
volume  transport  increase  to  a maximum  in  April 
and  decrease  during  the  rest  of  the  year.  The 
maximum  total  southward  transport  in  April  is 


approximately  twice  the  minimum  value  in  No- 
vember. The  minimum  temperature  also  exhibits 
extremes  in  April  and  November,  with  the  April 
value  being  more  than  two  degrees  colder  than 
observed  in  November. 

A second  view  of  the  temporal  change  in  the 
Labrador  Current  is  obtained  from  the  three  oc- 
cupations of  section  A1  (two  by  STD,  one  by 
XBT)  within  a 58  hour  period.  The  geostrophic 
currents  indicate  an  increase  in  transport,  par- 
ticularly of  cold  (<0°C)  water,  over  that  time. 
The  temperature  cross  sections  (figs.  14,  39A,  and 
40A)  show  the  area  of  cold  water  increasing 
with  time.  The  — 1°C  envelope  extended  east- 
ward more  than  20  km  over  the  outer  shelf  dur- 
ing the  period.  The  XBT  section  temperature 
distribution,  while  more  patchy,  is  intermediate 
between  the  STD  observations,  suggesting  that 
a progressive  change  was  occuring  in  the  Labra- 
dor Current  properties.  The  implication  is  that, 
while  a fairly  smooth  yearly  pattern  may  be 
evident  in  fig.  13,  significant  changes  in  water 
properties  and  volume  transport  do  occur  on  rela 
tively  short  time  scales.  Similar  results  have 
been  obtained  by  repeated  occupation  of  section 
A3  closely  spaced  in  time  (Wolford,  1966). 

Acknowledgement:  M.  Alles,  S.  Friday,  N.  Lemolne. 
B.  Peters,  and  D.  Startt  are  thanked  for  their  work  In 
processing  of  the  data  presented  In  this  report. 
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Table  I — SUMMARY  OF  1975  OCEANOGRAPHIC  OBSERVATIONS 
International  Ice  Patrol  Cruises 


DATE 

SECTION 

OBS 

METHOD 

EVERGREEN 

4/8-15 

A3C,  A3B, 
A3A,  A3, 

A2B 

55 

STD 

4/21-25 

A3,  A3A, 

A3B 

35 

STD 

5/26-28 

Intensive 

Survey  I 

40 

STD 

5/29-6/1 

A3,  A2B, 

A2C 

34 

STD 

5/3-6 

Intensive 

Survey  II 

40 

STD 

6/15-19 

Iceberg 

Drift 

43 

STD 

6/29 

A1 

12 

STD 

6/30 

Al 

57 

XBT 

6/30-7/1 

A1 

12 

STD 

Standard  Section  Cruises 

CHASE  . 

2/2-17 

A2,  A3, 

A4 

36 

Nansen 

Bottle 

CHASE  

8/30-9/2 

A2,  A3, 

A4 

34 

STD 

HAMILTON 

11/15-23 

A2,  A3, 

A4 

43 

Nansen 

Bottle 

r 


Table.II— LABRADOR  CURRENT  VOLUME  TRANSPORT  ESTIMATES 


SECTION  MINIMUM  TEMPS  (°C) 

VOL  (xlO* 
NET 

m'/sec ) 
<2°C 

IIP-1-75 

A3C 

-1.44° 

3.92 

1.77 

A3B 

-1.46° 

7.40 

0.28 

A3A 

-1.39° 

1.37 

1.09 

A3 

-1.58° 

2.73 

2.53 

A2B 

-1.59° 

2.46 

2.35 

A3 

-1.45° 

3.64 

2.41 

A3A 

-1.39° 

1.91 

1.89 

A3B 

-1.33° 

2.10 

2.05 

IIP-2-76 

Intensive  Survey  I 

a 

-1.18° 

4.45 

3.16 

b 

-0.99° 

8.98 

3.34 

c 

-1.11° 

1.13 

0.97 

d 

-1.45° 

2.58 

2.07 

e 

-1.17° 

4.93 

2.79 

A2A 

-1.42° 

1.66 

1.43 

A2B 

-1.47° 

1.97 

1.51 

A3 

-0.92° 

3.06 

2.07 

Intensive  Survey  II 

a 

-1.34° 

3.77 

2.97 

b 

-1.32° 

3.29 

1.51 

c 

-0.47° 

1.56 

1.31 

d 

-1.37° 

0.77 

0.76 

e 

-0.42° 

2.44 

1.79 

Al-1 

-1.57° 

2.49 

1.14 

A 1-2 

-1.60° 

2.87 

1.50 

STANDARD  SECTION  CRUISES 

February 

A2 

-1.33° 

2.83 

1.57 

A3 

-1.16° 

2.12 

1.45 

A4 

-0.46° 

2.91 

1.92 

<0°C 


0.21 
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46 


43*  44«W 


Floras  B.  Sea  surface  dynamic  topography  relative  to  1000  decihara,  from  data  collected  hy  COC  EVERGREEN, 
21-2S  April.  Oceanographic  station  positions  are  indicated  and  station  numbers  are  given  at  turning  points. 
Heads  of  arrows  indicate  direction  of  geostrophlc  current. 
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5I*W  50*  49*  48*  47*  46*W 


Flouts  ft  Sea  surface  dynamic  to|>ography  relative  to  1000  decibars,  from  data  collected  hy  CGC  EVERGREEN, 
26-28  May.  Oceanographic  station  positions  are  indicated  and  the  station  nuinltera  are  given  at  turning  points 
Heads  of  arrows  Indicate  direction  of  geostrophlc  current. 
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Fioi.'rk  7.  Sen  surface  dynamic  topography  relative  to  1000  decihars,  from  data  collected  hy  CGC  EVERGREEN, 
■J9  May-1  June.  Oceanographic  station  positions  are  indicated  and  the  station  numliers  are  (tiven  at  turning 
points.  Heads  of  arrie.vs  indicate  direction  of  gcostrophic  current. 
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F'lai  ar.  N.  Sea  surface  dynamic  topography  relative  to  1000  decibars,  from  data  collected  h,v  CGC  EVERGREEN, 
3-d  June.  Oceanographic  station  isisitions  an1  Indicated  and  the  station  nuniltera  are  given  at  turning  points. 
Heads  of  arrows  Indicate  direction  of  geostrophlc  current. 


Fiona  11.  Sea  surface  dynamic  topography  relative  to  1000  decibars,  from  data  collected  by  COC  CHASE,  30 
August-4  September.  Oceanographic  positions  are  Indicated.  Heads  of  arrows  Indicate  direction  of  geostrophlc 
current. 


Flora*  12.  Sea  surface  dynamic  topography  relative  to  1000  decibars,  from  data  collected  hy  CGC  HAMILTON, 
l.r>-23  November.  Oceanographic  station  positions  arc  Indicated.  Heads  of  arrows  Indicate  direction  of  ge-:- 
strophlc  current. 
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Fiortr  17a.  Vertical  temperature  <*C)  profile  for  section  A2  from  data  obtained  by  CGC  CHASE,  12-13  February 

1875. 
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From*  18b.  Vertical  Mllnlty  (•/,*,)  profile  (or  aectton  A8C  from  data  obtained  by  OGC  EVERGREEN.  8-8  April 

1078. 
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Klaras  23a.  Vertical  temperature  (*C)  profile  for  xeetlon  A3  from  data  obtained  l>.v  (X1C  EVERGREEN,  21-23 

April  197S. 
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Floras  28b.  Vertical  nallnlty  (*/„l  profile  for  aectlon  AS  from  data  obtained  by  OGC  EVERGREEN,  21-23  April 
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Vertical  temperature  (®C)  profile  for  Intensive  Survey-I-d  from  data  obtained  by  CGC  EVERGREEN. 

26-28  May  1975. 
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Fiona  29b.  Vertical  salinity  ('/  .„)  profile  for  Intensive  Survey-I-d  from  data  obtained  by  CGC  EVERGREEN, 

26-28  May  1975. 


Flow  31a.  Vertical  temperature  (°C)  profile  for  section  A3  from  data  obtained  by  OGC  EVEKGKiOKN,  30-31 

May  1075. 
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Fiona*  Sib.  Vertical  salinity  (*/„)  profile  for  section  AS  from  data  obtained  by  CGC  KVKHGRKEN,  30-SI  May 
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Fioi  rk  32a.  Vertical  temperature  CC)  profile  for  section  A2B  from  data  obtained  by  (XiC  EVERGREEN,  31  May- 

1 June  197S. 


Flora*  40b.  Vertical  salinity  profile  for  I>rlft  Study  section  2 from  data  obtained  by  CISC  EVERGREEN,  16-17 

June  1075. 
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Florae  42*.  Vertical  temperature  t°CI  profile  for  ncrtlun  A1  from  data  nbta i ned  by  CGC  K\  KRGREKN,  2ft  •Tune 

11)75. 
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Florae  42b.  Vertical  xnllnlty  (*/,*,)  profile  for  wet  Inn  AT  from  data  obtained  by  CGC  EVERGREEN,  2ft  June  1»75. 
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Figure  45a.  Vertical  temperature  (°C)  profile  for  section  A3  from  data  obtained  by  C(iC  CHASE,  1 September 

1075.  The  crosshatcliing  indicates  a high  thermal  gradient. 
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Fin  in*  45h.  Vertical  salinity  ( ° /m ) profile  fur  wetimi  A3  from  data  obtained  by  CGC  CHASE,  2 September  1075. 
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Figure  48b.  Vertical  salinity  (•/„,>  profile  for  section  A3  from  data  obtained  by  CtiC  HAMILTON,  17-20  Novem 

ber  1075. 


Vertical  salinity  (*/„„)  profile  for  section  A4  from  data  obtained  by  C'tJC  HAMILTON,  21-28  Nnvem 

ber  1075. 


APPENDIX  A 
OCEANOGRAPHIC  DATA 


Cruises  Listed 

I.  USCGC  CHASE,  February,  1977  

II.  USCGC  EVERGREEN,  April  and  May-June,  1977 

III.  USCGC  CHASE,  August-September,  1977 

IV.  USCGC  HAMILTON,  November,  1977 
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Codes  Utilised 


A complete  description  of  the  codes  utilized  in  the  tabulation  of  oceanographic  station  data  can  be 
found  in  National  Oceanographic  Data  Center  publication  M-2,  Processing  Physical  and  Chemical 
Data  from  Oceanographic  Stations.  (Rev.  August  1964,  supplement  issued  May  1966.) 

To  facilitate  use  of  the  oceanographic  station  data  listing,  entry  headings  which  are  not  self- 
explanatory  are  described  below. 


REFID NODC  reference  intirnlib  numlN«r. 

COMSEC Consecutive  station  numlier. 

BOTDP  (Bl I ncorrected  sounding  depth  hi  tnrlrrs. 

SHIP  (Bl NODc:  atwifiiNMl  platform  identity  unIi*. 

DATA  USE  Entry  I identifies  l)MP  data. 

AREA  NODC  m ran  area  rod**. 

C.I.Ol  D T/A  (B) Cloud  type  according  lo  I MO  code  (1500  and  rloud  amount  according  to  WMO  rtNle  2700. 

Wave  olmervation* 

DIR  Direction  from  which  dominant  wave*  are  coming  in  ten*  f(  degrees  according  l«»  1MO  ttidr  0885. 

HGT Height  of  dominant  naves  ar<  or<i mg  to  U MO  code  1555. 

PER Period  of  dominant  waves  according  to  WMO  rude  5155. 

SEA  (B) Sea  Mate  a«  cording  to  WMO  code  5700. 

CL/TR  |B) Water  color  according  to  forel-l  le  ctHie.  Transparency  in  meters  as  determined  by  Secrhi  din-. 

W INI)  DIR  (B| Direction  from  which  wind  is  blowing  in  tens  of  degrees  according  to  W MO  code  0877. 

W IMD  SPD  (B) Wind  speed  in  knots. 

WIND  FOR  (B)  Wind  force  in  beaufort  cinle. 

WEATHER  (Bl  Weather  rode — If  preceded  by  letter  \ is  according  to  WMO  code  4501 . A numeric  two  digit  entry  indicates  weather 

according  to  W'VO  code  4677. 

INST Instrument  used  for  observation — “Nansen  Cast"  indicate*  station  consists  of  Nansen  cast  data — “STD  Recorder" 

indicates  station  consists  of  STD  data  or  a mixture  of  STD  ami  Nansen  cast  data. 

TRACE  DIK  ( Bk “Trace”  indicator  U (UPl.  D (DOWN),  and  A (AVERAGED) — used  with  STD  casts,  and  specify  that  data  were 

taken  while  hoisting  or  lowering  respectively  or  that  the  two  traces  were  averaged. 

DURATION  (B) Time  elapsed  during  raising  or  lowering  of  the  STD  recorder  |«»  tenth*  of  hours. 

ORIG  (Bl Originator's  reference  number  in  two  part* — cruise  numlier  or  5 character*  (if  year  of  cruise  form*  part  of  cruise 

number  years  digits  may  sometimes  only  be  found  in  “Year"  field!,  and  station  number. 

TEN  Sy Ten-degree  square — modified  Canadian  squase  number. 

5 SQUARE Five-degree  squares — modified  Canadian  system. 

2 SQUARE Two-degree  squares— modified  Canadian  system. 

I SQUARE One-degree  squares — modified  Canadian  system. 

CASTNUM  (B| Number  of  cast  on  multicast  stations  (blank  when  messenger  time  is  given!. 

TIME  (Bl Time  of  release  of  messenger  in  hour  and  tenths  for  applicable  observed  levels.  If  multicast  series  extends  past 

midnight.  24  hours  are  added  to  cast  time  of  next  day.  Beginning  time  for  STD  is  given  at  first  obs  depth. 

LVLTYP Type  of  record  at  depth  indicated.  “OBS” — observed  values.  For  STD  recorder  * level  of  data  read-out. 

“STD" — NODC  standard  interpolated  values.  “ORG" — Standard  or  other  depths  carrying  non- NODC  inler- 
polated  values.  “LIT" — Interpolated  standard  depth  values  used  as  nbs  for  computational  purpose*.  Note — 
W hen  sn  observed  level  coincides  with  a STD  depth  level,  both  “STD"  and  “OBS"  line*  will  appear. 

DEPTH  Depth  of  sample  (or  standard  level)  in  whole  meters.  Prefix  ”T"  indicates  thermomctrically  determined  depth  (depth 

ol  unprotected  thermometers).  Subscript  “Q"  indicates  that  the  value  is  marked  doubtful  by  the  originator.  A 
value  designated  as  implausible  by  NOW.  is  marked  with  a “P*\  Postscript  “Z”  indicates  uncorrecled  and 
inaccurate  ‘Wire-out*  depths. (high  wire  angle  present). 

TEMP  (B) Temperature  in  degree*  celsius.  For  ‘Q*  and  ‘P*  notation  see  depth  field. 

SAL  (Bl  Salinity  in  parts  per  thousand.  For  *Q*  and  *P*  notation  see  depth  field. 

SIGMA-T  (Bl Seawater  density  anomaly  to  2 decimal  place*.  When  depth,  temp,  or  salinity  i*  doobtlul.  a *Q*  is  suffixed.  An  asterisk 

indicates  a decrease  of  0.02  or  more  from  the  previous  level. 

DYNDPTH Dynam  k-  depth  snomsl v in  dynamic  meters  to  millimeters. 

SND  V El.  (B| Sound  velocity  in  meters  per  second  lo  decimeters  according  to  W i Ison's  formula.  I A standard  ilepth-pressure  term  is 

used  for  stations  not  beginning  at  the  surface!. 

OXYC  (Bl  Oxygen  in  ML/l.  to  hundredths 
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Table  I.  USCGC  CHASE,  February,  1977. 


note  I t it  I 0 II  0 A T A 


• 1510 

11  0011 

»!*• 

1575 

00T05  04400 

All 

TINA  14.0 

OIA  HOT  5|A 

HIND-010  27 

INST 

STC  MCOOOCO 

UN  SO  HOT 

CONSSC 

0001 

MONTH  02 

SN|5  11 

MIT 

OULO  14*1 

MIN0-J50  25 

TOACt 

010  0 

5 

SQUAOI 

1 

LA* 

00  10  o 

DOT 

00 

DATA  USI 

1 

OAOCNITO  0555.1 

SIA 

■1  NO-fOO 

CUMT10A 

2 

SOU* Of 

00 

L0N6 

050  20  4 

NOUN 

01.0 

A AS  A 

05 

UOUO  T/A 

CL/TO 

MlATHfO  02 

0010- 

A4  01101 

1 

SOUAOI 

00 

CAST*J*/T|N| 

151755 

0557m 

T|N5 

SAL 

SICNA-T 

0VN05TH 

SNO  Vi L 

OXVO  504 

TOT  0- 

N02  NO  3 

SI01 

5H 

STO 

00000 

14.74 

15.01 

24.47 

00.000 

1507.4 

01.  o 

OOS 

00000 

14.74 

15*01 

24.47 

IS07.4 

STO 

00010 

14.72 

15.02 

24.40 

00*014 

1507.7 

COS 

00010 

14.72 

15.02 

24*40 

1507*7 

STO 

00020 

14.71 

15*02 

24.40 

00.027 

1507.5 

OOS  00020  14.7)  IS*  02  20.41  1507.5 

170  00010  10*71  SS.OO  20*40  00*001  1500*2 

OOS  00010  10*74  15.00  24.45  1500  *2 

STO  00050  10.77  15.05  24.70  00*045  1S00.5 

OOS  C0050  10.77  15.05  24*70  1500.5 

S70  00075  10.77  15.05  24.70  00.101  1500.5 

OOS  00075  10.77  15.05  24*70  1500*5 

Sto  00100  10.74  1 5.0  5 24*7  0 00*110  1 505.3 

OOS  00100  10.74  15.05  24.70  1505*1 

STO  00125  10.75  15*05  24.70  00.172  1505.7 

OOS  00121  10.75  15.0  5 24.70  1505.7 

STO  00150  10.75  15.00  24.45  00*207  1510*1 

OOS  00150  10.75  15.00  24.45  1510.1 

OOS  00105  10.75  15.00  24*45  1510.7 

STO  C0200  10.00  15.01  24.70  00.277  1510.0 

OOS  00200  10.00  15.01  24.70  1510.0 

STO  00250  11.10  15*71  24*52  00*101  1504*5 

OOS  00250  11.10  15*71  24.52  1504.5 

STO  00100  12.00  15.54  27.01  00.S5S  1501.2 

OOS  00100  12.00  15.54  27*03  1501.2 

STO  00000  05.01  15.22  27*10  00*051  1051.7 

OOS  COO 00  05.01  15*22  27.10  1051.7 

STO  00500  07.47  15.11  27.01  00.570  1050.0 

OOS  00500  07.47  15.11  27.01  1050.0 

STO  CO 4 00  04*15  15.00  27.55  00.407  1005.7 

OOS  00400  04.15  15.00  27.55  1055.7 

STO  00700  05*47  15. 00  27.45  00.704  1055.1 

OOS  00700  05.47  15.00  27.45  1055.1 

STO  00000  05.10  15.05  27.70  00.755  1055.5 

OOS  00400  05.10  15.05  27.70  1055*5 

STO  00500  00.50  15.00  2 7.70  00.005  1055.7 

OOS  00500  00*50  15.00  27.70  l'0«5.T 

STD  01000  00.44  1 5.00  2 7.70  00.054  1004*1 

OOS  01000  00.44  15.00  27*70  1054.1 

STO  01100  00.07  15.01  27.74  00.501  1007.0 

OOS  01100  00.07  15.01  27.74  1007.0 

STO  Cl  200  00.12  10.5  0 27.74  00.550  1050.1 

OOS  01200  00.12  10.50  27.74  1000.1 

STO  01100  00.20  10.50  27*77  00*557  1055.0 

OOS  01100  00.20  10.55  27.77  1005.0 

STO  01000  00.00  SO. SO  27.77  01.000  1050*2 

OOS  01000  00.00  10.54  27.77  1050.2 

STO  01500  01*50  10.5  5 2 7*77  01.052  1051.4 

OOS  01500  01.50  10.55  27*77  1051*4 


Table  I.  USCGC  CHASE,  February,  1977.— Continued 
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11 

•Ol 
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19TS 

• OTOA  04572 

AIK 

TIMA  II. 1 
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30 
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1 
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OAV 

09 

DATA  USC  1 

•A9CMCTK  0994.9 
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SOUAAf 

00 
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07. 9 
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ClGUO  T/A 
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*2 

0*16 

A4  03102  1 

SOUAAE 

00 
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TIMA 

SAL 

SIOMA-T 

OTMOATh 

SNO  TEL 

OXVC 

M04 

TOT  ft 

MO  2 NC3  SI03 

OH 

STO 

00010 

14.51 

35.93 

24.71 

1509.4 

099 

00010 

I4.f  C 

35.93 

24.71 

1509.6 

9T0 

00020 

14.9  7 

35.92 

24.70 

1509.9 

0*9 

00020 

14.57 

39.92 

24.70 

1509.9 

STO 

0003  0 

15.  00 

35.93 

24.7l 

1509.0 

oof 

00030 

15.00 

35.53 

24.71 

1505.0 

099 

00040 

14.95 

35.99 

24.70 

15C9.7 

STO 

00050 

14.77 

35.  99 

24.72 

1509.4 

099 

00090 

14.77 

35.99 

24.72 

1509.6 

STO 

00075 

14.70 

35.99 

24.73 

1509.7 

099 

00075 

14.70 

35.99 

24.73 

1S09.7 

STO 

00100 

14.4* 

35.99 

24.74 

1509.0 

099 

00100 

14.  tt 

35.99 

24.74 

1509.0 

STO 

00125 

14.44 

35.97 

24.74 

1509.4 

099 

00125 

14.44 

35.97 

24.74 

1509.4 

STO 

00150 

14.42 

35.95 

24.73 

1509.7 

019 

00150 

14.42 

35.95 

24.73 

1509.7 

S TO 

00200 

14.45 

35.  94 

2ft.  7* 

1509.5 

STO 

00250 

14.29 

35.90 

2 4.7* 

1510.2 

099 

00250 

14.29 

35.90 

24.7* 

1510.2 

STO 

00300 

13.33 

35.73 

24.51 

1507.9 

099 

00300 

13.33 

35.73 

24.91 

1507.9 

STO 

00400 

10.  54 

35.37 

27.17 

1459.4 

099 

004  0 0 

10.54 

35.37 

27.17 

1455.4 

STO 

00500 

09.19 

35.13 

27.37 

1452.0 

099 

00  500 

09.  19 

35.  13 

27.17 

1452.0 

STO 

00400 

04.40 

35.02 

27.54 

1494.6 

09S 

00*00 

04.40 

35.02 

27.34 

1496.6 

STO 

00700 

05.50 

34.95 

27.43 

14(4.4 

099 

C0700 

05.50 

34.59 

27.43 

1494.6 

099 

00705 

05.70 

35.  06 

27.46 

1495.6 

STO 

00900 

05.35 

35.04 

27.70 

1495.7 

09  S 

00900 

05.35 

35.04 

27.70 

1495.7 

099 

00970 

04.75 

34.57 

27.70 

1494.3 

STO 

C0900 

04.91 

35.04 

27.74 

1495.6 

099 

00500 

04.51 

35.04 

27.74 

1493.6 

STO 

01000 

04.72 

35.00 

27.73 

1496.4 

OH 

01000 

04.  72 

35.00 

27.73 

1696.4 

STO 

01100 

04.55 

34.99 

2 7.74 

1497.3 

099 

01100 

04.55 

34.99 

27.74 

1497.3 

STO 

01200 

04.20 

34.94 

27.74 

1497.5 

099 

01200 

04.20 

34.94 

27.74 

1497.5 

STO 

Cl  300 

04.00 

34.52 

27.74 

2499.3 

099 

01300 

04.00 

34,52 

2 7.74 

14(9. 3 

STO 

01400 

03.95 

34.92 

27.75 

1499.9 

099 

01400 

03.55 

34.52 

27.75 

1495.9 

STD 

01500 

03.97 

34.5  1 

27.75 

1451.1 

099 

Cl  900 

03.97 

34.51 

27.75 

1491.1 

t 
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Tabi.e  I.  rsciiO  CHASE.  February,  W77.--Ci>ntlmHHi 
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15.91 

24.71 

1506.4 

STO 

00010 

14.9  7 

S5.9S 

24.71 

00.011 

1504.4 

OAS 

00010 

14.97 

15.51 

24.71 

1 506. 6 

STO 

00020 

14.91 

15.91 

24.71 

00.02  7 

1504. A 

OAS 

00020 

14.5  A 

15.91 

24.71 

150A.A 

sto 

00010 

14.91 

15.53 

24.71 

00.  04  0 

1509.0 

OAS 

00010 
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00100 
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24.54 

1506. A 

STO 

00100 
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Tablk  I.  rscoc  CHASE,  Foliraary,  IJ>77.  Cniitimutl 


UMD  si  IOJ 

CCNSSC  0004 

LAT  hi  52.  3N 
LONG  050  21.1a 


CASTnuh/Y ia| 


15.4 


M 0 

DC  S T A 

TI01 

DAT 

A 

yiar 

1575 

SOTOS  03T50 

AIR 

T|mp  07.1 

DIR  HGT  MR 

MINO-OIR 

28 

INST 

STC  RiCOROIR  TIN  SO  1307 

MONTH  02 

SHIS  fl 

HIT 

SULS  05.5 

23 

3 5 

wlND-SRO 

20 

TRACI 

01R  0 5 

SOUARf 

1 

OAT 

OS 

DATA  USC 

1 

SASCNETR  1001.0 

SiA 

HIMO-f OR 

OURAY  ION  2 

SOUARC 

00 

HOUR 

15.4 

A RCA 

OS 

ClOUO  T/A 

Cl/TA 

nCaThCR 

XI 

ORIS 

A4  03104  1 

SOU  ARC 

10 

L*lT»f 

Ol’TH 

TIMS 

SAL 

SIGMA ->7 

OYNORTh 

SND  VIL 

OXYC 

R04 

TOT  A 

N02  N03  SI03 

AH 

STO 

00000 

OS.  SS 

33.70 

26.45 

00.000 

1477.3 

015 

OOQQO 

04.  *5 

S3.7S 

26.45 

1477.1 

STO 

00010 

04.  S3 

13.64 

24.43  • 

00.  OU 

1476. S 

OSS 

00010 

04. S3 

33.65 

26.43 

1476.0 

STO 

C0Q2  0 

OS.  70 

33.61 

26.15  • 

00.03  3 

1484.2 

OSS 

00020 

33.61 

STO 

00030 

10.  25 

33.70 

25.51  • 

00.053 

1450. 3 

OSS 

00030 

33.70 

STO 

00050 

12.31 

35.34 

26.76 

OO.OS7 

1300.7 

OSS 

00050 

i2.se 

35.34 

26.76 

1500.7 

OSS 

0005S 

13.17 

33.36 

24.  SI 

1503.1 

STO 

00075 

12.44 

15.52 

26. SS 

00.114 

1501.5 

OSS 

0007S 

12.55 

35.51 

26.S0 

1301.3 

OSS 

oooso 

12.43 

35.61 

26.  SO 

1SC2.5 

STO 

00100 

12.32 

35.55 

26.57 

00.148 

1300.5 

OSS 

00100 

12.32 

33.35 

26.57 

1500.4 

OSS 

OOllS 

11.43 

15. 4S 

27.00 

1455. T 

STO 

00125 

12.2  3 

35.54 

27.01 

00.175 

1501.0 

OSS 

00125 

12.23 

3 5.51 

27.01 

1501.0 

OSS 

00130 

12.  31 

35.60 

27.00 

1591.7 

STO 

00150 

U.4S 

35.  54 

27. OS 

00.202 

1445.5 

OSS 

00150 

11.41 

15.54 

27. OS 

1455. 5 

STO 

00200 

10.58 

35.40 

27.10 

00.251 

1446.3 

OSS 

00200 

10.  SS 

15.40 

2 7.  IS 

1446.3 

STO 

C025  0 

OS.  61 

33.31 

27.2S 

00. 25 6 

1453.3 

OSS 

00250 

05.61 

35.31 

27. 2S 

1453.5 

STO 

00300 

OS.  52 

15.  IT 

27.35 

00.337 

1450.0 

OSS 

00300 

OS.  52 

35.17 

27.35 

1450.0 

OSS 

00350 

06.47 

34.  S7 

27.41 

14(2.5 

OSS 

C0360 

06.  7S 

34.53 

27.43 

1484.0 

STO 

00400 

05.34 

34.72 

27.43 

00.412 

1478.6 

ots 

00400 

05.34 

14.72 

27.43 

1478.6 

OSS 

00440 

04.43 

35.  OS 

27.58 

1404.1 

STO 

00500 

05.  IS 

34.53 

27.62 

00.474 

147S.S 

OSS 

00500 

05.  IS 

34.  S3 

27.62 

1475.5 

OSS 

00510 

05.14 

34.43 

2*».62 

1475.5 

OSS 

00545 

05.57 

35.05 

27.  67 

14S2.4 

STO 

00400 

05.  34 

35.05 

27.70 

00.  526 

1482.4 

OSS 

00400 

05.34 

35.05 

27.70 

1482.4 

STO 

00700 

03.00 

35.03 

27.72 

00.574 

1412.6 

OSS 

00700 

05.00 

35.03 

27.72 

1482. 6 

STO 

OOSOO 

04.71 

35.03 

27 .75 

00.615 

1413.1 

oes 

OOSOO 

04.71 

35.03 

27.73 

1483. 1 

OSS 

OOS30 

04.44 

34.57 

27.74 

1412.4 

STO 

C0500 

04.34 

34.57 

27.73 

00.664 

1483.1 

OSS 

OOSOO 

04.  34 

34.57 

27.73 

1483.1 

STO 

01000 

04.26 

34.57 

27.7a 

00.704 

1464.5 

OSS 

01000 

04.24 

34.57 

27.76 

1484.5 

STO 

01100 

04.31 

34.  57 

27.73 

00.755 

1486.3 

OSS 

C1100 

04.31 

34. S7 

27.73 

1486.3 

STO 

01200 

04.27 

35.  11 

27.07 

00.747 

1488.0 

OSS 

01200 

04.27 

35.11 

27.87 

1488.0 

STO 

01300 

04.  14 

35.  10 

27.07 

00.035 

1485.1 

OSS 

01300 

04.14 

33.10 

27.07 

1485. 1 

STO 

Cl  400 

04.03 

35. OS 

27. SS 

00.87 2 

1450.4 

OSS 

01400 

04.03 

3 5.04 

27.  SS 

1450.4 

STO 

01500 

01.S7 

35.06 

27.06 

00.410 

1451.7 

OSS 

01500 

03.57 

35.06 

27.  86 

1451. 7 
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N 0 0 C ST 

A T 1 0 M 

CAT 

A 

HMD  SI  MU 

VIIK 

IfTI 

OOTOA  02177 

All  TIMA 

OIK  MOT 

ACK 

MINO-OIK 

u 

INST  STD  MCOROfK 

TEN  SO  1S07 

COMIC  0001 

MONTH 

02 

SmIA  |1 

MKT  lull 

>0  s 

A 

MlND-SAO 

25 

TRACI  OIR  0 

5 SQUARE  1 

LIT  42  11. IN 

0*Y 

00 

OATA  use  1 

•A N0N( T A 1001. 

0 SIA 

MlNO-AOK 

OU RATIO* 

2 SQUARE  20 

LONG  010  2 5.0* 

HOC* 

10.1 

IMA  05 

ClOuO  T/A 

CUTS 

MEATHIK 

XI 

ORIS  A4  01105 

1 SQUARE  20 

usiwiin  lM 

L9LT7A 

M»1h 

TIMA 

SAL  S1GMA-T 

OTNOATH  snd  vil 

OXTO 

A04 

TOT  f NO 2 N03 

SI03  AH 

STO 

00000 

05. *5 

31.40 

24.41 

00.000 

1471.0 

oos 

00000 

05.  ** 

13.40 

24.41 

1471.0 

STO 

0001 0 

Q5.*0 

13.47 

24.41 

00.0U 

1471.5 

oos 

00010 

05. *0 

13.47 

24.41 

1471.9 

STO 

0002  0 

05.11 

33.4* 

2 4.44 

00.032 

1470.4 

OOS 

00020 

05.31 

33.4* 

24.44 

1470.4 

STO 

00030 

0*.)) 

33.  *0 

24.49 

00.040 

1475.2 

OOS 

00030 

06.3) 

33.00 

24.49 

1475.2 

STO 

00050 

07.52 

13.94 

24.33 

00.079 

1400.3 

OOS 

00050 

07.  52 

33.54 

24.33 

1400.5 

STO 

00075 

09.12 

14.44 

24.04 

00.113 

1407.9 

OOS 

OQOTS 

09.12 

14.44 

24.04 

1407.5 

OOS 

00000 

09.91 

14.09 

24.90 

1491*2 

STO 

00100 

00.02 

34.00 

27.01 

00.142 

1407.4 

OOS 

00100 

00.02 

34.00 

27.01 

1407.4 

STO 

00125 

0*.01 

34.52 

27.05 

00.  Uf 

1475.7 

OOS 

00125 

06.01 

14.52 

27.09 

1479.7 

STO 

00150 

0*.  4 3 

34.54 

27.15 

00.153 

1470.7 

OOS 

00150 

06.4  3 

34.54 

27.13 

1470.7 

OOS 

OOIOO 

04.  *7 

34.40 

27.24 

1471.0 

STO 

00200 

05.17 

34.  47 

27.24 

00.2)7 

1474.) 

OOS 

00200 

05.  17 

34.47 

2T.2* 

1474.) 

OOS 

00240 

04.  19 

34.42 

27.33 

1470.0 

STO 

00250 

04.10 

34.4* 

27.35 

00.270 

1471.3 

OOS 

00250 

04.30 

14.4* 

27.35 

1471.5 

oos 

00270 

04.  *3 

34.30 

27.34 

1473.3 

STO 

C0300 

04.00 

14.50 

27.41 

00.114 

1471.1 

OOS 

00300 

04.00 

14.30 

27.41 

1471.1 

OOS 

C0320 

03.07 

14.52 

27.44 

1470.9 

OOS 

00)70 

05.0) 

35.  04 

27.43 

1400.5 

STO 

00400 

05.54 

35.02 

27.43 

00.37  5 

1479.0 

OOS 

00400 

05.54 

35.  02 

27.43 

1479.0 

STO 

00500 

05.  14 

15.01 

27.45 

00.  424 

1479.0 

OSS 

C0500 

05.14 

15.01 

27.49 

1479. 0 

STO 

00*00 

04.07 

33.01 

27.72 

00.471 

1400.4 

OOS 

00*00 

04.0  7 

33.01 

27.72 

1400.4 

STO 

00700 

04.  65 

3 3.00 

27.74 

00.51* 

1401.1 

OOS 

00700 

04.  *5 

33.00 

27.74 

1401. 1 

STO 

COOOO 

04.30 

34.97 

27.73 

00.  5*0 

1401.) 

OOS 

00000 

04.30 

14.57 

27.75 

14fl.) 

STO 

00*00 

03.90 

34.51 

27.73 

00.*04 

1401.2 

OOS 

00*00 

03.90 

14.91 

27.73 

1401 .2 

OOS 

00520 

04.01 

34.5) 

27.73 

1402.0 

OOS 

00*05 

03.  01 

34.09 

27.74 

1402.2 

STO 

01000 

03.  0* 

34.90 

2 7.74 

00.  *4  5 

1402.7 

oes 

01000 

03.06 

34.50 

27.74 

1402.7 

oos 

01010 

03.91 

34.90 

27.74 

1403*1 

oes 

01040 

03.77 

34.09 

27.74 

1403*0 

STO 

01100 

04.  1 1 

34.96 

27.7* 

00. *9 3 

1405.3 

oos 

01100 

04.  11 

34.5* 

27.7* 

1405.3 

STO 

01200 

04.02 

34.93 

27.77 

00.7*0 

140*. 0 

oes 

01200 

04.02 

34.93 

27.77 

140*. 0 

STO 

01300 

04.02 

34.93 

27.77 

00.704 

1400.4 

OOS 

01300 

04.02 

34.93 

27.77 

1400*4 

STO 

01400 

03.95 

34.94 

27.77 

00.0)3 

1409.0 

OSS 

01400 

03.95 

34.  *4 

27. TT 

1409.0 

STO 

01500 

C3.05 

34.92 

2T.74 

00.001 

1451*1 

OOS 

01500 

03.03 

34.92 

27.  7* 

1491*1 
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Table  I.  USCUC  CHASE,  February,  1077—  Continued 


N 0 0 C 

t T A 

T 1 0 A 

OAT 

A 

11 

MM 

mi  ists 

•07DA  02)77 

At*  TIMA 

01.0 

0 IA  M6T 

m 

MIM0-01A 

20 

INST  STO  ACCOAOKA 

TIN  SO  HOT 

COMIC 

0004 

monTm  02 

INH  II 

MIT  OUCO 

02.0 

2T  4 

A 

MlNO-SAO 

20 

TftACf  Old  0 

S SUMAC  1 

11* 

10  II 

on  oo 

•OTA  011  1 

• A ACM! T A 

1001.0 

HA 

Ml  NO-104 

OUAATICA 

2 SQUAAK  20 

kOMw 

•so 

24  H 

MO*  20.0 

AM  A 05 

Cl CUO  T/A 

Cl/TA 

mEAThC  A 

A! 

0010  A4  01104 

1 SOUAAC  20 

CASTNWM/T INI 

UftTTA 

Of  atm 

TIMA 

SAL 

SI6NA-T 

OVNDATh 

SNO  Vll 

STO 

00000 

01.04 

11.12 

24.1) 

00.000 

1441.7 

20.4 

oos 

•0000 

01.04 

11.12 

24.1) 

1441.7 

STO 

00010 

01.07 

11.1) 

24.  14 

•0.017 

1444. 0 

00  s 

00010 

01.07 

11.1) 

24.  14 

1444.0 

STO 

00020 

01.04 

11.1) 

24.14 

00.0)4 

1444.1 

00  s 

00020 

01.  04 

11.1) 

24.14 

1444.1 

STO 

000)0 

01.54 

11.11 

24.14 

00.051 

1441.  1 

oos 

000)0 

01.54 

M.1) 

14.14 

1441.1 

STO 

00050 

•2.47 

IS.  14 

24.4) 

00.002 

1450.4 

OOS 

00050 

•2.47 

11.14 

24.4) 

1450.4 

STD 

00075 

01.22 

11.70 

24.41 

00.114 

1441.1 

OOS 

00075 

01.22 

11.70 

24.41 

1441.1 

oos 

00050 

01.22 

11.00 

24.4) 

1441.4 

STO 

00100 

01.42 

11.44 

27.04 

00.141 

1444.4 

OOS 

00100 

01.42 

11.44 

27.04 

1444.4 

oos 

00105 

01.27 

14.04 

27.12 

1444.2 

STO 

00125 

02.02 

14.  04 

27.14 

00.144 

1442.4 

OOS 

00125 

02.02 

14.04 

27.14 

1442.4 

STO 

00150 

02.50 

14.14 

27.24 

00.100 

1441.0 

OOS 

00150 

02.40 

14.  14 

27.24 

1441.0 

oos 

00140 

01.7) 

14.  44 

27.14 

1440.1 

STO 

00200 

01.50 

14.47 

27.4) 

00.224 

1447.7 

OOS 

00200 

01.50 

14.47 

27.4) 

1447.7 

OOS 

00225 

04.  )0 

14.44 

27.51 

1471.4 

STO 

00250 

04.00 

14.72 

27.50 

00.257 

1470.5 

OOS 

00250 

04.00 

14.72 

27.50 

1470.4 

STO 

00100 

04.00 

14.71 

27.50 

00.204 

1471.0 

OOS 

00100 

04.00 

14.71 

27.  •• 

1471.0 

STO 

00400 

04.1) 

14.  04 

27.40 

00.1)4 

1471.0 

OOS 

00400 

04.1) 

14.04 

27.40 

1471.0 

OOS 

00450 

0).  4) 

14.04 

27.70 

1471.0 

oos 

00440 

04.2) 

14.57 

27.74 

1475.4 

STO 

00500 

04.05 

14.54 

2T.  75 

00.177 

1475.2 

OOS 

00500 

04.05 

14.54 

27.75 

1475.2 

oos 

00510 

04.55 

15.00 

27.75 

1477.5 

oos 

00540 

04.25 

14.47 

27.74 

1477.1 

oos 

00500 

•4.45 

15.01 

27.74 

1479.1 

STO 

00400 

04.47 

14.55 

27.75 

00.410 

1470.7 

OOS 

00400 

04.47 

14.54 

27.75 

1470.7 

STO 

00700 

04.14 

14.45 

27*75 

00.441 

1400.0 

OOS 

00700 

04.14 

14.50 

27.75 

1400.0 

STO 

OOAOO 

04.12 

14.40 

27.74 

00.  504 

1401.4 

OOS 

00000 

•4.12 

14.40 

27.74 

1401.4 

STO 

00400 

04.20 

•4.47 

27.74 

00. 540 

1402.5 

OOS 

00400 

04.20 

14.47 

27.74 

1402.5 

STO 

01000 

04.02 

14.44 

27.77 

00.541 

1401.4 

OOS 

01000 

04.02 

14.44 

27.77 

1401.4 

STO 

01100 

04.04 

14.44 

27.77 

•0.4)5 

1405.2 

OOS 

01100 

04.04 

14.44 

27.77 

1405.2 

STO 

01200 

01.40 

14.45 

27.77 

00.400 

1404.  4 

OOS 

Cl  200 

01.40 

14.45 

27.77 

1404.4 

STO 

01)00 

01.45 

14.47 

27.75 

00.724 

1400.2 

OOS 

• 1100 

01.45 

14.47 

27.74 

1400.2 

STO 

Cl  400 

01.00 

14.44 

27.74 

00.744 

1404.4 

OOS 

01400 

01.00 

14.  44 

27.74 

1409.4 

STO 

01500 

01.05 

14.44 

27.74 

00.014 

1491.1 

OOS 

•1500 

01.05 

14.44 

27.74 

1441.1 

«»  tOT  ► NQ2 
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USCGC  CHASE.  February.  1977.- Continued 


N 0 0 C STATION  CAT* 


MAIO 

51 

04)5 

TIAA  147) 

•OTOR  01701 

AIR  TIMA 

05.0 

DIR  HOT 

AIR 

HlND-OtR  20 

INST  STO  RICOAOCR 

TIN  SO  1507 

CCNSIC 

0007 

MONTH  02 

tNlA 

II 

HIT  5UII 

04.) 

21  5 

) 

HlNO-SAO  20 

TRACI  OIR  0 

1 

SOUARI 

1 

14- 

42 

54  N 

DAT  Of 

OATA 

USI  1 

•aromctr 

1002.4 

SIA 

HlND-ROR 

DURATION 

2 

SOUARI 

20 

10N6 

0)0 

21.  OH 

K>UR  25.2 

ARIA 

0) 

CIOUO  t/a 

Cl/TR 

HUTHfR  12 

1 

SOUARI 

20 

C4STNUM/TINC 

IVITVA 

OIATH 

TINA 

SAL 

SI6NA-T 

STO 

coooo 

01.11 

15.44 

24.44 

25.2 

OIS 

00000 

01.11 

33.44 

24.K 

STD 

00010 

•1.04 

55.44 

27.01 

oos 

00010 

01.04 

55.64 

27.01 

STO 

00020 

00.47 

55.74 

27.04 

OOS 

C002  0 

00.47 

55.74 

27.04 

STO 

•0050 

00.74 

55.74 

27.07 

OIS 

00050 

00.76 

35.74 

27.07 

STO 

000)0 

00.47 

55.17 

27.17 

OIS 

000)0 

00.17 

55.17 

27.17 

OOS 

•0040 

00.  76 

55.ll 

27.11 

STO 

0007) 

00.41 

55.44 

27.22 

OOS 

0007) 

00.41 

55.14 

27.22 

STO 

00100 

01.10 

55.44 

27.2) 

OIS 

00100 

01.10 

55.44 

27.2) 

STO 

0012) 

01.51 

54.04 

27.27 

OIS 

0012) 

01.51 

54.04 

27.27 

STO 

001)0 

01.77 

54.  14 

27.52 

OOS 

C01S0 

01.77 

54.14 

27.52 

STO 

00200 

02.  16 

54.27 

27.40 

OOS 

00200 

02.16 

54.27 

27.40 

STO 

002)0 

02.51 

54.42 

27.S0 

OIS 

002)0 

02.51 

54.42 

27.30 

oos 

0027) 

05.)) 

54.67 

27.54 

STO 

00500 

02.44 

34.41 

27.40 

oos 

00500 

02.44 

34.61 

27.40 

STO 

00400 

05.53 

54.7) 

27.41 

OOS 

00400 

05.53 

34.75 

27.41 

STO 

C0500 

05.57 

34.1) 

27.74 

OIS 

00)00 

05.57 

34.1) 

27.  74 

STO 

00400 

03.47 

34.14 

27.77 

OOS 

00600 

03.47 

34.14 

27.77 

STO 

00700 

05.44 

34.41 

27.74 

OIS 

C0700 

05.44 

34.41 

27.74 

STO 

00103 

03.50 

34.41 

27.74 

OIS 

00100 

03.50 

34.41 

27.74 

STO 

00400 

05.46 

34.42 

27.10 

OIS 

00400 

05.46 

34.42 

27.10 

STO 

C1000 

05.  44 

54.41 

27.74 

OIS 

01000 

05.44 

34.41 

27.74 

STO 

01100 

03.44 

34.41 

27.74 

OIS 

01100 

05.44 

54.41 

27.75 

STO 

01200 

03.4) 

34.40 

27.71 

OIS 

Cl  200 

03.4) 

34.40 

27.71 

STO 

01500 

03.45 

34.40 

27.71 

OIS 

01300 

03.4) 

34.40 

27.71 

STO 

01400 

03.4  7 

34.40 

27.71 

OIS 

01400 

05.47 

34.40 

27.71 

STO 

CDOO 

03.4  7 

54.40 

27.71 

OIS 

01)00 

03.47 

34.40 

27.71 

OVNDATh  SNO  Vt L 0*76  W*  tOt)  N02  MCI  SI03  AH 

00.000  IOS.4 

1435.6 
00.011  14*2.  C 

00.021  14)2.) 

14)2.1 
00.0)1  14)1.5 

14)1.5 
00.0)0  14)2.) 
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24.99 

1496.5 

STO 

00030 

11.49 

33.37 

26.99 

00.032 

1496.7 

OOS 

00030 

11.49 

35.37 

26.99 

1496.7 

STO 

oooso 

11.49 

35.37 

26.99 

00.054 

1497.0 

OOS 

00050 

11.49 

35.37 

26.99 

1497.0 

STO 

0007  3 

11.51 

35.35 

27.00 

00.051 

1497.5 

OOS 

000T5 

11.51 

33.35 

27.00 

1497.5 

STO 

00100 

11.50 

35.35 

27.00 

00.109 

1497.9 

oos 

00100 

11.50 

15.35 

27.00 

1497.9 

STO 

00125 

11.50 

33.35 

27.00 

00.136 

1496.3 

OOS 

00125 

11.50 

33.35 

27.00 

1495.3 

STO 

C0150 

11.  :t 

33.39 

27.00 

00.164 

1496.7 

OOS 

00150 

11.51 

35.  39 

27.00 

1446.7 

STO 

00200 

11.52 

33.39 

27.00 

00.219 

1499.4 

OOS 

00200 

11.52 

33.39 

27.00 

1499.4 

oos 

00210 

11.55 

35.41 

27.01 

1499.5 

STO 

00250 

11.54 

35.41 

27.01 

00.275 

1 500. 5 

OOS 

00250 

11.54 

33.41 

27.01 

1500.9 

OOS 

00270 

11.44 

35.39 

27.02 

1500.4 

oos 

00250 

11.05 

35.34 

27.04 

1499  .3 

STO 

00303 

10.43 

35.31 

27.14 

00.  325 

1447.3 

OOS 

C0300 

10.43 

3>.  3 1 

27.14 

1497.3 

OOS 

00120 

10.55 

35.29 

27.13 

1497.4 

STO 

00400 

05.53 

33.10 

27.24 

00.424 

1492.6 

OOS 

00400 

05.53 

33.10 

27.24 

1492.6 

oos 

00420 

05.26 

33.07 

27.31 

1490.9 

oos 

C0460 

07.96 

35.0? 

27.35 

1450.4 

STO 

00500 

07.35 

3 3.03 

27.43 

00.507 

1466.7 

oos 

00500 

07.35 

33.03 

27.43 

1456.7 

oos 

00520 

07.04 

35.04 

27.47 

1457.6 

oos 

00543 

06.56 

35.03 

27.50 

1457.0 

STO 

00600 

06.07 

35.01 

27.57 

00.575 

1455.3 

oos 

00600 

06.07 

35.01 

27.57 

1405.3 

oos 

00622 

05.92 

34.95 

27.57 

1465.0 

oos 

00663 

05.96 

35.05 

27.42 

1463.5 

STO 

OOTOO 

05.19 

34.94 

27.44 

00.433 

1453.3 

oos 

00700 

03.19 

34.96 

27.44 

1453.3 

oos 

00750 

04.93 

34.54 

27.43 

1452.6 

oos 

00760 

05.47 

33.02 

27.66 

1463.3 

oos 

C07I0 

04.75 

34.97 

27.70 

1462.9 

STO 

00500 

04.74 

34.97 

27.70 

00.404 

1463.1 

oos 

00500 

04.74 

34.97 

27.70 

1463.1 

oos 

005  30 

04.50 

35.00 

27.72 

1463.9 

STO 

00900 

04.69 

35.01 

27.74 

00.732 

1454.6 

oos 

oosoo 

04.69 

35.01 

27.74 

1454.6 

oos 

0094  5 

04.55 

35.06 

27.76 

1456.1 

STO 

01000 

04.69 

35.03 

27.77 

00. 770 

1456.3 

QOS 

01000 

04.69 

35.03 

27.77 

1456.3 
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MUD  SI  I4M 
COMIC  9001 
1ST  4%  IS  N 
10N6  OO  11  « 


N < 

0 0 C S T 1 

4 T 1 0 N 

OAT 

mi 

IST5 

SOTOS  04023 

AIS 

TIMS  10.2 

OIS  HOT  S|S 

MONTH  02 

SNlS  11 

WIT 

SUCS  09*3 

21 

5 5 

OAV 

IS 

OAT A USI 

1 

SASCNITS  0990*9 

SKA 

MOUA 

IS*  4 

ASIA 

05 

ClCUO  T/A 

CUTS 

UflTTf 

0€  STm 

TIMS 

SAC 

SIGMA- T 

05N0STH 

SNO  VfL 

STO 

coooo 

10*49 

35*17 

27*02 

00.000 

1492*3 

OSS 

00000 

10.4S 

35.17 

27*02 

1492*3 

STO 

•0010 

10.49 

S3.  19 

27.04 

00*010 

1492.5 

OSS 

00010 

10*  4S 

35*19 

27.04 

1492.5 

STO 

00020 

10*49 

35*19 

27*  03 

00*021 

1452*7 

OSS 

00020 

10.49 

35*19 

27*03 

1452.7 

STO 

000 JO 

10*50 

35*19 

27.03 

00*031 

1452*9 

Of  5 

OOOJO 

10.50 

35.19 

27.03 

1492.9 

STO 

00050 

10*51 

35*19 

27.  03 

00*052 

1493*3 

or 

00050 

10*51 

35*  15 

27*  03 

1453*3 

s*r 

00075 

10.49 

35.19 

27.03 

00*079 

1453.6 

os . 

00075 

10*49 

33.19 

27.03 

1453*4 

ST- 

00100 

10*50 

35*19 

27.03 

00.105 

1454*1 

OSS 

00100 

10.50 

35.19 

27*03 

1494*1 

STO 

00125 

10*44 

35*17 

27*03 

00*  131 

1494*2 

OSS 

00125 

10.44 

35*17 

27*03 

1494*2 

STO 

00150 

10*44 

35*19 

27*04 

00*159 

1454*9 

OSS 

00150 

10*44 

35.19 

27  >04 

1454.S 

STO 

00200 

10.  S3 

35*22 

27*05 

00*211 

1495*9 

OSS 

00200 

10*53 

35*22 

27*  05 

1455.9 

OSS 

00225 

10.35 

35.24 

27*11 

1455*7 

STO 

00250 

09*91 

35*20 

27*14 

00.242 

1494.1 

OSS 

00250 

09*91 

35*20 

27*14 

1454.1 

STO 

00300 

OS*  45 

35*07 

27*25 

00*  309 

1490.4 

OSS 

00300 

OS.  45 

35*07 

27*25 

1450.4 

OSS 

00355 

04.54 

34. S4 

27*32 

1494*5 

OSS 

00345 

07*17 

34*90 

27.34 

1495*4 

OSS 

003S5 

05*13 

34*45 

27.40 

1477*4 

STO 

00400 

05*41 

34.73 

27*41 

00*390 

1479.7 

OSS 

00400 

05*41 

34*73 

27*41 

1475.7 

OSS 

00410 

04.49 

34.44 

27*44 

1474.9 

OSS 

00440 

05.15 

34.73 

27.47 

1479*5 

OSS 

00450 

05.75 

34.97 

27.50 

1411.3 

STO 

00500 

04*41 

34.74 

27.57 

00*455 

1476.5 

OSS 

00500 

04.41 

34*74 

27*57 

1474*5 

OSS 

00510 

04.57 

34.94 

27*60 

1479*1 

OSS 

00540 

04.71 

34*95 

27*61 

1479* S 

OSS 

00570 

05.15 

34.55 

27.64 

1491*0 

STO 

00400 

04.98 

34.95 

27*66 

00*510 

14*0. 4 

OSS 

00400 

04.98 

34*95 

27*46 

1440* • 

STO 

00700 

04*90 

34*94 

27.6S 

00.5*1 

1492.1 

OSS 

00700 

04*90 

34*94 

27.64 

1442.1 

OSS 

00750 

04*73 

34.94 

27*70 

1412.2 

OSS 

C07S0 

04.90 

35.00 

27.71 

1443.5 

STO 

00900 

04*  94 

34*59 

27*70 

00*411 

1443*4 

OSS 

00900 

04.44 

34.99 

27.70 

1443*4 

OSS 

00940 

04*77 

34.55 

27*72 

1443*9 

OSS 

00940 

04.53 

34.94 

27.72 

1493.2 

STO 

00400 

04*  4S 

34.94 

27*71 

00*440 

1413.7 

OSS 

00500 

04*44 

34.54 

27*71 

1443*7 

STO 

01000 

04*12 

34*90 

27.72 

00*705 

1443*9 

OSS 

01000 

04*  12 

34*90 

27*72 

1443.9 

STO 

01100 

04*01 

34*90 

27.73 

00.75S 

1495.0 

OSS 

01100 

04*01 

34.90 

27.73 

14*3.0 

STO 

01200 

03.94 

34.91 

2 7.74 

00.904 

1444*5 

OSS 

01200 

03.94 

34.91 

27.74 

1496*5 

OSS 

01220 

03*95 

34.90 

27*73 

1494*7 

os; 

01230 

03*95 

34.  IS 

27*74 

1446.5 

STO 

01300 

03.  S4 

34*  S9 

27.74 

00*954 

1497*6 

OSS 

01300 

03*94 

34*99 

27*  74 

1497*6 

OSS 

01320 

03.90 

34.90 

27.74 

1449.2 

OSS 

013S0 

03.  SO 

34.19 

27*74 

1499.0 

STO 

01400 

03*94 

34*90 

27.74 

00.  903 

1449.3 

OSS 

01400 

03*44 

34*90 

27*74 

1495  *3 

OSS 

01410 

03*99 

34*51 

27*75 

1445.7 

STO 

01500 

03.77 

3*4.90 

27.75 

00*952 

1490.7 

OSS 

01 500 

03*77 

34.90 

27.75 

1490.7 

WIN0-01A  IT 
NIMO-SSO  25 
■1NO-FOA 
MfATMKA  XI 


INST  STO  MCOftOtt 
TAACI  019  0 

DUSATIO* 

OS  it  AS  04 S09 


TIN  SO  1 SO 4 
f SOU*  A*  2 
2 SOMKI  44 
1 SOUAM  47 
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Table  1.  ITSCtlC  CHASE,  February,  1977.— Continued 


NOfiC  STATION  DATA 


HMO 

SI 

•AS* 

TEAR  l«T» 

•OTO# 

0420* 

AIR  TIN# 

04.5 

OIR  HOT  #f A 

NIND-OIR  25 

INST  STD  RECOROIR 

TEN  SO  ISOt 

CON!  1C 

#010 

NONTn  02 

Sh|# 

(1 

■it  euie 

01.5 

SI  2 5 

NlND- S#0  40 

TRAC  £ OIR  0 

5 SQUARE  2 

IA» 

4* 

•T  N 

OAT  10 

DATA 

use  i 

•AROM|T« 

004 R. A 

Sf  A 

NlNO-#0* 

DURATION 

2 SQUARE  46 

lONC 

044 

lOila 

NOW#  23.4 

AUA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

HEATHER  IS 

Oftffc  AS  06J10 

1 SQUARE  44 

CASTMUH/T INI  IVITW  Of#TH  TfN#  SAi  SICNA-T  CVHDPTh  SNO  Vll  OXVO  #0*  TOT  £ NO 2 NO)  SIO)  PH 


STO 

00000 

02.72 

33.44 

26.7) 

00.  ooc 

1*59.1 

oos 

coooo 

02.72 

33.49 

26.7# 

1459.3 

STO 

00010 

02.71 

13.44 

2*.  71 

00.  01  3 

1*59.6 

OOS 

OOOIO 

02. 7S 

33.49 

26.7) 

1*59.6 

STO 

00020 

02.7* 

33.44 

24.73 

00.02  7 

1459.R 

OOS 

00020 

02.74 

33.  49 

24.7) 

1*59.* 

STO 

oooso 

02.75 

33.49 

26.73 

00.040 

14*0.0 

OOS 

oooso 

02.75 

33.  *9 

26.73 

14*0.0 

STO 

00050 

02.7* 

33.50 

26.7) 

00.066 

14*0.4 

ORS 

00050 

02.7* 

33.50 

2 6.7) 

14*0.4 

STO 

00075 

0*.  1R 

R4.3* 

27.0) 

00.096 

1476.2 

OOS 

00075 

06.1* 

34.34 

27.0) 

1476.2 

OOS 

000R5 

05.45 

34.39 

27.10 

1475.5 

oos 

00040 

0*.1S 

34.47 

27.14 

1476.4 

STO 

00100 

0*.  IS 

34.  49 

27.15 

00.121 

1476.6 

OOS 

00100 

04.13 

)4.  *9 

27.15 

1476.6 

STO 

C0125 

o*.*s 

34.5* 

27.1* 

00.144 

1479.1 

OOS 

00125 

04.63 

34.  5R 

27.16 

1475.1 

ORS 

00 1 SR 

06.12 

34.62 

27.2* 

1477.3 

STO 

00150 

06.25 

34.67 

27.2R 

00.  16* 

147R.1 

ORS 

00150 

0*.2  5 

34.67 

27.2# 

1476.1 

COS 

001*5 

06.35 

34.72 

27.31 

147*. R 

ORS 

001R4 

0*.  13 

34.66 

27.25 

1479.2 

STO 

00200 

04.45 

34.50 

27.36 

00.205 

1471.4 

ORS 

00200 

04.4  5 

34.50 

27.3* 

1471.4 

ORS 

0020R 

04.13 

34.47 

27.37 

1470.  1 

ORS 

00223 

05.74 

34.76 

27.41 

1*77.6 

ORS 

002S4 

05.05 

34.67 

27.4? 

1474.5 

STO 

00250 

05. *2 

34.  R4 

27.47 

00.240 

147*. 3 

ORS 

00250 

05.42 

34.  R4 

27.47 

147R.3 

ORS 

002R0 

05.24 

34.7R 

27.49 

1476.3 

S TO 

C 0)00 

04.34 

34.63 

27.51 

00.272 

1473.0 

ORS 

OOSOO 

04.34 

34.  6 6 

27.51 

1473.0 

ORS 

00)  1R 

03.3* 

34.64 

27.39 

146R.9 

ORS 

0034R 

05.73 

)4.9t 

27.3* 

1479.7 

OOS 

OOSRO 

05.05 

34.9  1 

27.62 

1477.4 

OOS 

00SR4 

05.21 

34.9* 

27.64 

147R.2 

STO 

00400 

OS.  OR 

34.54 

27.64 

00.32* 

1477. R 

ORS 

00400 

05.  OR 

34.94 

27.64 

1477.# 

OOS 

004*2 

04.  Rl 

34.92 

27.66 

1477.4 

oos 

00455 

04. #9 

34.94 

27.66 

147*.  0 

oos 

004R2 

04.73 

34.95 

27.45 

1477.9 

STO 

00500 

04.79 

34.55 

27.4# 

00.  37# 

147R.3 

oos 

00500 

04.79 

34.95 

27.4* 

1*76.3 

STO 

00*00 

04.4* 

34.5* 

27.7l 

00.42  4 

1476. 5 

OOS 

00*00 

04.44 

34.94 

27.7l 

147R.5 

ORS 

00*4  0 

04.30 

34.93 

27.72 

1476.6 

STO 

00700 

04.29 

34.54 

27.7) 

00.470 

1475.5 

OOS 

00700 

04.29 

34.5* 

27.7) 

1475.5 

STO 

OOROO 

04.  17 

34.53 

27.7) 

00.515 

1460. 7 

ORS 

OOROO 

04.17 

34.53 

27.73 

14R0.7 

ORS 

0CR25 

03.45 

34.92 

27.75 

1460.2 

OOS 

00  #62 

04.02 

34.93 

27.75 

14R1.1 

Table  I. 


USCGC  CHASE, 


February,  1977.—  Continued 


• IMS  It  Ml* 
CONSfC  0011 
11*  41  to  N 

l 0*6  04S  40  M 


UUWVT  l«t 


03*1 


N00C  S T A T I 0 A DATA 


Yf  AR  167  5 

• OTOP  06206 

AIR  TEMP 

01.7 

OIR  ROT 

PER 

UlNO-OIR 

26 

MONT  8 02 

SNIP  (1 

NET  lull 

01*1 

30  9 

5 

61MD-SPD 

30 

OAV  11 

cata  use  i 

RAROMETR 

1006.6 

SEA 

Ml  NO- f OR 

HOUR  03.1 

AREA  05 

Cl  CUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

lUTTf 

OtPTM 

TEMP 

SA1 

S168A-T 

otndpth 

SNO  VEL 

STO 

COOQO 

06.27 

36.32 

27.00 

00.000 

1475.3 

ots 

00090 

06.27 

36.32 

27.00 

1475.3 

STO 

00010 

06.25 

36.32 

27.00 

00.011 

1475.5 

oes 

00010 

06.25 

36.32 

27.00 

1475.5 

STO 

00020 

06.30 

36.33 

27.01 

00.021 

1475.7 

ots 

00020 

06.30 

36.33 

27.01 

1475.7 

STO 

00030 

06.32 

36.33 

27.00 

00. 032 

1476.0 

oes 

00030 

Qt.32 

36.33 

27.00 

1476.0 

STO 

00050 

06.30 

36.33 

27.01 

00.053 

1476.2 

oes 

00050 

06.30 

36.33 

27.01 

1476.2 

oes 

00060 

06.60 

36.61 

27.03 

1477.7 

oes 

0006  5 

06.66 

36.39 

27.06 

1477.1 

STD 

00075 

07.57 

36.59 

26.99  • 

00.060 

1453.1 

oes 

0007  5 

07.57 

36.  59 

26.99 

1463.1 

oes 

00006 

09.30 

35.06 

27.12 

1469.4 

STO 

00100 

09.26 

35.05 

27.16 

00.106 

1459.3 

oes 

00100 

09.26 

35.05 

27.16 

1455.3 

STO 

00125 

05.  9© 

35.06 

27.19 

OC.  129 

14C6.7 

oes 

00125 

05.96 

35.06 

27.19 

1466.7 

oes 

00135 

09.15 

35.16 

27.22 

1469.6 

STO 

00130 

05.55 

35.05 

27.26 

00.151 

1467.7 

ots 

00130 

05.35 

35.05 

27.26 

1 457.7 

oes 

00155 

05.36 

35.06 

27.27 

1466.5 

oes 

0016S 

05.61 

35.09 

27.27 

1455.1 

STO 

00200 

07.13 

36.56 

27.30 

00.  154 

14(2.6 

oes 

00200 

07.13 

36.66 

27.30 

1452.6 

oes 

00230 

06.21 

36.77 

27.36 

1479.4 

STO 

00250 

06.56 

36.90 

27.62 

00.232 

1461.3 

oes 

00230 

06.56 

36.90 

27.42 

1461.3 

oes 

00255 

06.29 

36.65 

27.42 

1460.3 

oes 

00265 

06.67 

36.93 

27.46 

1461 . 3 

STO 

00300 

05.50 

36.50 

27.45 

00.266 

1477.7 

oes 

00300 

05.50 

36.60 

27.45 

1477.7 

oes 

00315 

05.32 

36.62 

27.49 

1475.1 

oes 

00360 

06.56 

35.09 

27.53 

14(4.1 

STO 

C0600 

06.32 

35.06 

27.56 

00.32  7 

1463.0 

oes 

00600 

06.32 

35.06 

27.56 

14(3.0 

oes 

C0650 

06.01 

35.  07 

27.63 

1452.6 

STO 

00500 

05.35 

35.02 

27.67 

00.361 

1460.6 

oes 

00500 

05.35 

35.02 

27.67 

14(0.6 

oes 

00550 

03.55 

36.55 

27.70 

1475.7 

STO 

00600 

03.76 

36.  56 

27.70 

00.425 

1475.6 

ots 

00600 

03.75 

36.56 

27.70 

1475.6 

oes 

00625 

03.66 

36.66 

27.73 

1475.5 

oes 

00655 

06.11 

36.93 

27.76 

1475.1 

STO 

00100 

03.  51 

36.69 

27.74 

0C.473 

1477.5 

oes 

00700 

03.61 

36.55 

27. t4 

1477.5 

STO 

C0500 

03.51 

36.91 

27.  76 

00.516 

1479.2 

oes 

00500 

03.51 

36.91 

27.76 

1479.2 

ots 

ooeoo 

03.96 

36.95 

27.77 

14(0.6 

STO 

cosoo 

03.92 

36.53 

27.76 

00.555 

1461.3 

ots 

ooeoo 

03.52 

36.53 

27.76 

14(1.3 

oes 

00915 

03.56 

36.92 

27.76 

14(1.2 

oes 

00950 

06.02 

36.55 

27.77 

1462.6 

STO 

01000 

06.02 

36.56 

27.77 

00.602 

14(3.4 

oes 

01000 

06.02 

36.96 

27. T7 

1463.4 

STO 

01100 

03.56 

36.96 

27.75 

00.  64  5 

14(4.5 

oes 

01100 

03.96 

36.56 

27.76 

1464.9 

STO 

01200 

03.90 

36.96 

27.79 

00.659 

1456.3 

ots 

01200 

03.90 

36.96 

27.79 

1466.3 

STO 

01  300 

03.76 

34.96 

27.79 

00.732 

1467.3 

oes 

01300 

03.76 

36.96 

27.79 

1457.3 

STO 

01600 

03.67 

36.53 

27.79 

00.776 

1465.6 

oes 

01600 

03.67 

36.93 

27.79 

1466.6 

STO 

01300 

03.73 

36.95 

27. eo 

00. 52 1 

1450.6 

ots 

Cl  300 

03.73 

36.55 

27.50 

1490.6 

INST  S TO  RECORPER 
TRACE  DIR  D 

OURATlOR 
ORIO  A)  06311 


TOT  I NU  NO) 


TIN  SO  1306 
3 SQUARE  2 
2 SQUARE  26 
1 SOUARf  35 


S103  68 


v.-» 


Tahi.k  I.  ITSCGC  CHASE,  February,  1077.-  Continued 


N00C  STATION  OATA 


MMO  SI  0434  TEAR  1975  SOTO*  04572  AIR  T*NR  01.1 

CONSEC  0012  month  02  ShJR  El  NET  SUL*  01.1 

LAT  45  55. 7N  OAT  11  OATA  USE  1 OAROMfTR  100*. • 

{.OHi  045  12  M HOUR  07. 1 ARIA  05  ClCUO  T/A 


CASTNUM/TIME  lULTYR  BERTH  TENR  SAL  SI6KA-T 


STO 

00000 

12.52 

35.49 

26.S9 

o*s 

coooo 

12.  52 

35.49 

26.  *9 

STO 

00010 

12.50 

35.49 

26.  *9 

0*1 

00010 

12.50 

35.49 

26. *9 

STO 

00020 

12.  49 

35.4* 

26.** 

0*5 

00020 

12.49 

35.4* 

26.  •• 

STO 

00030 

12.  39 

35.46 

26.  *9 

o*s 

00030 

12.39 

35.46 

26.  *9 

STO 

00050 

12.47 

35.50 

26.90 

0*S 

00050 

12.47 

35.50 

26.90 

STO 

00075 

12.  *0 

35.57 

26.S9 

0*5 

00075 

12. *0 

35.57 

26.  *9 

STO 

00100 

12.81 

35.5* 

26.90 

0*5 

00100 

12.  *1 

35.5* 

26.90 

STO 

00125 

13.00 

35.64 

26.91 

OSS 

00125 

13.00 

35.64 

26.91 

STO 

00150 

13.  13 

35.67 

26.90 

0*S 

00150 

13.  13 

35.67 

26.90 

STO 

00200 

13.31 

35.72 

26.90 

OSS 

00200 

13.31 

35.72 

26.90 

OSS 

00240 

13.5* 

35.81 

26.92 

STO 

C0250 

13.3* 

35.79 

26.94 

0*S 

00250 

13.3* 

35.79 

26.94 

STO 

COSOO 

10.39 

35.31 

27.14 

OBS 

00300 

10.39 

35.31 

27.14 

OSS 

0034* 

05.47 

35.17 

27.19 

n*s 

00355 

05.62 

35.27 

27.25 

o*s 

00360 

09.49 

35.24 

27.24 

OSS 

0036  5 

09.76 

35.32 

27.26 

STO 

00400 

0S.9* 

35.21 

27.31 

0*S 

00400 

OB.S* 

35.21 

27.31 

STO 

00500 

07.34 

35.13 

27.49 

OBS 

00500 

07.34 

35.13 

27.49 

STD 

C0600 

06.2* 

35.12 

27.63 

OSS 

00600 

06.2* 

35.12 

27.63 

STO 

00700 

05.5* 

35.0* 

27.69 

OBS 

C0700 

05.5* 

3 5.01 

27.69 

STO 

00*00 

04.  •• 

35.02 

27.73 

ots 

00600 

04.11 

35.02 

27.73 

OSS 

00*22 

04.55 

35.05 

2 7.74 

OBS 

00*45 

04.73 

35.02 

27.74 

STO 

00900 

04.46 

35.02 

27.77 

CBS 

00900 

04.46 

3S.02 

27.77 

STO 

01000 

04.15 

34.95 

27.75 

OSS 

01000 

04.15 

34.95 

27.75 

STO 

01100 

03.56 

34.92 

27.75 

OSS 

01100 

03.96 

34.92 

27.75 

STO 

01200 

03.  *6 

34.91 

27.75 

OIS 

01200 

03.  *6 

34.91 

27.75 

STO 

01300 

03.  *1 

34.91 

27.76 

OBS 

01300 

03.  *1 

34.91 

27.76 

STO 

01400 

03.7* 

34.91 

27.76 

OBS 

01400 

03.7* 

94.91 

27.76 

STO 

01500 

03.77 

34.92 

27.77 

OSS 

01500 

03.77 

34.92 

27.77 

OIR  HOT  RE*  NINO-OIR  2*  INST  STO  RfCOROER  TCN  SO  ISO* 

21  « 4 NlND-SRO  40  TRACE  OIR  0 5 SOUARf  2 

SEA  MINO-FOR  0URAT10N  2 SQUARE  24 

Cl/TR  N2ATHER  XT  ORIS  AS  0*112  1 SQUARE  15 


DVNORTh  SND  VEL  OXVC  R04  TOT  R NO 2 NOS  SIOS  RM 

*■ 

00.000  1459.5 

1499.9 
00.012  1500.0 

1500.0 
00.  024  1 500.1 

1500. 1 
00.035  1495.9 

1459.5 
00.059  1500.5 

1500.5 
00. 001  1502.1 

1502.1 
00.  Ill  1502.* 

1502.6 
00.141  1503.7 

1505.7 
00.17*  1504.6 

1*04.6 
00. 23*  1506.1 

1506.1 

1507.7 
00.29*  1507.2 

1507.2 
00.JS3  1497.1 

1497.1 

1454.4 

1495.2 

1494.7 

1495.9 
00.44'  1495.5 

1453.5 
00.  525  14**.* 

14**.* 

00.5*5  14*6.2 

14*6.2 
00. *3*  14*5.0 

14*5.0 
00.4*7  14*3.* 

14*3.* 

14*4.5 
14*3.9 
00.7SS  14*3.7 

1483.7 
00.777  14*4.0 

14*4.0 
00.823  14(4.* 

14*4.8 
00.  *65  14*6.0 

14*6.0 
00.916  14*7.5 

14*7.5 
00.963  14*9.1 

14*9.1 
01.010  1490.7 

1490.7 


75 
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Table  I.  USCGC  CHASE,  February,  1977.— Continued 


N 0 0 C STATION  MTi 


l!MO 

SI 

MSS 

mi  iots 

ootd*  com 

AIK  TIN* 

-04.0 

OIK  H6T 

*fR 

Hi  NO-OI R 

25 

INST  ST0  RICOROIR 

TIN  SO  ISO* 

CONS  1C 

0001 

N0NTH  02 

SHI*  11 

HIT  OUll 

-04.* 

02  2 

S 

HlN0-S*0 

IS 

TRACI  PIR  0 

S SOUARI 

* 

UT 

o 

3T.2N 

OAT  12 

0ATA  USC  1 

OAROMITK 

100T.0 

SIA 

HJNO-FOA 

DURATION 

2 SOUARI 

*• 

10N6 

Ml 

00  H 

HOUR  00.0 

AMA  OS 

CLCUO  T/A 

Cl/TR 

hCATHIR 

11 

ORlI  A2  04001 

1 SOUARI 

*0 

CASTNON/TlNf 

ITlTT* 

Of  NTH 

TIN* 

SAl 

SICNA'T 

DTNDRTm 

SNO  VU 

STO 

00000 

. 

1.33 

23.29 

24.10 

00.000 

1440.7 

01.0 

OOS 

00000 

• 

U33 

33.2* 

2*.  AO 

1440.7 

STO 

00010 

- 

1.33 

33.2* 

24.00 

00.013 

1440.* 

OOS 

C0010 

- 

1.33 

33.2* 

24.00 

1440.* 

STO 

00020 

• 

1.33 

33.2* 

24.00 

00.  023 

1441.1 

OOS 

00020 

- 

1.33 

33.2* 

24.00 

1441.1 

STO 

oooso 

• 

1.33 

33.2* 

24.00 

00.030 

1441.2 

OOS 

00030 

• 

1.33 

33.2* 

24.00 

1441.2 

STO 

OOOSO 

• 

1.32 

33.2* 

24.00 

00.043 

1441.4 

OOS 

oooso 

• 

1.32 

33.2* 

24.00 

1441.4 

STO 

00075 

- 

1.2* 

33.31 

24.01 

00.0*4 

1442.3 

OOS 

OOOTS 

- 

1.2* 

33.31 

24.01 

1442.3 

STO 

00100 

• 

0.21 

33.S* 

27.00 

00.123 

1440.0 

OOS 

00100 

• 

0.21 

33.5* 

27.00 

1440.0 

STO 

00125 

00.** 

34.22 

27.44 

00.144 

1454.4 

OOS 

0012S 

00.  «* 

34.22 

27.44 

1454.4 

0XY6 


*04  TOT  l NO 2 


KOI  SI03  *H 


RIRIO 

SI 

0435 

TIAR 

1«7S 

ROTO*  00170 

AIR  TIMA 

-02.0 

OIR 

HOT 

*IR 

HlND-OIR  25 

INST  STO  RICOROIR 

TIN  SO  1304 

CONSIC 

0002 

NONTM 

02 

S 4 I*  |1 

HIT  OUIO 

-04.  S 

24 

3 

3 

HINO-SRO  10 

TRACI  OIR  0 

5 SOUARI  4 

CAT 

4* 

»•  N 

OAT 

12 

OATA  USC  1 

•ARCHITR 

1004.0 

SIA 

H|ND-*OR 

DURATION 

2 SOUARI  44 

tOMC  047  41  H 

♦CUR 

0*  .2 

ARIA 

OS  Cl GUO 

T/A 

Cl/TR 

HCATHIR 

K1 

CRK 

A2  04002  1 SOUARI  *7 

CAST*  UH /TlNf 

IVtTT* 

OI*Tm 

TIN* 

SAl 

SIOHA-T 

OTNDRTh 

SNO  VEl 

OXVC 

*04 

TOT  9 

N02  N03  SI  03  *H 

STO 

00000 

- 1.13 

33.20 

24.7* 

00.000 

1440.7 

09.2 

OOS 

00000 

- 1.33 

33.20 

24.7* 

1440.7 

STO 

00010 

- 1.33 

33.20 

24.7* 

00.013 

1440.* 

OOS 

00010 

- 1.33 

33.20 

24.7* 

1440.* 

STO 

00020 

- 1.20 

33.32 

24.02 

00.025 

1441.3 

OOS 

00020 

- 1.20 

33.32 

24.07 

1441.3 

STD 

00030 

- 1.17 

33.34 

24.05 

00. 037 

1442.1 

OOS 

00030 

- 1.17 

33.34 

24.05 

1442.1 

STO 

OOOSO 

- 1.02 

33.40 

24.00 

00.04  1 

1443.2 

OOS 

OOOSO 

- 1.02 

33.40 

24.00 

1443.2 

STO 

OOOTS 

- 0.0* 

33.44 

24.  *2 

00.0*0 

1444.3 

OOS 

OOOTS 

• 0.0* 

33.44 

24.*  2 

1444.3 

OOS 

OOOSO 

- 0.03 

33.47 

24.  *3 

1444.0 

STD 

00100 

- 0.S7 

33.54 

2*.** 

00.110 

1444.3 

OOS 

00100 

- 0.  57 

33.54 

24.** 

1444.3 

OOS 

00110 

- 0.14 

33.75 

27.13 

1440.4 

RI*IC 

31 

9435 

TIAR 

1*75 

OOTO*  0021* 

AIR 

Tin*  -02.0 

OIR  nCT  *CR 

HIN0-01R  31 

INST  STO  RICOROIR  TIN  SO  1304 

CONSIC 

0003 

MONT* 

> 02 

SHI*  11 

HIT 

OUIO  -04.5 

00 

3 5 

U|NO-S*0  07 

TRACI  OIR  0 3 

SOUARI 

4 

CAT 

4T 

00  N 

OAT 

12 

OATA  USC  1 

OARONCTR  1004.7 

SIA 

Hi  NO-* OR 

OUIATION  2 

SOUARI 

44 

10NC 

MT 

SO  H 

HOUR 

10.5 

ARIA  05 

CLOUO  T/A 

Cl/TR 

HIATNCR  XT 

OKU  *2  04003  1 

SOUARI 

TT 

CASTNUN/T INI 

ITlTT* 

0I*Tm 

Tin* 

SAl 

SI6NA-T 

0VN0*Th 

SNO  TCI 

0XV6  *04 

TOT  J N02  N03  SI 03 

*H 

STO 

00000 

• 1.13 

33.41 

24.0* 

00.000 

1441.0 

10.5 

OOS 

coooo 

- 1.13 

33.41 

24.0* 

1441.0 

STO 

00010 

- 1.13 

33.41 

24.0* 

00.012 

1442.0 

DOS 

00010 

- 1.13 

33.41 

24.0* 

1442.0 

STD 

00020 

- 1.13 

33.41 

24.0* 

00.023 

1442.2 

OOS 

00020 

- 1.13 

33.41 

24.0* 

1442.2 

STO 

CQ030 

- 1.13 

33.41 

24.0* 

00.035 

1442.3 

OOS 

00030 

- 1.13 

33.41 

24.0* 

1442.3 

STO 

00050 

• 1.13 

33.41 

24.0* 

00.050 

1442.7 

OOS 

00050 

- 1.13 

33.41 

24.0* 

1442.7 

STO 

00075 

- 1.04 

33.44 

2*. *3 

00.007 

1443.5 

OOS 

00075 

- 1.04 

33.44 

24. *3 

1443.5 

STO 

00100 

- 0.0* 

33.52 

2 4.  *7 

00.  115 

1444.0 

OOS 

00100 

- 0.0* 

33.52 

2*. *7 

1444.0 

OOS 

0010* 

- 0.31 

33.43 

27.05 

1444.5 

STO 

00125 

- 0.50 

33.45 

27.04 

00.141 

1447.2 

OOS 

00125 

- 0.30 

33.45 

27.04 

1447.2 

STO 

00150 

- 0.03 

33.70 

27.15 

00. 145 

1445.0 

OOS 

00150 

- 0.03 

33.70 

27.15 

1449.0 

OOS 

00142 

00.72 

33.4* 

27.27 

1453.0 

OOS 

00170 

00.** 

34.12 

27.34 

1455.5 

OOS 

CC1*0 

01.01 

34.11 

27.35 

1455.0 

Table  1.  IJKCtSC  CHASE,  February,  11)77.  Continual 


STATION  0 A T A 


3IH0 

31 

S433 

VIA) 

1)73 

SOTOS  00S2) 

A IS 

TINS  -01.  S 

01S  HOT  SIS 

HINO-OIS 

33 

INST 

STO  AtCOADIA 

TIN  SO  1)06 

CONSIC 

0004 

month  02 

SHIS  |1 

NIT 

SULS  -02.* 

IS 

3 4 

NlNO-SSO 

03 

TSACI 

OIS  c 

3 

SOUAAI 

4 

tA- 

4* 

3).  33 

OAV 

12 

OATA  USC 

1 

SASCHITS  1003.0 

SiA 

NlND-SOA 

Du SAT  10* 

2 

SOUASI 

** 

10MC 

047 

13  3 

NOUS 

11.) 

ASIA 

OS 

CLOUO 

T/A 

CL/TA 

NlATNfS 

*7 

OS  1C 

A2  0*004 

1 

SOUAAI 

AT 

CASTNUM/TINI 

tVLTVA 

oisth 

Tl« 

SAL 

S16MA-T 

OTNOSTH 

SNO  VfL 

OXTC 

SO  4 

TOT  £ 

N02  NO) 

SIO) 

AM 

STO 

00000 

00.2) 

33.07 

27.2) 

0C.000 

1443.2 

11.) 

OSS 

00000 

00.2) 

33.07 

27.2S 

1443.2 

STO 

C0010 

00.3) 

33.  )) 

27.30 

00.00S 

1443.* 

OSS 

00010 

00.3) 

33.3) 

27.30 

1443.* 

STO 

00020 

00.43 

34.02 

27.31 

00.  01  * 

1430.2 

OSS 

00020 

00.4) 

34.02 

27.31 

1430.2 

STO 

000)0 

00.3) 

34.04 

27.32 

00.  02) 

1430.3 

OSS 

00030 

00.3) 

34.04 

27.)  2 

1430.3 

STO 

00030 

00.31 

34.03 

2 7.3) 

00.  0)3 

1431.4 

OSS 

OOOSO 

00.  3S 

34.03 

27.3) 

1431.4 

STO 

00073 

00.40 

34.0* 

27.34 

00.037 

1432.0 

OSS 

00073 

00.40 

34.  0* 

27.34 

1432.0 

STO 

C0100 

00.44 

34.07 

2 7.34 

00.07* 

1432.* 

OSS 

00100 

00.44 

34.07 

27.34 

1432.* 

STO 

00123 

01.21 

34.23 

27.43 

00.0)3 

1433. S 

OSS 

00123 

01.21 

34.23 

27.43 

1433. S 

OSS 

00140 

01.34 

34.31 

27.41 

1457.4 

STO 

00130 

01.42 

34.30 

27.41 

00.10) 

1437.2 

OSS 

00130 

01.42 

34.30 

27.41 

1437.2 

OSS 

00133 

01.31 

34.2) 

27.4) 

143*. S 

STO 

00200 

01.3) 

34.31 

27.4) 

00.140 

1437.* 

OSS 

00200 

01.3) 

34.31 

27.4) 

1437.* 

STO 

00230 

02.  )1 

34.  *0 

27. *0 

00.1AS 

1463. S 

OSS 

00230 

02.)1 

34.  *0 

27.*0 

14*3.) 

STO 

00)00 

01.  11 

34.** 

27.*) 

00.1)3 

14*7.4 

OSS 

00300 

03.  11 

)4.  ** 

27.*) 

14*7.* 

STO 

00400 

03.34 

34.  SO 

27.70 

00.  240 

1471.2 

OSS 

00400 

03.34 

34.  10 

27.70 

1471.2 

STO 

OOSOO 

03.3) 

34.  *4 

27.73 

SO.  2S) 

1472.3 

OSS 

00300 

03.3) 

34.  34 

27.7) 

1472.) 

STO 

00*00 

03.32 

34.  S* 

27.73 

00.  323 

1474.3 

ocs 

00*00 

03.32 

34.  S* 

27.73 

1474.3 

STO 

00700 

03.4) 

34.  S* 

27.73 

00.34* 

1474.1 

OSS 

00700 

03.4) 

34.  S* 

27.73 

147*. 1 

OSS 

00730 

03.42 

34. S7 

27.7* 

1477.1 

HMD 

SI 

04)3 

VIAA 

1)73 

SOTOS  01223 

AIM 

ffMS  -01.) 

Dl*  HOT  SfS 

NINO -01 A 

33 

INST 

S7C  A*  COAOIS 

TIN  SO  1)0* 

CONSIC 

0003 

MONTH 

i 02 

SHIS  11 

NIT 

SULS  -02.* 

14 

3 3 

NINO-SSO 

03 

TSACI 

OIS  0 

3 

SOUAAI 

4 

i A* 

*7 

00  N 

OAT 

12 

OATA  USI 

1 

SASCMITS  1002.0 

SIA 

Ml  NO-SOS 

CUSATIO* 

2 

SOUAAI 

*6 

10NC 

047 

02  b 

NOUS 

13.) 

ASIA 

03 

CLCUO 

T/A 

CL/TA 

MSATHCA 

KT 

OAli 

A2  0*003 

1 

SOUAAI 

77 

CAITNON/TINC 

LVLTVS 

Dt  NTH 

TIMS 

SAL 

SI6NA-T 

OTNOSTH 

SNO  NIL 

OXTC 

S04 

TOT  S 

N02  NO) 

SIO) 

SN 

STO 

00000 

01.A1 

34.31 

27.47 

00.000 

1433.6 

Ikl  OSS 
STO 
OSS 
STO 
OSS 
STO 
OSS 
STO 
OSS 
STO 
OSS 
STD 
OSS 
OSS 
STO 
OSS 
STO 
OSS 
STO 
OSS 
STO 
OSS 
STO 
OSS 
STO 
OSS 
STO 
OSS 
STO 
OSS 
STO 
OSS 
STO 
OSS 
STO 
OSS 
STO 
OSS 
STO 
OSS 
OSS 


00000 
00010 
00010 
00020 
00020 
OOOSO 
000)0 
C003  0 
OOOSO 
0007  S 
00073 
00100 
00100 
00113 
00123 
00123 
00130 
00130 
00200 
00200 
C0230 
00230 
00)00 
00)00 
00400 
CO  4 00 

oosoo 

00300 

00*00 

00*00 

0070C 

00700 

OOSOO 

OOSOO 

00300 

C0300 

01000 

01000 

01100 

01100 

01130 


01.41 
01. *1 
01.*1 
01.41 
01. *1 
01.*) 
01.*) 
01. *7 

01. A7 
01.*) 
01.*) 
01.7) 
OUT) 
OUT* 

02.  S* 

02.  S* 
0).*0 
03.40 

03.30 

03.30 

03.30 

03.30 

03.30 

03.30 

03.43 

03.43 

03.  3S 

03.30 
03.3* 
0).)< 
03.37 
03.37 
0).  34 
0).  34 

03.3) 

03.33 
03.  34 

03.34 

03.34 

03.34 

03.33 


34.31 

34.31 

34.31 

34.31 

34.31 

34.32 

34.32 

34.3) 

34.3) 

34.34 

34.34 

34.33 

34.33 
34.31 
34.  *3 
34.  *3 
34.7* 
34.7* 
34.  SO 
34.30 
34.14 
34.  34 
B4.S3 

34.33 
34.  S* 
34.  S* 
34.  S* 
34.3* 
34.  S* 
34.  S* 
34.  S* 
34.  S* 
34.  S* 
34.  S* 
34.  S* 
34.)* 
34.  3* 
34.  S* 
34.  S* 
34.  S* 
34.  S* 


27.47 

27.47 

27.47 

27.47 

27.47 

27.43 

27.43 

27.43 

27.43 

27.4) 

27.4) 

27.4) 
IT. 4) 
27.30 
2 7. *4 
27. *4 
27.  *3 
27. *1 
27.70 
27.70 
27.7) 

27.73 

27.74 

27.74 
27.73 
27.73 
27.7* 
27.7* 
27.7* 
27.7* 
27.7* 
27.7* 
27.7* 
27.7* 
IT.  T* 
27.7* 
27.7* 
27.7* 
27.7* 
27.7* 
27.7* 


00.0*1 

00.073 
00. 0)6 
00.107 
00.121 
00.141 
00. 1ST 
00.  223 
00.2*3 
00.  303 
00.343 
00.317 
00.423 
00.472 


1433.* 
14!3.  I 

1433.3 
1433.) 
1433.) 

1434.2 
143*. 2 
1434.7 
1434.7 

1457.2 

1437.2 

1437.3 
14S7.S 

1433.4 

1433.3 
14*3.3 
14*4.3 
14*4.3 

1447.5 

1437.1 
14*).* 

1433.4 
14*4.3 
14*4.3 
1470.) 
1470.) 

1472.3 

1472. ) 

1473. ) 
1473.) 

1473.4 

1473.4 

1477.1 

1477.1 

1475.3 

1473.3 

1430.4 

1 430.4 

1432. 1 

1412.1 
1 493.0 
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NOOC  S T A T 1 0 * 


mho  ii  mu  via  ms  tom  oi04i  air  tw»  01.1  Dll  MOT  HR 

COMIC  0004  MONTH  02  |M|A  11  M|T  SULS  -00.0  24  2 1 

LAT  47  09  N OAV  12  DATA  Utl  1 SAROHfTA  1001.7  111 

LONG  044  SO  k MOOR  14.0  ARIA  OS  CLOUO  7/A  Ct/TA 


CASTNU4/T INI 

LTLTTR 

OIRTM 

TINS 

SAL 

SI  SNA -T 

OTNOSTn 

SNO  VlL 

STO 

00000 

01.44 

54.  14 

17.  SS 

00.000 

1454.5 

14.5 

Oil 

coooo 

01.44 

54.14 

27.54 

1454.5 

STO 

00010 

01.44 

54.25 

27.42 

00.007 

1455.5 

oos 

•0010 

01.44 

54.25 

27.42 

1455.5 

STO 

00020 

01.45 

54.25 

27.42 

•0.014 

1454.0 

OSS 

00020 

01.45 

54.25 

27.42 

1454.0 

STO 

eooso 

01.45 

14.25 

27.42 

•0.020 

1454.2 

OSS 

00010 

01.45 

54.25 

27.42 

1454.2 

STO 

00050 

01.45 

54.25 

27.42 

00.054 

14S4.5 

OSS 

oooso 

01.45 

54.2  5 

27.42 

1454.5 

STO 

•007  S 

01.44 

54.25 

27.42 

•0.051 

1457.0 

OSS 

0007  S 

01.44 

54.21 

27.42 

1457.0 

STO 

00100 

01.41 

54.25 

27.42 

00.047 

1457.5 

OSS 

00100 

01.45 

54.25 

27.42 

1457.5 

STO 

0012S 

01.72 

54.24 

27.45 

00.004 

1450.1 

OSS 

0012S 

01.72 

54.24 

27.45 

1450. 1 

OSS 

00140 

01.75 

54.50 

27.45 

145S.4 

STO 

00150 

02.00 

54.50 

27.50 

00.  OSS 

1455.5 

OSS 

00150 

02.00 

54.50 

27.50 

1455.5 

STO 

00200 

05.41 

54.74 

27.45 

00.127 

1445.4 

OSS 

00200 

05.41 

54.74 

27.45 

1 445.4 

OSS 

C0210 

04.20 

54.  S4 

27.44 

1470.5 

OSS 

00220 

05.  SO 

54.  SO 

27.47 

1445.4 

STO 

00250 

05.40 

54.  SS 

27.70 

00.150 

1470.4 

OSS 

00250 

05.40 

54.45 

27.70 

1470.4 

OSS 

00250 

04.01 

54.SS 

27.71 

1471.5 

STO 

C0500 

04.00 

54.  SS 

27.71 

00.171 

1471.4 

OSS 

00 100 

04.00 

54.  SS 

27.71 

1471.4 

STO 

00400 

05.45 

54.41 

27.74 

•0.212 

1475.0 

OSS 

00400 

05.45 

54.41 

27.74 

1475.0 

STO 

00500 

05.  SO 

54.40 

27.75 

00.255 

1474.1 

OSS 

00500 

05.  SO 

54.40 

27.75 

1474.1 

STO 

00400 

05.75 

54.40 

27.74 

00.255 

1475.5 

OSS 

00400 

05.75 

54.40 

27.74 

_ 

1475.5 

STO 

00700 

05.  4S 

54.40 

27.74 

00.  554 

1474.5 

OSS 

00700 

05.4S 

54.40 

27.74 

1474.5 

STO 

OOSOO 

05.44 

54.40 

27.77 

00.575 

147S.4 

OSS 

oosoo 

05.44 

54.40 

27.77 

1474.4 

STO 

00400 

05.41 

54.  S4 

27.74 

00.417 

14S0.0 

OSS 

OOfOO 

05.  41 

54.44 

27.74 

1440.0 

STO 

01000 

05.54 

54.44 

27.74 

00.455 

14S1.5 

OSS 

01000 

05.54 

54.44 

27.74 

1441. 5 

MlNO-OIA  11 
WINO-S’O  IS 
klNO-AOR 
HKATHfR  17 


OAT  C 004 


1N1T  S70  RI COR OCR  TIN  SO  1104 

TRACI  OIR  0 S SOUARI  4 

0URATI04  2 SOUARI  44 

<**  A2  04004  1 SOUARI  74 


TOT  f N02  MO A SIOI  ON 
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mcoc  innoi  oat* 


MMO  SI 

•ASS 

T|AA 

ISIS 

SOTOS  004SC 

AIS 

TIMS  -01.0 

OIA  MOT  SIR 

M 1 HD-01  A 

11 

INST 

STO  RSCOROIR  TIN  SO  1)06 

CONSIC 

•COT 

MONTH  02 

SHIS  K1 

HIT 

•ULS  -01.9 

12 

1 A 

Ml NO-S  SO 

23 

TRACI 

01R  0 S 

SOUARI 

4 

LA*  «| 

M N 

OAT 

12 

OAT A US! 

1 

SASCHlTt  1001.7 

SIA 

61N0-F0R 

0URAT1C6  2 

SOUARI 

66 

L0N6  044 

SLm 

hOuA 

is.  A 

ASIA 

0) 

CLCUO  T/A 

CL/TS 

MlATHlR 

XT 

OR  10 

A 2 06007  1 

SOUARI 

66 

CaSTMuh/TIhI 

lhlttr 

CIST  H 

TIMS 

SAL 

SI6MA-T 

OVNOSTH 

SNO  TIL 

0*rt 

SO  4 

TOT*# 

M2  NO)  S10) 

SH 

STO 

00000 

01.  SO 

11.77 

27.02 

00.000 

1436.1 

I A.* 

OSS 

00000 

01.90 

11.77 

27.02 

1436.1 

STO 

00010 

01.  IS 

))•  71 

27.0) 

00.010 

1436.) 

o«s 

00010 

01.  S9 

11.78 

27.0) 

1436.) 

STO 

00020 

01.09 

)).?■ 

27.0) 

00.021 

1456.4 

ots 

00020 

01.09 

11. ?• 

27.0) 

1456.4 

STO 

000)0 

01.91 

11.79 

27.02 

00. 0)  1 

1436  .7 

OSS 

000)0 

01.91 

11.79 

27.02 

1456.7 

STO 

C0090 

01.91 

11.79 

27.0) 

00.032 

1457.0 

OSS 

000)0 

01.91 

11.  79 

27.  01 

1457.0 

OSS 

OOOA) 

01.92 

11.90 

27.04 

1437.) 

STO 

000?) 

02.  19 

11.  • 7 

27.07 

00. OTS 

14)0.9 

OSS 

000?) 

02.19 

))•  87 

27.07 

1458.  8 

OSS 

COOS  ) 

01.09 

14.53 

27.46 

1467.) 

OSS 

000)1 

0).  7) 

14.94 

27.47 

1466.9 

STO 

00100 

01.81 

14.39 

27.30 

00.099 

1467.2 

OSS 

00100 

01.91 

14.99 

27.30 

1497.2 

OSS 

OOIOS 

04.02 

14.  A 1 

27.30 

1468.2 

STO 

0012) 

04.02 

14.  64 

27.32 

00.11) 

1468.5 

OSS 

0012) 

04.02 

14.94 

27.92 

1469.5 

OSS 

001)0 

04.04 

14.64 

27.32 

1468.7 

OSS 

OODS 

04.23 

14.70 

27.34 

1469. • 

OSS 

0014) 

04.03 

14.70 

27.36 

1469.0 

STO 

CO  130 

04.1) 

14.7) 

27.36 

00.127 

1470.) 

OSS 

00130 

04.  )) 

14.7) 

27.36 

1470.) 

OSS 

001S0 

04.10 

14.75 

27.39 

1470.7 

OSS 

001  S3 

04.  19 

14.74 

27.98 

1470.4 

OSS 

001)2 

04.44 

14.04 

27.6) 

1471.6 

STO 

00200 

C4.  00 

14.79 

27.62 

00.1)3 

1469.8 

OSS 

00200 

04.00 

14.  76 

27.62 

1469.0 

OSS 

00222 

0).  ?A 

14.  7A 

27.64 

1469.2 

STO 

00230 

04.09 

14.84 

27.66 

00.177 

1471.0 

OSS 

00230 

04.09 

14.04 

27.es 

1471.0 

OSS 

C0270 

04.23 

14.80 

27.69 

1472.2 

STO 

00)00 

04.20 

14.99 

27.70 

00.  199 

1472.5 

OSS 

00)00 

04.20 

14.89 

27.70 

1472.5 

oes 

00)30 

04.04 

14.91 

27.73 

1472.7 

OSS 

00)9) 

01.92 

14.91 

27.74 

1472.2 

OSS 

00)70 

Ol.le 

14.91 

27.73 

1472.2 

STO 

00400 

01.83 

14.91 

27.75 

00. 24 1 

1472.7 

OSS 

C0400 

01.19 

14.91 

27.73 

1472.7 

OSS 

00423 

01.04 

14.91 

27.75 

1473.1 

RIS10 

11 

•4)3 

VISA  1973 

SOTOS  00)10 

AIR  TIMS 

-02.9 

OIR  HOT  SIR 

MIHO-OIR  1) 

INST  STO  ACCOR OCA 

TIN  SO  1)06 

CONSIC 

00  OS 

MONTH  02 

SHIS  11 

MIT  suls 

-01.5 

10  1 6 

MlNO-SPO  10 

TRACI  OIR  0 

5 SOUARI 

4 

IAT 

46 

SO  N 

OAT  12 

OAT*  USE  1 

BAROHITR 

1004.4 

SIA 

MINO-FOA 

OURATIOA 

2 SOUARI 

.46 

LONO 

046 

II.  u 

HOUR  IS.) 

ARIA  03 

CLOuO  T/A 

CL/TR 

MlATHlR  R1 

OR  It  A2  06  009 

1 SOUARI 

66 

CASTNW«/T|Mf  OC  PTm  Tlur  SAL  StOHA-T  OTNOPTm  SNO  VlL  OXTC  P04  TOT  » M2  NO  I SIO)  OH 

*r 


STO 

00000 

02.1) 

11.71 

26.97 

00.000 

1437.2 

OSS 

00000 

02.1) 

11.7) 

26.97 

1497.2 

STO 

00010 

02.1) 

11.74 

24.97 

00.011 

1437.4 

OSS 

00010 

02.1) 

11.74 

26.97 

1437.4 

STO 

00020 

02.16 

11.  74 

24.97 

00.  022 

1497.6 

OSS 

00020 

02.  16 

11.74 

24.97 

1497.6 

STO 

000)0 

02.16 

11.74 

24.97 

00.011 

1437.7 

OSS 

000)0 

02.16 

1).  74 

26.97 

1437.7 

STO 

00050 

02.17 

11.74 

24.97 

00.093 

1438.1 

OSS 

000)0 

02.17 

11.74 

26.97 

1438.1 

STO 

•007  5 

02.  IS 

11.7) 

24.90 

00.082 

1498.6 

OSS 

0007) 

02.10 

11.79 

24.90 

OSS 

00009 

02.20 

11.7) 

26.98 

1438.8 

STO 

CO  100 

01*14 

14.46 

27.44 

00.104 

1465.0 

OSS 

00100 

01.14 

34.46 

27.44 

1463.0 

OSS 

00120 

01.49 

14.96 

27.31 

1466.1 

ITO 

00123 

01.76 

14.60 

27.)| 

00.119 

1467.4 

OSS 

00125 

01.76 

14.60 

27.31 

1467.4 

STO 

•01)0 

04.09 

14.69 

27.93 

00.114 

1469.) 

OSS 

00130 

04.09 

14.69 

27.9) 

1469.) 

OSS 

00160 

04.24 

14.7) 

27.37 

1470.1 

OSS 

00190 

01.9) 

14.74 

27.61 

1469.4 

STO 

00200 

04.02 

14.71 

27.61 

00.160 

1469.9 

OSS 

00200 

04.02 

14.78 

27.61 

1469.9 

OSS 

0020) 

01.79 

14.84 

27.70 

1469.1 

OSS 

00220 

04.19 

14. •• 

27.49 

1471.1 

OSS 

002)9 

04.  24 

14.09 

27.69 

1471.6 

STO 

002)0 

04.19 

14.91 

27.72 

•0.1S) 

1471.7 

OSS 

002)0 

04.19 

14.91 

27.72 

1471.7 

OSS 

0029) 

04.0) 

34.91 

27.79 

1471.) 

OSS 

00290 

04.04 

14.9) 

27.73 

1471.8 
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A f A 10 

91 

S435 

TCAA  1973 

SOTO  A 00292 

AIS  TINA 

-04.7 

OIS  NOT  AC  A 

NlNO-OIA  32 

INST  STO  AfCOAOCA 

TIN  SO  190* 

CONSIC 

0009 

nOnTn  02 

SM1A  11 

WIT  SUll 

-05.1 

33  * 3 

WlNO-SAO  15 

TAACC  OIA  0 

9 SOU*  AS  * 

LA* 

*4 

9S  M 

0A7  12 

OATA  USf  1 

SAAONITA 

100  3.  S 

SIA 

b|  NO- A 0* 

DUAAT104 

2 SOU* AC  4* 

LONG 

0*5 

92.  0* 

hOUA  20.4 

ASIA  03 

CICUO  T/A 

CL/TA 

wiathka  is 

0A16  A2  04009 

1 SOUAAf  43 

CASTNUN/T  INI  LTLTt*  NMn  TINA  SAL  StGNA-T  OTNO*Th  I NO  VtL  0*76  AO  A TOT  A MU  N03  SI03  Ah 

STD  00000  02. 0*  S3*  TO  27*02  00.000  1*97.0 

20.*  OSS  00000  02.  OS  33. 79  27*02  1*97.0 

STO  00010  02.11  SS.SO  27.02  00.010  1*97.3 

OSS  C0010  02.11  S3*  SO  27*02  1*97*3 

STO  00020  02.10  29.S0  27*03  00*021  1*97** 

OSS  00020  02.10  33.10  27*03  1*97.* 

STO  00030  02.10  39.S0  27*03  00.031  1*97.* 

OSS  00030  02.10  33*  SO  27*03  1*97.* 

STO  00090  02*11  S3*  SI  27*03  00*092  1*97.9 

OSS  00090  02.11  S3*  SI  27.03  1*97.9 

STO  00075  02.1*  33. SI  27*03  00.07S  1*90.9 

OSS  00075  02.1*  93*01  27*03  1*90.9 

STO  00100  02. S*  9*.**  27. *7  00.099  1**2. S 

OSS  00100  02.0*  9*.**  27.47  1**2. S 

STO  00129  09.99  9*.A9  27.97  00*113  1*«*.T 

00 S 00125  03.59  9*.*9  27.97  1***.7 

STO  00150  03*05  9**7S  27*0*  00.12*  1**0.* 

OSS  00150  03.S9  3*.7S  27.**  1**5. » 

OSS  00155  0*«0*  34.90  27.**  1*49.3 

OSS  00175  0*. 05  3*. S3  27*07  1**9. 7 

OSS  001S0  04.00  9*.S4  27.6S  1**9.* 

OSS  00195  0*.01  3**  S*  27.70  1**5.9 

STO  00200  04.1*  9*. 99  27.70  00.1*5  1*70.7 

OSS  C0200  04. 1*  9**SS  27.70  1*70.7 

OSS  00205  04.0*  9*.  99  27.71  1*70.3 

STO  00250  04.02  94.52  27.7*  00.1*9  1471.0 

OSS  00250  04.02  34.52  27.7*  1*71.0 

OSS  00255  04.02  34.92  27.7*  1*71.0 


ASA  1 C 

31 

0*95 

TIAA  1975 

S0T0A  00292 

Al A TINA  -04.2 

OIA  NOT  Af A 

b]  NO-OIA 

30 

INST  STO  ACCOAOCA 

TIN  SO  1304 

CONSIC 

0010 

NONTh  02 

SNIA  11 

WIT  SULS  -09.3 

WINO-SAO 

22 

TAACI  OIA  0 

5 

SOUAAf 

* 

1** 

♦ 7 

20  N 

OAT  12 

OAT*  use 

1 

SAACNCTA  1007.1 

SIA 

Ml  NO-AO* 

CVAATIO* 

2 

souam 

4* 

LONG 

0*9 

*9  4 

HOUA  22. 4 

ASIA 

09 

CLOUO  T/A 

cl/ta 

wSaTnIA 

31 

OAK  A2  04010 

1 

SOUAAf 

74 

cllliuvTial 

LVLTTA  Of  AT  M 

TINA 

SAL  SI6NA-T 

dtnoath  sno  vSl 

0*76 

AO* 

TOT  # N02  NOJ 

SI03 

AN 

STO  00000  Ol.S*  33.43  24.91  00.000  1*55.9 

22*9  OSS  00000  Ol.S*  33.43  24.51  1*99.9 

STO  00010  Ol.S*  13.43  2*.*1  00.012  1439.9 

OSS  00010  Ol.S*  93.43  24.91  1*95.9 

STO  00020  01.9*  93.43  2*.51  00.02  9 l*9*.l 

OSS  00020  Ol.S*  93.49  24.91  1*94.1 

STO  00030  01.97  33.49  2*. 91  00.039  l*9*.9 

OSS  00030  OUST  93.63  24.51  1*94.3 

STO  00050  01.97  99.43  2*.91  00.09S  1*9*.* 

OSS  00050  01.97  33.49  24.91  1*94.4 

STO  00075  Ol.SS  99.49  24.91  00.097  1*97.1 

OSS  00079  Ol.SS  33.43  24.91  1*57.1 

OSS  0004 5 01.95  99.4*  24.91  1*37.9 

STO  C0100  02. 3 3 99.90  2 7.09  00.11*  1*40.1 

OSS  00100  02.99  93.90  27.0S  1*40.1 

OSS  00109  02.9*  34.41  27.4*  1*43.9 

OSS  00110  03.39  94.4S  27.44  1*49.* 

STO  00129  09.47  34.91  27.47  00.19*  1*44.0 

OSS  00125  09.47  94.31  27.47  1*44.0 

OSS  00133  03.92  94.57  27.91  1*44.4 

OSS  00134  03.TT  94.45  27.95  1*47.7 

STO  00130  03.71  9*.*3  27.53  00.1*5  1*47.9 

OSS  00190  09.79  3*. 45  27.95  14*7.9 
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STO  00290  03.97  34.79  27.40  00.203  1*70.9 

OSS  00290  03.97  34.79  27.40  1*70.9 
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Tablk  I.  USCXSC  CHASE,  February,  1077.— Continued 
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Tabi-b  II.  USCOC  EVERGREEN,  April  and  May-June,  1977. 
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35.01 

27.72 

00. 405 

14D.7 

OIS 

00101 

04.11 

35.01 

27.72 

1413.1 

MS 

00150 

04.42 

35.02 

27.72 

14I4.I 

STO 

00400 

04.1) 

55.02 

27.7) 

00.757 

1415.2 

OIS 

00400 

04.1) 

35.02 

27.7) 

1415.2 

OSS 

00451 

04.45 

35.00 

27.74 

1415.1 

STO 

01000 

04.  54 

34.44 

27.74 

00.715 

1413.7 

MS 

01001 

04.54 

34.44 

27.74 

14C3.7 

OSS 

01020 

04.45 

34.44 

2T.73 

1413.1 

OIS 

01022 

04.54 

54.44 

27.72  * 

1415.) 

Table  II.  USCGC  EVEIttiKEEN,  April  and  May- June,  1977. — Continued 


STlTlOk  0 A T A 


MMC  Si  MB  fit*  1973  AOTOA  03304  AIK  Tl**»  14.0 

CONSIC  0002  MONTH  04  SNlA  tv  H(T  0U10  14.0 

LAt  *|  21  N frAV  Ot  OAT  A US<  I OAAOMtTA  1000.3 

LONG  040  40  H MOV*  20.0  AAIA  OS  ClCUO  T/A 


OIA  HOT  Of  A 
24  2 I 

OIA 

CL/TO 


NINO-OIO  17 
«INO-tOO  l l 
Hi  HO- T0« 
HlATHtA  AS 


INST  STO  U COAOfA 
T4ACC  OIA  0 

0MUT10A  00.7 

0016  Oil  401 


TIN  SO  ISO* 
f OOUAAt  2 


I SOI*  AC  10 


CASTNVM/TIM 

iVlTVA 

OfATn 

TINA 

SAL 

S16NA-T 

OVNDATh 

SND  Vfl 

STO 

00000 

14.44 

15.47 

24.74 

00.000 

1307.1 

20.0 

OSS 

00  oos 

14.44 

15.47 

24.74 

1507.4 

STO 

00010 

14.42 

15.44 

24.74 

00.011 

1307.4 

oos 

00011 

14.41 

15.44 

24.74 

1307.4 

STO 

00020 

14.55 

15.47 

24.74 

00.024 

1507.1 

OOS 

00020 

14.54 

15.47 

24.74 

1507.1 

STO 

000 JO 

14.44 

15.44 

24.74 

00.014 

1507.1 

OOS 

oooso 

14.44 

15.44 

24.74 

1307.1 

oos 

00040 

14.23 

15.43 

24.74 

1504.7 

oos 

00043 

14.07 

15.74 

24.40 

1304.1 

oos 

0004  s 

15.54 

• 5.77 

24.40 

1503.0 

oos 

00044 

11.51 

15.43 

24.41 

1304.2 

STO 

oooso 

11.51 

13.43 

24.41 

00.045 

1304.2 

oos 

000S3 

11.34 

15.40 

24.40 

1303.7 

oos 

0009S 

11.17 

15.  34 

24.79 

1301.0 

oos 

00042 

12.74 

13.47 

24.42 

1301.7 

oos 

0004  • 

12.20 

35.35 

24.  44 

1499.7 

STO 

0007  S 

11.44 

15.27 

24.45 

00.094 

1490.3 

oos 

0007  • 

11.75 

15.24 

24.44 

1490.2 

oos 

00074 

11.70 

15.24 

24.47 

1490.1 

oos 

00045 

11.42 

35.23 

24.47 

1497.9 

oos 

00044 

11.15 

15.20 

2*.4« 

1454.9 

STO 

00100 

11.03 

15.14 

24.91 

00.124 

1455.5 

oos 

00102 

11.01 

15.15 

24.91 

1453.9 

oos 

00104 

11.03 

15.17 

24.92 

1494.0 

oos 

cono 

11.45 

13.31 

24.91 

1450.5 

OSS 

00112 

11.40 

13.11 

24.92 

1450.1 

STO 

00125 

10.47 

13.17 

24.93 

00.153 

1495.0 

oos 

00125 

10.45 

15.17 

24.95 

1493.7 

STO 

00150 

11.47 

15.15 

24.44 

00.  IS3 

1490.3 

oos 

00150 

11.44 

15.15 

24.94 

1450.4 

oos 

00175 

11.43 

15.41 

27.00 

1499  .4 

STO 

00200 

11.44 

15.41 

24.94 

-00.240 

1300.2 

oos 

00201 

11.44 

33.41 

24.94 

1300.2 

oos 

00224 

11.74 

15.42 

24.97 

1301.0 

STO 

00250 

11.43 

15.44 

27.00 

00.294 

1501.4 

OSS 

00251 

11.43 

15.44 

27.00 

1301.4 

OAS 

00274 

11.72 

15.41 

24.94 

1501.4 

OuS 

00247 

11.13 

13.34 

27.01 

1300.3 

oos 

00247 

11.14 

15.41 

27.  09 

1500.4 

oos 

00244 

11.40 

15.44 

27.04 

1501.4 

STO 

C0300 

11.42 

15.44 

27.04 

00.152 

1501.7 

oos 

00300 

11.41 

15.44 

27.04 

1301.7 

oos 

00344 

10.44 

13.14 

27.14 

1450.2 

oos 

00352 

10.25 

15.24 

27.15 

1457.4 

oos 

00354 

10.22 

13.24 

27.14 

1457.4 

oos 

00347 

04.47 

11.21 

27.24 

1494.0 

STO 

00400 

04.47 

15.13 

27.24 

0C.43O 

1453.0 

oos 

00403 

04.44 

13.13 

27.24 

1492.9 

oos 

00407 

04.41 

15.13 

27.24 

1492.9 

oos 

00404 

04.40 

13.11 

27.27 

1492.0 

oos 

00411 

04.71 

15.12 

27.24 

1452  .3 

oos 

00441 

04.14 

13.10 

27.33 

1450.0 

oos 

00451 

07.45 

15.01 

27.14 

1409.9 

STO 

00500 

07.22 

13.04 

27.47 

00.33  0 

1400.2 

oos 

00500 

07.21 

15.04 

27.47 

1400.2 

oos 

00550 

04.45 

15.07 

27.34 

1404.0 

oos 

009T4 

03.42 

14.47 

27.34 

1404.2 

oos 

00544 

05.41 

14.42 

27.34 

1403.1 

STO 

00400 

05.50 

14.44 

27.34 

00.594 

1402.0 

oos 

00401 

05.44 

54.44 

27.34 

1402.0 

oos 

00437 

03.70 

13.01 

27.42 

1404.4 

oos 

00447 

05.05 

14.40 

27.41 

1401.0 

oos 

00452 

04.42 

14.42 

27.44 

1401.3 

oos 

00440 

04.44 

54.44 

27.40  • 

1401.1 

oos 

00473 

04.21 

14.41 

27.43 

1470.7 

oos 

00443 

04.21 

14.41 

27.43 

1470.0 

oos 

00442 

04.41 

14.44 

27.45 

1479.0 

STO 

00700 

04.47 

14.40 

27.45 

00.430 

1401.0 

oos 

00702 

04.74 

14.41 

27.44 

1401.4 

oos 

00751 

04.74 

14.44 

27.49 

1402.3 

STO 

00400 

04.74 

14.47 

27.70 

00.701 

1403.3 

oos 

00401 

04.74 

14.  47 

27.70 

1403.1 

oos 

00450 

04.41 

14.94 

27.71 

1401.4 

STO 

00400 

04.41 

14.45 

27.72 

00.730 

1403.4 

oos 

00402 

04.40 

14.93 

27.72 

1*03.4 

oos 

00451 

04.24 

14.93 

27.74 

1403.4 

STO 

01000 

04.23 

14.43 

2 7.74 

00.797 

1404.4 

oos 

01003 

04.23 

14.95 

27.74 

1404.4 

oos 

01020 

04.12 

14.41 

27.72 

1404.1 

TOT' A 002  NOS  SIOS  AM 
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Table  II.  USCUC  EVEKGltEEN,  April  and  May -June,  1977. — Continued 


HMD  )1 
CONSIC 
l*T  41  45 
041  4? 


»4  54 

ooos 


N C 

IOC  S T A 

7 10  4 

OAT 

VI 41 

19T5 

• OTD*  03109 

All 

TIN*  04.1 

Oil  HOT  *11 

NONTh  04 

S Hi  * «V 

WIT 

lULl  04.1 

12 

2 2 

OAY 

01 

OITA  DSC  1 

•AIOMITI  1001.9 

SIA 

HO  01 

00.1 

AHA  05 

CICUO  T/A 

CL/TI 

IVC7V* 

OUT* 

TIN* 

SAL 

SJ6N4-T 

DVNO*TH 

SNO  VI  t 

STO 

coooo 

00.57 

32.63 

24.17 

00.000 

1450.4 

OIS 

00000 

00.57 

32.43 

24.17 

1450.4 

OIS 

00009 

01.07 

32.92 

24.39 

1451.4 

STO 

00010 

00.79 

32.93 

26.42 

00.017 

1450.2 

OIS 

00013 

00.25 

33.05 

24.54 

1447.5 

OIS 

0001T 

02.40 

33.33 

24.63 

1451.0 

STO 

00020 

02.11 

33.35 

24.47 

00.032 

1454.1 

OIS 

00020 

02.05 

33.36 

24.61 

1454.4 

OIS 

00021 

02.23 

3 3.53 

24.10 

1457.7 

STO 

00030 

02.31 

33.54 

26.79 

00.046 

1451.4 

OIS 

00032 

02.41 

33.55 

24.71 

1459.5 

OIS 

0004  0 

03.12 

33.41 

24.79 

1441.5 

STO 

00050 

03.32 

33.65 

26.10 

00.071 

1443.0 

OIS 

00051 

03.33 

33.45 

24.10 

1443.0 

STO 

000T5 

02.79 

33.47 

24.14 

00.102 

1461.1 

OIS 

0007* 

02.71 

33.67 

24.17 

1460.0 

OIS 

00071 

02.54 

33.72 

26.52 

1440.2 

OIS 

00015 

02.52 

33.74 

24.94 

1460.3 

OIS 

00015 

02.  CO 

33.10 

26.99 

1440.7 

OIS 

00053 

02.39 

33.11 

27.01 

1459  .9 

OIS 

00055 

02.43 

33.11 

27.05 

1441.0 

STO 

00100 

02.92 

33.94 

27.01 

00.  125 

1462.9 

OIS 

00100 

02.94 

33.57 

27.09 

1462.7 

OIS 

00111 

03.14 

34.04 

27.13 

1463.9 

OIS 

00119 

02.47 

34.00 

27.16 

1460.5 

OIS 

00121 

02.12 

33.54 

27.15 

1459.4 

STO 

00125 

02.02 

34.01 

27.20 

00.153 

1459.1 

OIS 

00125 

02.00 

34.03 

27.22 

1459.0 

OIS 

00129 

02.15 

34.  17 

27.26 

1443.0 

OIS 

00135 

03.02 

34.19 

27.26 

1463.1 

OIS 

00144 

02.  40 

34.17 

27.21 

1442.1 

OIS 

00141 

02.16 

34.23 

27.31 

1463.4 

STO 

00190 

02.19 

34.23 

27.31 

00.173 

1463.4 

OIS 

00152 

02.52 

34.24 

27.31 

1463.7 

OIS 

00143 

02.16 

34.26 

27.33 

I4C3.7 

OIS 

00167 

02.65 

34.23 

27.32 

1462.1 

OIS 

00171 

01.44 

34.  12 

27.33 

1457.4 

OIS 

00173 

01.05 

34.12 

27.35 

1455.9 

OIS 

00177 

01.01 

34.13 

27.37 

1455.6 

OIS 

00154 

01.42 

34.23 

27.42 

1457.1 

OIS 

OC 159 

01.51 

34.31 

27.41 

1451.4 

STO 

00200 

01.52 

34.31 

27.41 

00.205 

1451.5 

OIS 

00213 

02.57 

34.41 

27.47 

1463.5 

OIS 

00211 

02.1* 

34.46 

27.49 

1464.9 

oes 

00224 

03.29 

34.41 

27.47 

1444.1 

OIS 

00226 

03.25 

34.46 

27.45 

1466.1 

OIS 

00230 

03.05 

34.43 

27.44 

1446.0 

OIS 

00236 

03.25 

34.45 

27.41 

1466.9 

STO 

00250 

02.  11 

34.37 

27.41 

00.240 

1442.3 

OIS 

00253 

02.09 

34.37 

27.41 

1462.0 

OIS 

00261 

02.47 

34.47 

27.53 

1464.0 

OIS 

00277 

02.95 

34.54 

27.54 

1444.3 

OIS 

00215 

02.65 

34.51 

27.55 

1465.1 

OIS 

00253 

03.52 

34.66 

27.59 

14*9.2 

STO 

00300 

03.60 

34.67 

27.59 

00.265 

1445.7 

OIS 

C0300 

03.61 

34.67 

27.59 

1469.7 

OIS 

00317 

03.77 

34.71 

27.40 

1470.7 

OIS 

00321 

04.13 

34.77 

27.41 

1472.4 

OIS 

0032  5 

04.11 

34.76 

27.40 

1472.4 

OIS 

00335 

04.54 

34.13 

27.41 

1474.4 

OIS 

00331 

04.56 

34.12 

27.40 

1474.5 

OIS 

00341 

04.06 

34.76 

27.41 

1472.5 

OIS 

00352 

04.04 

34.76 

27.61 

1472.4 

OIS 

00361 

03.92 

34.61 

27.40 

1470.4 

OIS 

00316 

03.52 

34.72 

27.43 

1470.1 

OIS 

0C395 

04.09 

>4.10 

27.64 

1473.5 

ITO 

00400 

04.07 

34.79 

27.63 

00.321 

1473.4 

OIS 

00401 

04.06 

34.76 

27.43 

1473.4 

OIS 

00453 

04.  11 

34.15 

27.67 

1474.9 

OIS 

00419 

04.43 

34.17 

27.64 

1474.5 

STO 

C0500 

04.  17 

34.16 

27.61 

00.170 

1475.4 

OIS 

00500 

•4.16 

34.14 

27.41 

1473.4 

OIS 

00550 

04.14 

34.11 

27.70 

1476.4 

STO 

•0400 

04.51 

34.94 

27.72 

00.417 

1471.1 

OIS 

00401 

04.51 

34.96 

27.72 

1470.9 

OIS 

00651 

04.31 

34.95 

27.73 

1479.1 

STO 

C0700 

04.29 

34.95 

2 7.74 

00.441 

1479.4 

OIS 

00700 

04.29 

34.95 

27.  74 

1475.6 

OIS 

00750 

04.20 

34.95 

27.75 

1410.0 

STO 

00100 

04.27 

34.97 

27.  75 

00.505 

1411.2 

OIS 

00101 

04.27 

34.97 

27.76 

1411.2 

OIS 

C0I50 

04.  09 

34.  94 

27.75 

1411.2 

STO 

00500 

04.03 

34.95 

27.74 

00.541 

1411.1 

OIS 

00900 

04.03 

34.55 

2T.76 

1411.1 

OIS 

00953 

03.95 

34.93 

27.74 

1412.3 

STO 

01000 

03.92 

34.94 

27.77 

00.  SOI 

1413.0 

OIS 

01001 

03.52 

34.  94 

27.77 

1413.0 

OIS 

01031 

03.15 

34.93 

27.76 

1413.4 

**••••••••• 


WIND-014  U 
■IN0-S*0  II 
Wl  NO-FO* 
«|AThIA  14 


INST  STD  MCMbfll 
TIACI  011  0 

OUIUTIO*  00.4 

OIB  011  492 


TIN  SO  ISO* 
9 SQUAM  2 
2 SOUAAI  01 
1 SOUAAI  II 


*04  TOT  * N02  NOS  S10S  PH 
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union  o a t a 


■ (MO  11  m»  lit! 

COMSIC  0004  MONTH  04 

LA"  41  04. 5ft  OAT  04 

LONG  041  »0  W HOUA  02.9 


OOTOA  01114  Alt  TINA  01.2 
$Mf  KV  WIT  OULO  07.2 
OATA  011  1 lAACNITA  1004.1 
ARIA  OS  CL 000  T/A 


DIR  MCI  HR 
99  * * 

SCA 

CL/TR 


WlMD-OIR  21  INST  STC  MCOROfR 

WlND-SAO  OS  TRACI  OIR  0 

WIN0-FOA  OUMTIOA  00.1 

WlATMCR  R4  OR » Oil  Ofl 


(ASTNUN/TINI  enTTA 

Of  ATM 

TfWA 

SAL 

SI6MA-T 

OTNOATM 

SNO  VCL 

4T0 

00000 

01.11 

11.51 

24.44 

00.000 

1444.0 

02.4  04S 

QOOOO 

01.11 

11.51 

24.44 

1444.0 

STO 

00010 

01.12 

11.54 

24.44 

00.014 

1444.1 

OIS 

00011 

01.12 

11.54 

24.47 

1444.1 

STO 

00020 

01.51 

11.54 

24.71 

00.021 

1441.1 

OIS 

00020 

01.44 

11.54 

24.71 

1441.1 

ots 

00024 

01.44 

S1.55 

24.71 

1441.0 

STO 

00010 

02.14 

11.  52 

24.74 

00.041 

1440.5 

04S 

00010 

02.11 

11.52 

24.74 

1440.1 

04S 

00014 

02.44 

11.41 

24.74 

1451.1 

oos 

00047 

01.42 

11.45 

24.42 

1454.1 

DOS 

00044 

02.14 

11.44 

24.41 

1457.5 

STO 

OOOSQ 

02.11 

11.47 

24.91 

00.044 

1451.4 

oos 

OOOS1 

02.4  7 

11.70 

24.40 

1440.1 

ORS 

oooss 

02.12 

11.72 

24.90 

1441.0 

OIS 

oooss 

01.54 

11.44 

24.  94 

1455.4 

OIS 

00042 

00.11 

11.41 

24.94 

1452.2 

OIS 

00044 

01.17 

11.75 

27.00 

1457.1 

OIS 

00041 

02.01 

11.  12 

27.05 

1457.9 

OIS 

00072 

01.15 

11.71 

27.01 

1457.1 

STO 

0007  S 

00.47 

11.74 

27.04 

00.091 

1451.2 

OIS 

00074 

00.71 

11.71 

27.04 

1452.1 

OIS 

00071 

00.44 

11.71 

27.05 

1451.9 

OIS 

00011 

01.21 

11.  14 

27.14 

1454.4 

OIS 

00041 

01.12 

11.42 

27.11 

1455.1 

OIS 

00044 

01.42 

11.41 

27.11 

1455.9 

STO 

00100 

01.41 

11.41 

27.11 

00.117 

1455.1 

OIS 

00100 

01.41 

11.41 

27.11 

1455.1 

OIS 

00114 

02.07 

14.  04 

27.24 

1455.2 

OIS 

00114 

01.14 

14.11 

27.29 

I4SI.4 

OIS 

00121 

02.14 

14.  12 

27.21 

1459.7 

STO 

0012S 

01.44 

14.10 

27.27 

00.111 

1451.1 

OIS 

0012  5 

01.11 

14.04 

27.27 

1451.4 

OIS 

00124 

01.44 

14.  14 

27.11 

1459. 0 

OIS 

0011S 

01.22 

14.14 

27.14 

1444.9 

STO 

00150 

01.  10 

14.11 

27.15 

00.157 

1445.4 

OIS 

00150 

01.10 

14.11 

27.14 

1445.5 

OIS 

00171 

01.14 

14.44 

27.44 

1464.1 

STO 

00200 

01*15 

14.44 

27.47 

00.192 

1444  .7 

OIS 

00201 

01.14 

14.50 

IT  .41 

1444.1 

OIS 

00221 

01.55 

14.54 

27.50 

1441.1 

STO 

00250 

01.72 

14.44 

27.55 

00.222 

1449.1 

OIS 

00251 

Cl.  71 

14.44 

27.55 

1449.4 

OIS 

00274 

01.77 

14.44 

27.54 

1470.0 

STO 

00100 

01.77 

14.44 

27.51 

00.250 

1470.4 

OIS 

00100 

01.77 

14.49 

27.59 

1470.4 

OIS 

00150 

01.14 

14.75 

27.42 

1471.1 

OIS 

00141 

01.11 

14.77 

2 7.44 

1472.0 

OIS 

00144 

04.15 

14.12 

27.45 

1471.1 

STO 

00400 

04.07 

14.11 

27.44 

00.101 

1471.5 

OIS 

00401 

04.07 

14.11 

27.47 

1471.5 

OIS 

00451 

01.4? 

14.14 

27.41 

1471.9 

STO 

00500 

01.41 

14.14 

27.70 

00.141 

1474.1 

OIS 

00500 

01.41 

14.14 

27. TO 

1414.1 

OIS 

00555 

04.02 

14.90 

27.71 

1474.0 

STO 

00400 

04.  04 

14.40 

27.72 

00.152 

1474.5 

OIS 

00401 

04.04 

14.40 

27.72 

1474.9 

OIS 

00452 

04.02 

14.12 

27.  T4 

1477.4 

STO 

00700 

04.04 

14.91 

27.75 

00.414 

1471.5 

OIS 

00702 

04.04 

14.41 

27.75 

1471.5 

OIS 

00750 

04.00 

14.94 

27.7* 

1479.2 

STO 

00100 

01.45 

14.95 

27.77 

00.471 

1479.1 

OIS 

00101 

01.45 

14.45 

27.  T7 

1479.9 

OIS 

00150 

01.41 

14.94 

27.77 

1410.5 

STO 

00400 

01.14 

14.91 

27,77 

00.515 

1411.0 

OIS 

00400 

01.14 

/4.91 

27.77 

1411.0 

OIS 

00451 

01.74 

14.91 

27.77 

1411.7 

STO 

01000 

01.71 

14.41 

27.71 

00.  541 

1412.2 

OIS 

01001 

01.71 

14.41 

27.71 

1412.2 

01024 

01.72 

14.91 

27.71 

1412.4 

004  TOT  f N02  NOl 


86 


TIN  10  1*0* 
» 1 QUARK  2 
2 SOUARI  20 
1 SOUARI  24 


SI01  AM 
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Table  II.  USCOC  EVERGREEN,  April  and  May-June,  1977. — Continued 


N 0 0 C STATION  DATA 


hud 

31 

•454 

mi  if 7 3 

•OTD’  02741 

AIM  TEMP 

06.3 

D1A  MOT  PSA 

MINO-OIA  14 

INST  STD  ACCOADCA 

TIN  SO  1106 

COMSfC 

0003 

MONTH  04 

SHIP  «v 

MET  SuiS 

06,2 

99  A X 

MlNO'SPO  12 

TAACf  OIA  0 

5 SOUAAC 

2 

IAT 

42 

27.  IN 

OAT  Of 

OATA  USE  1 

•4R0META 

1004.0 

SEA 

NINO-FOA 

0UAAT10A  00.4 

2 SOUAAE 

21 

tone 

049 

04. 4« 

HOv*  03.4 

AAEA  05 

ClOUD  T/A 

Cl/TA 

MCA  THE  A *4 

0A1*  CU  694 

1 SOUAAE 

29 

castnun/tini  mm  oeath  tint  sal  sicu-t  otnoati-  snd  vel  oatc  ao*  tot  t nos  sioj  ah 


STO 

00000 

02.  10 

33.  35 

26.70 

00.000 

1456.5 

OSS 

00001 

02.10 

33.19 

26.70 

1456.5 

OSS 

00005 

02.03 

33.  37 

26.69 

1456.3 

OSS 

00009 

01.64 

13.35 

26.70 

1454.6 

STO 

00010 

01.63 

13.  35 

26.70 

00.014 

1454  .5 

OSS 

00011 

01.60 

33.  38 

26.73 

1454.5 

OSS 

00011 

01. SB 

13.49 

26.75 

1455.9 

OSS 

00017 

02.40 

33.  59 

26.83 

1458.4 

OSS 

00019 

02.  IS 

13.57 

26. S4 

1457.4 

STO 

00020 

01.56 

33.  56 

26.84 

00.02  6 

1456.4 

OSS 

00022 

01.41 

13.52 

26.85 

1454.0 

OSS 

00024 

01.10 

33.49 

26.8* 

1452.6 

STO 

00030 

01.05 

13.53 

26.  SS 

00. 03 S 

1452.5 

OSS 

00030 

01.05 

33.53 

26. S8 

1452.5 

OSS 

00034 

00.33 

33.  50 

26.90 

1449.3 

OSS 

00047 

- 0.34 

33.61 

27.02 

1446.6 

STO 

00050 

• 0.31 

13.61 

27.02 

00.061 

1446.7 

OSS 

00051 

- 0.30 

33.62 

27.03 

1446. S 

OSS 

00053 

- 0.2S 

33.64 

27.04 

1447.0 

OSS 

00055 

- 0.08 

3 3.  75 

27.12 

1448. 1 

OSS 

0006  0 

02.28 

13.92 

27.11 

1459.0 

OSS 

00074 

02.30 

13.95 

27.11 

1459.4 

STO 

00075 

02.23 

33.93 

27.12 

00.086 

1459.0 

OSS 

00076 

02.08 

13.92 

27.12 

1456.4 

OSS 

C007S 

01.70 

13.93 

27.16 

1456. S 

OSS 

00091 

01.66 

13.93 

27.16 

1456.6 

OSS 

00085 

01.18 

13.93 

27. IS 

1455.5 

OSS 

00095 

01. 82 

14.07 

27.26 

1457.S 

STO 

00100 

01.92 

14.09 

27.27 

00.108 

1458.3 

OSS 

00100 

01.54 

14.05 

27.27 

1458. 4 

STO 

0012  5 

02.63 

14.22 

27.32 

00.128 

14C2.0 

OSS 

00125 

02.65 

34.23 

27.32 

1462.1 

OSS 

00129 

02.78 

14.30 

27.37 

1462.8 

OSS 

00133 

03.18 

14.37 

27.39 

1464.7 

OSS 

00140 

03.4  1 

34.40 

27.39 

1465.9 

OSS 

00142 

03.73 

14.47 

27.41 

1467.4 

STO 

00150 

03.88 

34.49 

27.41 

00.146 

1468.1 

OSS 

00150 

03.  f 9 

34.45 

27.41 

1460.2 

OSS 

0017$ 

04.17 

34.60 

27.47 

1469.9 

OSS 

00198 

04.  15 

14.62 

27.45 

1470.2 

STO 

00200 

04.03 

14.60 

27.45 

00.175 

1469.7 

OSS 

00203 

03.68 

14.56 

27.45 

1466.3 

OSS 

00209 

02.83 

34.46 

27.45 

1464.6 

OSS 

00218 

02.59 

14.52 

27.52 

1465.5 

OSS 

00228 

02.78 

34.49 

27.52 

1464.7 

OSS 

00245 

02.69 

34.54 

27.57 

1464.8 

STO 

00250 

02.74 

14.55 

27.57 

00.206 

1465.0 

OSS 

00253 

02.56 

34.59 

27.58 

1466.0 

OSS 

00255 

03.03 

14.58 

27.57 

1466.4 

OSS 

00268 

03.73 

34.72 

27.61 

1469.8 

OSS 

00277 

03.97 

34.76 

27.62 

1471.0 

OSS 

C0281 

04.71 

14.66 

27.62 

1474.3 

OSS 

00293 

04.7  2 

34.85 

27.ei 

1474.5 

STO 

00300 

04.18 

14.77 

27.60 

00.234 

1472.3 

OSS 

00300 

04.  13 

14.76 

27.60 

1472.0 

OSS 

00350 

04.41 

14.  89 

27. 66 

1474.2 

STO 

C0400 

04.49 

34.92 

27.69 

00.263 

1475.4 

OSS 

00401 

04.49 

14.92 

27.69 

1475.4 

OSS 

00453 

04.  SS 

14.56 

27.71 

1476.7 

STO 

00500 

04.24 

34.95 

27.74 

00.327 

1476.0 

OSS 

00502 

04.23 

14.95 

27.74 

1476.0 

OSS 

C0550 

04.31 

14.57 

27.75 

1477.2 

STO 

00600 

04.  15 

14.95 

27.75 

00.  365 

1477.5 

OSS 

00605 

04.18 

14.95 

27. T5 

1477.5 

OSS 

00652 

04.  06 

34.95 

27.76 

1477. 6 

STO 

00700 

CJ.9S 

84.94 

27.76 

00.410 

1478.3 

OSS 

00702 

01.58 

14.54 

27.76 

1476.3 

OSS 

00750 

03.98 

14.55 

27.77 

1479.1 

STO 

00  8 00 

03.97 

34.95 

27.77 

00.452 

1479.9 

OSS 

00801 

03.57 

14.95 

27.77 

1479.9 

OSS 

00850 

03.5  5 

34.55 

27.77 

1480.  6 

STO 

C0900 

01.91 

34.95 

27. TS 

00.493 

1481.3 

OSS 

00900 

03.51 

14.55 

27.78 

1481.3 

OSS 

00931 

01.  S4 

14.94 

27.77 

1481.9 

STO 

01000 

01.82 

14.94 

27. 7« 

00.535 

1482. A 

OSS 

01001 

01.  S2 

14.94 

27.  78 

1462.6 

OSS 

01027 

01.79 

14.94 

27. 78 

1482.9 

HMD  SI  6454 
CONSSC  OOOi 
LAT  «}  36.  ?N 
LONG  MfM  k 


CASTNUN/T|N| 
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Table  II. 


USCCC  EVEKCKEEN,  April  and  May -June,  1977. — Continued 


N 0 

0 C S T A 

7 1 0 N 

OAT 

VIAA 

1675 

SOT OR  02534 

AIR 

TINS  04. 7 

OIR  HOT  SIR 

NONTh  04 

SHIR  lv 

WIT 

OULO  04.7 

94 

A X 

OAV 

06 

OATA  USC 

1 

6AS0NITR  1002.6 

SI  A 

HOUR 

07.4 

ASIA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TA 

CWLTVR 

OIRTn 

TINS 

SAL 

SIGNA-T 

OVNORT* 

SNO  VIL 

STO 

0000  J 

01.15 

13a  16 

26.56 

00.000 

1452.0 

065 

00001 

01.13 

33.16 

26.56 

1452.0 

STD 

00010 

01.20 

33.21 

26.62 

00.014 

1452.4 

085 

00011 

01.21 

13.22 

26.62 

1452.5 

STO 

00070 

01.  12 

33.  32 

26.71 

00.02  6 

1452.4 

085 

00070 

01.10 

13.13 

26.72 

1452.3 

STO 

0003  0 

00.66 

33.52 

26.69 

00.041 

1451.6 

065 

00030 

00.63 

33.  53 

26.40 

1451.6 

STO 

00050 

01.  19 

13.76 

27.06 

00.  06  3 

1453.6 

065 

00051 

01.21 

S3*  60 

27.09 

1454.0 

STO 

00073 

01.41 

13.50 

27.22 

00.066 

1455.5 

OSS 

00074 

01.42 

13.99 

27.23 

1455.6 

STO 

00100 

01.46 

34.25 

27.42 

00.105 

1457.5 

085 

00100 

01.49 

14.26 

27.42 

1457.5 

STO 

00173 

02.  16 

14.40 

27.50 

00.121 

1460.3 

085 

00125 

02.19 

14.40 

27.50 

1460.3 

STO 

00130 

02.07 

34.42 

27.53 

00.136 

1460.3 

065 

00152 

02.04 

34.44 

27.54 

1460.3 

065 

00156 

02.26 

14.47 

27.55 

1461.3 

065 

00167 

02.12 

34.46 

27.55 

1460.8 

065 

00175 

02.66 

14.56 

27.57 

1464.3 

065 

00176 

03.33 

34.65 

27.59 

1466.6 

STO 

00200 

03.74 

34.71 

27.60 

00.163 

1466.7 

065 

00201 

03.77 

34.71 

27.60 

1466.0 

065 

00226 

04.04 

34.77 

27.62 

1470.5 

STO 

00250 

03.76 

34.77 

27.65 

00.  166 

1469.7 

065 

00251 

03.75 

14.77 

27.65 

1469.6 

065 

00274 

03.64 

34.76 

27.67 

1465.6 

STO 

00300 

03.74 

34.62 

27.69 

00.211 

1470.5 

065 

00302 

GJ.75 

34.62 

27.69 

1470.5 

065 

00350 

03.72 

34.  04 

27.71 

1471.2 

065 

00367 

03.73 

14.64 

27.71 

1471.6 

STO 

00400 

03.55 

34.65 

27.72 

00.254 

1473.1 

065 

00401 

03.65 

34.09 

27.73 

1473.1 

065 

00454 

03.63 

34.66 

27.73 

1472.7 

STO 

00300 

03.35 

34.67 

27.75 

00.  25  * 

1473.0 

065 

00500 

03.53 

34.67 

27.75 

1473.0 

065 

00530 

03.66 

34.  69 

27.76 

1474.3 

STO 

00600 

03.67 

34.92 

27.76 

00.335 

1474.1 

06  5 

00603 

03.66 

34.52 

27.76 

1476.2 

065 

006  52 

03.93 

34.54 

27.77 

1477.3 

STO 

00700 

03.91 

34.94 

27.77 

00.37  5 

1476.0 

065 

00  700 

03.91 

34.54 

27.77 

1476.0 

065 

00731 

03.69 

34.54 

27.77 

1476.7 

STO 

00600 

03.62 

34.  94 

27.76 

00.416 

1479.2 

065 

00601 

03.62 

34.  54 

27.78 

1479.3 

065 

00652 

03.79 

34.93 

27.77 

1480.0 

STO 

C0400 

03.79 

34.  94 

27.76 

00.457 

1460.8 

065 

00402 

03.79 

34.94 

27.76 

1460.8 

065 

00633 

03.77 

34.53 

27.76 

1461.6 

STO 

01000 

03.66 

34.92 

27.76 

00.496 

1462.0 

065 

01001 

03.66 

34.92 

27.76 

1462.0 

065 

01024 

03.63 

34.91 

27.77 

1462.1 

MiND-om  or 

NlNO-SRD  17 
WINO'FOR 
WfATHlR  14 


OXVC  404 


INST  S70  RECOROfR 
TRACI  OIA  0 

OUMTIOR  00.3 

OAlt  011  405 


TOT  # NO 2 N03 


TIN  SO  1004 
5 SQUARC  2 
2 SOUARI  24 
1 SOU ARC  20 


S103  0N 
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Tabu;  II.  USIXJC  KVEKUHEEN,  April  and  May-June,  1077. — Continued 


N 0 0 C 

S T A 

T 1 0 A 

OAT 

A 

*1*10 

SI 

mi 

1975 

•0700  0220ft 

At*  TIN* 

07.0 

010  HOT 

MIA 

MINO-OIO 

IS 

INST  STO  AfCOAOCA 

TIN  SO  1S00 

CONS 1C 

•007 

MONTH  04 

OHIO  IV 

MIT  0U10 

01,0 

40  2 

X 

■ INCKS  AO 

11 

TAACI  OIA 

0 

s 

SOUAAI 

2 

U* 

41 

45.  2N 

OAT 

00 

OAT A USC 

1 

•AftOMCTA 

1001.0 

SCA 

Ml  NO- AO* 

OUAATION 

00.4 

2 

SOUAAI 

20 

10NC 

ll.la 

N0«A 

00.2 

AHA 

OS 

CUUO  T/A 

Cl/TA 

HCATHCA 

X4 

OAtS  011  00ft 

1 

SOUAAI 

20 

ciinwN/Tim 

IVITVO 

MOTH 

TIN* 

SAC  siona-t 

OYNOATh  sno  vie 

0XY6 

•04 

TOT  *0  MQ2 

NOJ 

SIOS 

Ah 

STO 

coooo 

01.70 

05.55 

26.40 

00.000 

1454.6 

OOS 

00001 

01.70 

00.55 

26.4* 

1454.7 

STO 

00010 

01.64 

00.55 

26.70 

00.014 

1454.4 

OOS 

•0011 

01.62 

00.55 

24.70 

1454.5 

STO 

00020 

01.45 

00.57 

2 6.75 

00.027 

1495. 5 

OOS 

00020 

01.44 

05.57 

24.75 

1455.9 

STO 

oooso 

• 1.41 

00.44 

24.  *0 

00.040 

1454.0 

OOS 

000)0 

01.41 

55.44 

26.00 

1454.0 

OOS 

000)4 

01.41 

05.46 

20,00 

1454.1 

OOS 

00040 

• 1.2* 

05.4* 

26.05 

1455.6 

STO 

00090 

00.  *2 

00.5* 

24.95 

00.044 

1452.5 

OOS 

•OOS) 

00,01 

00.  ft* 

27.00 

1452.5 

OOS 

000S7 

00.  *5 

05.7* 

27.10 

1452.4 

OOS 

00074 

01.21 

04.05 

27.29 

1454.7 

STO 

0007S 

01.)) 

04.0* 

27.01 

00.000 

1455.5 

OOS 

•007ft 

01.4* 

04.12 

27.05 

1454.0 

STO 

00100 

02.24 

54.55 

27.44 

00.106 

1460.1 

OOS 

00100 

02.24 

04.54 

27.44 

1460.2 

STO 

00125 

02.51 

54.44 

27.52 

00.121 

1461.* 

OOS 

•0125 

02.51 

04.44 

27.52 

1441.* 

OOS 

001S) 

02.4* 

54.44 

27.52 

1461.9 

STO 

00150 

02.  10 

04.45 

27.55 

00.155 

1460.4 

OOS 

00154 

02.05 

04.45 

27.55 

1440.5 

OOS 

00175 

02.12 

54.4* 

27.  5* 

1461.0 

STO 

00200 

02.15 

54.52 

27.59 

00.  142 

1461.5 

OOS 

00201 

02.16 

04.52 

27.60 

1441.6 

OOS 

0022* 

02.4* 

54.5* 

27.62 

1465.6 

STO 

00250 

02.5) 

54.67 

27.65 

00.107 

1466.0 

OOS 

0025) 

02,00 

04.4* 

27.45 

1446.5 

OOS 

00270 

0).)0 

04.75 

27.44 

144*. 0 

OOS 

0027ft 

0).4« 

54.77 

21,00 

1444.9 

STO 

00)00 

0).  74 

54.  *4 

27.71 

00.205 

1470.5 

OOS 

00)00 

05.75 

54.  *4 

27.71 

1470.5 

OOS 

00)52 

04.51 

54.  *2 

27.71 

1475.* 

STO 

00400 

04.4) 

04.95 

27.72 

00.252 

1475.2 

OOS 

00401 

04.45 

04.95 

27.72 

1475.2 

OOS 

0045) 

04.52 

54.94 

27.74 

1475.6 

STO 

00900 

04.27 

54.54 

27.75 

00.294 

1476.2 

OOS 

00900 

04.27 

54.56 

27,75 

1676.2 

OOS 

00592 

04.  14 

54.54 

27.76 

1476.4 

STO 

OOftOO 

04.20 

54.57 

27.76 

00.555 

1477.5 

OOS 

00601 

04.20 

54.57 

21.10 

1477.6 

OIS 

00651 

04.11 

04.94 

21,10 

1474.0 

STO 

COT  00 

04.0* 

04.94 

21.11 

00.575 

147*. 6 

OOS 

00102 

04.06 

54.94 

21.11 

147*. 7 

OOS 

00750 

05.97 

04.95 

21.11 

1479.1 

STO 

ootoo 

0).  •« 

54.95 

21.10 

00.414 

1479.6 

OOS 

00*01 

0).*« 

54.55 

21.10 

1475.6 

OOS 

00*50 

0).  *4 

04.54 

21.10 

14*0.2 

STO 

00900 

05.7* 

54.95 

21.11 

00.457 

14*0.4 

OOS 

00*00 

05.7* 

54.95 

21.11 

14*0.4 

OOS 

00*5) 

05.75 

54.95 

21.10 

14*1.5 

STO 

01000 

05.75 

54.55 

21.10 

00.45  5 

14*2.5 

OOS 

01001 

05.75 

54.95 

21.10 

14*2.5 

OOS 

01020 

05.75 

04.9) 

21.10 

14*2.5 

89 


MHO  >1  0434 
COMIC  MOI 
LA*  41  I4.M 
LONO  041  I 9.5* 
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Tabijc  II.  USCGC  EVERGREEN,  April  and  May -June,  1077.— Continued 


NODC  STATION*  OATA 


Vf  AA  ITT  $ toro*  OUST  AIK  TINA  09.5  OIK  *»CT  AIR 

MONTH  04  |M|K  »V  NIT  9UL9  01.1  S*  1 » 

OAT  Of  DATA  USE  1 BAKOMITK  lOOO.A  SKA 

HOUA  U.2  AKIA  OS  ClCUO  T/A  CL/TK 


MIN0-0IK  IS 

MIND-S’O  If 
Hi  NO-AO* 
WKAThCR  X* 


INST  STO  RICOKDKR 
TKACI  OIK  0 

0UKAT10A  00.3 

MU  Oil  Of? 


IflTYA 

Of  AT* 

TINA 

SAL 

SIOMA-T 

OVNOATM 

SNO  TIL 

STO 

coooo 

02.99 

33.39 

2*.*1 

00.000 

1499.4 

OOS 

00001 

02.99 

33.39 

24.41 

1459.* 

OKS 

00003 

02.99 

93.33 

24.  A 1 

1499.* 

STO 

00010 

02.  99 

33.97 

14.44 

•0.014 

1499.9 

OKS 

00011 

02.99 

93.99 

24.49 

1499.9 

STO 

00020 

02.9* 

93.49 

24.49 

00. 02  R 

1499.9 

OOS 

00020 

•2.  30 

93.43 

24.70 

1499.4 

OKS 

0002  A 

01.93 

33.44 

24.7* 

1495.9 

STO 

00030 

01.74 

99.49 

24.90 

00.041 

1493.5 

OKS 

00030 

01.73 

93.49 

24.11 

1435.5 

OOS 

000*  f 

01.2* 

33.74 

27.04 

1494.1 

STO 

00230 

01.2* 

33.77 

17.0* 

•0.044 

1494.1 

OOS 

00031 

01.27 

93.94 

27.12 

1494.3 

STO 

000T3 

01.43 

94.00 

27.22 

00.097 

149*.* 

OOS 

000  74 

01.49 

34.  04 

27.29 

143*. 9 

OOS 

00071 

01.7* 

94.11 

27.90 

1457.3 

OOS 

0007$ 

02.0# 

34.  19 

27.33 

1499.9 

OOS 

00097 

02.1* 

94.29 

27.39 

1459.5 

OOS 

00099 

02.91 

94.34 

27.42 

14*1.2 

STO 

00100 

02.94 

94.39 

27.49 

00. IOC 

14*1.4 

OOS 

00102 

02.41 

94.3* 

27.49 

14*1.7 

STD 

00123 

02.79 

94.41 

27.4* 

00.123 

14*2.9 

OOS 

00127 

02.77 

34.42 

27.4* 

14*2.9 

OOS 

00142 

02.2* 

94.39 

27.49 

14*0.9 

STO 

00130 

02.21 

94.39 

27.4$ 

00.139 

14*0.9 

OOS 

00130 

02.21 

94.39 

27.49 

14*0.9 

OOS 

00173 

02.42 

34.49 

27.  93 

14*2.) 

OOS 

00171 

02.47 

34.91 

27.93 

14*3.5 

OOS 

00194 

02.71 

94.92 

27.33 

14*3.9 

OOS 

0019# 

02.30 

94.90 

27.37 

14*2.2 

STO 

00200 

02.29 

94.90 

27.37 

00.1*7 

14*2.1 

OOS 

00203 

02.2* 

34.31 

27.99 

14*2.1 

OOS 

00220 

02.42 

94.99 

27.  A 1 

14*4.0 

OOS 

00224 

02.92 

34.  *4 

27.A3 

14*5.5 

OOS 

00220 

03.03 

34.** 

27.43 

14*4.0 

OOS 

00243 

03.14 

34.  *7 

27.43 

14*4.9 

STO 

00230 

03.3* 

94.71 

27.44 

00.192 

14*7.9 

OOS 

00233 

03.44 

94.  72 

27.44 

14*9.3 

OOS 

00241 

03.  A2 

94.7* 

27.4* 

14*9.) 

OOS 

00274 

03.99 

94.79 

27.45 

1470.4 

OOS 

00277 

03.91 

34.93 

27. 6* 

1470.9 

STO 

00300 

04.04 

94.94 

27.4K 

00.21* 

1471.7 

OOS 

00300 

04.04 

94.94 

27.41 

1471.9 

OOS 

00330 

04.  13 

94.90 

27.  tl 

1473.1 

STO 

00400 

04.09 

34.91 

27.73 

00.2*0 

1473.7 

OOS 

00403 

04.09 

34.91 

27.73 

1473.9 

OOS 

00431 

04.04 

34.92 

27.74 

1474.4 

STO 

00300 

04.09 

34.9) 

27.74 

00.301 

1473.4 

OOS 

00302 

04.09 

94.93 

27.74 

1475.4 

OOS 

00930 

04.11 

94.  $4 

27.79 

1474.) 

STO 

00400 

04.13 

94.99 

27.75 

00.343 

1477.3 

OOS 

00*01 

04.  19 

94.99 

27. 75 

1477.3 

OOS 

00*51 

04.09 

34.99 

27.7* 

1477.9 

STO 

00700 

03.92 

94.93 

27.7* 

00.994 

1479.0 

OOS 

00702 

03.91 

94.93 

27.7* 

1479.0 

OOS 

00730 

03.73 

94.91 

27.7* 

1479.1 

STO 

ootoo 

03.  99 

34.90 

27.77 

00.429 

1479.2 

OOS 

ooaoi 

03.99 

94.90 

27.77 

1479.2 

OOS 

00930 

03.79 

34.93 

27.7* 

1479.9 

STD 

00900 

03.73 

94.93 

27.79 

00.44* 

1490.5 

OOS 

C0900 

03.  73 

34.93 

27.79 

1490.3 

OOS 

00993 

03.  A* 

94.  $2 

27.79 

1491.1 

STO 

01000 

03.99 

34.91 

27.79 

00.907 

1491.5 

OOS 

01001 

09.37 

94.91 

27.79 

1491.3 

OOS 

01024 

03.43 

94.99 

27.79 

1491.3 

AO*  TOT  # NO 2 NOS 


TIN  SO  ISOA 
f SQUARE  2 
2 SQUARE  10 
1 SQUARE  If 


SIOS  AN 


90 


Table  11.  USCGC  EVEKGKEEN,  April  and  May-Juiie,  1077. — Continued 


M i 

C 0 C s T A 

T 1 0 4 

OAT 

A 

•If  1C 

SI 

0*5* 

TEAR 

1575 

ROTOR  OOSSS  AIR 

TEMR  05.* 

01R  HOT  RER 

M1ND-01A 

13 

CONSEC 

0005 

MONTH  04 

SHIR  tV 

MET 

SULS  05.5 

IS  . 

2 * 

MlMO-SRD 

11 

LAT 

*3 

OS  M 

OAT 

0« 

OATA  USE 

1 SAROMETR  05*4.0 

SEA 

Ml NO-fOR 

LONG 

0*5 

10  M 

HOUR 

13.* 

AREA 

05  ClCUO  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

X* 

CASTNUR/TIRI 

ITLTYR 

OERTH 

TEMR 

SAL 

SIGMA-T 

0 WORTH 

SNO  TEL 

OX  TO 

R04 

STD 

ooooo 

03.5* 

33.71 

24.75 

00.000 

14*5.0 

IS.* 

OSS 

00000 

03.51 

93.71 

24.  75 

1445.0 

STO 

00010 

04.05 

33.7* 

24.S2 

00.013 

1465.4 

OSS 

00011 

04.  05 

33.7* 

24.  S2 

1465.6 

STD 

00020 

04.00 

33.7* 

24.  S2 

00.025 

1465.5 

OSS 

00020 

03.55 

33.7* 

24. 52 

1465.5 

STO 

000)0 

0S.S2 

33.79 

24.4* 

00.  037 

1444.9 

OSS 

000)0 

03. SI 

33.79 

24.57 

1464.5 

STO 

000  so 

03.75 

33.91 

2*.  9* 

00.0*0 

1465.2 

OSS 

00053 

03.7* 

33.93 

24.55 

1445.2 

STO 

00075 

04.00 

34.11 

27.10 

00. os* 

1444.5 

OSS 

0007* 

04.05 

34.  13 

27.11 

1447.1 

OSS 

0007  S 

04.1* 

34.17 

27.13 

14*7.6 

OSS 

00075 

04.4* 

34.2) 

27.15 

1465.1 

OSS 

0005  5 

04.75 

34.  2S 

27.15 

1470.5 

OSS 

00057 

04.43 

34.27 

27.1S 

1469.3 

STO 

00100 

04.31 

34.22 

27.15  • 

00.110 

146S.7 

OSS 

00100 

04.27 

34.20 

27.14 

146S.6 

OSS 

00102 

04.*  2 

34.  44 

27.27 

1471.2 

OSS 

0010* 

C4.55 

34.45 

27.25 

1472.0 

OSS 

0011* 

04.S7 

34.  44 

27.27 

1471.* 

OSS 

0011* 

04.52 

34.42 

27.29 

1470.2 

OSS 

00115 

04.27 

34.39 

27.29 

1469.1 

OSS 

0012) 

0S.B4 

34.3* 

27.32 

14*7.4 

STO 

00125 

03.70 

34.35 

27.32 

00.131 

146*. S 

OSS 

00125 

03.  *4 

34.35 

27.33 

1464.5 

OSS 

00125 

03.43 

34.3* 

27.3* 

1445.7 

OSS 

00131 

02.59 

34.30 

27.35 

1463. S 

OSS 

001)7 

02.  *9 

34.31 

27. )S 

1462.6 

OSS 

001*0 

02.27 

34.30 

27.41 

1460.5 

STO 

00150 

02.19 

94.30 

27.42 

00.150 

1440.6 

OSS 

00150 

02.19 

34.30 

27.42 

1460.4 

OSS 

00175 

02.74 

34.47 

27.51 

1463.6 

OSS 

001SS 

01.94 

34.42 

27.53 

1460.3 

STO 

00200 

01.97 

34.45 

27.55 

00.  ISO 

1460.7 

OSS 

00201 

01. 9S 

34.45 

27.55 

1460.7 

OSS 

0022S 

02.15 

34.50 

27.  SS 

1462.0 

STO 

00250 

02.2* 

34.54 

27.60 

00.207 

1462.5 

OSS 

00251 

02.2* 

34.54 

27.40 

1462.9 

OSS 

0027* 

02.15 

94.  53 

27.41 

1462. S 

OSS 

00257 

02.  «2 

34.  A2 

2 7.  A* 

1465.3 

STO 

00)00 

02.  *5 

34.  *3 

27.44 

00.  232 

1465.5 

OSS 

00302 

02. *S 

34.*3 

27.44 

1465.7 

OSS 

00350 

03.  11 

94.70 

27.46 

146S.4 

STO 

00*00 

03.  2S 

34.75 

27.65 

00.27* 

1470.0 

OSS 

00403 

03.29 

34.75 

27.65 

1470.2 

OSS 

00*51 

03.4* 

34.  SO 

27.70 

1471.7 

STO 

00500 

03.4* 

34.S1 

27.71 

00.323 

1472.6 

OSS 

00500 

0J.46 

94.S1 

27.71 

1472.4 

OSS 

00550 

03.52 

34.  S2 

27.71 

1473.7 

STO 

00*00 

03.52 

34.  S3 

27.72 

00.3*4 

1474.5 

OSS 

00*0) 

03.52 

34.  S3 

27.72 

1474.4 

OSS 

00*51 

03.  54 

34. S4 

27.73 

1475.4 

STO 

00700 

03.52 

94.S5 

27.74 

00.410 

1474.2 

OSS 

00700 

03.52 

34.55 

27.74 

1474.2 

OSS 

00751 

03.52 

34.  S* 

27.75 

1477.1 

STO 

OOSOO 

03.50 

34.  S* 

27.  75 

00.452 

1477. • 

OSS 

00S01 

03.50 

34.  S* 

27.75 

1477. S 

OSS 

00*50 

03.50 

34.  S7 

27.76 

147S.6 

OSS 

00SS3 

03.50 

34.  SS 

27.75 

1479.2 

INST  STD  REC0R0ER  TIN  SO  ISO* 
TRACI  0!R  0 5 SQUARE  2 

DURA TICK  00.5  2 SOUARE  2S 

OR  SO  Oil  69*  11  1 SQUARE  )( 


TOT  # M2  N03  SIOS  RM 


••••••••••••••• 
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USCCJC  EVERGREEN,  April  ami  May- Julie,  1977.— Continued 


N 0 0 C 

S T A 

T I 0 A 

OAT 

A 

MMC 

SI 

•4  54 

mo  ms 

SOTO?  00**4 

Alt  TINT 

OS.  5 

OIR  ACT 

RCA 

■ INO-OIA 

21 

const c 

0010 

MONTH  04 

1*16  <V 

■IT  OUCS 

0 5.5 

14  2 

S 

•INO-SAO 

OS 

1ST 

41 

IS.  2N 

OAT  09 

OAT  A USf  1 

•AAONtTA 

0«fl.4 

SKA 

■1N0-A0A 

LONG 

04« 

ZT.lv 

NM  15.1 

ARIA  05 

ClOUC  T/A 

Ct/TA 

■CATHfA 

A4 

CASTNUN/TINC 

L9LTVA 

Of  RTm 

TINA 

SAL 

SIONA-T 

DTNOATh 

SMO  VKl 

STO 

COOOO 

00.01 

32.13 

26.37 

00.000 

1466.6 

is.t 

OSS 

00001 

00.01 

32.13 

26.37 

1446.7 

STO 

00010 

- 0.22 

32.17 

26.42 

00.016 

14*9.5 

OIS 

00011 

- 0.21 

12.11 

26.43 

1443.2 

005 

00015 

- 0.47 

32.14 

26.41 

1444.4 

OIS 

00019 

- 1.09 

32.52 

26.44 

1441.7 

STO 

00020 

- 1.12 

32.  54 

26.31 

00.  032 

1441.9 

OIS 

00020 

- 1.15 

32.9* 

26.53 

1441.5 

STO 

00030 

- 1.12 

33.0* 

26.61 

00.047 

1441.9 

OIS 

00010 

- 1.12 

33.07 

26.62 

1441.9 

OIS 

00012 

• 1.2* 

33.10 

26.64 

1441.3 

OIS 

00 04? 

- 1.02 

33.29 

26.74 

1443.0 

OIS 

00049 

- 0.03 

33.39 

26.13 

1447.7 

STO 

00050 

00.  17 

33.41 

26.14 

00. 073 

1441.7 

OIS 

00055 

01.39 

33.54 

26.17 

1454.5 

OIS 

00059 

01.34 

33.53 

26.16 

1454.3 

OIS 

000*4 

01.19 

33.75 

27.00 

1437.2 

OIS 

000*1 

02.26 

33.74 

26.47  • 

1451.6 

STO 

00075 

02.72 

33.15 

27.01 

00. 102 

1441.1 

OIS 

00076 

02.91 

33.15 

27.00 

1461.5 

OIS 

00071 

03.32 

33.14 

26.45  • 

1463.7 

OIS 

0001 1 

03.53 

33.11 

26.46 

1464.7 

STO 

00100 

03.34 

33.11 

26.91 

00.129 

1464.2 

OIS 

00100 

03.34 

33.11 

26.41 

1464.2 

OIS 

ooioa 

03.33 

33.11 

26.41 

1464.3 

OIS 

00110 

02.15 

33.16 

27.01 

1442.2 

OIS 

00114 

02.76 

33.91 

27.06 

1462.0 

OIS 

00116 

03.05 

33.95 

27.07 

1463.3 

STO 

00125 

03.41 

34.07 

27.12 

00.194 

1465.5 

OIS 

00125 

03.51 

34.01 

27.13 

1465.6 

OIS 

001)1 

Q0.T5 

33.77 

27*05  • 

1453.2 

STO 

00150 

00.45 

33.50 

27.21 

00.177 

1452.3 

OIS 

00150 

00.44 

33.90 

27.22 

1452.3 

OIS 

00175 

01.14 

34.04 

27.29 

1456.0 

OIS 

00171 

01.17 

34.04 

27.21 

1456.2 

OIS 

00114 

02.35 

34.24 

27.36 

14*1.1 

STO 

00200 

02.17 

34.32 

27.36 

00.217 

1464.4 

OIS 

00201 

02.15 

34.33 

27.31 

1444  .5 

OIS 

00226 

01.92 

34.21 

27.42 

1460.7 

STO 

00250 

01.10 

34.30 

27.45 

00.251 

1460.5 

OIS 

00251 

Cl.  so 

34.30 

27.45 

1460.6 

OIS 

0027* 

01.14 

34.36 

27.45 

14*1.2 

STO 

C0100 

02.09 

34.45 

27.54 

00.262 

1462.5 

OIS 

00300 

02.  10 

34.45 

27.55 

1462.9 

OSS 

00350 

02.42 

34.56 

27.61 

1465.3 

STO 

00400 

03.  04 

34.69 

27.65 

00.334 

1461.9 

OIS 

00401 

03.05 

34.65 

27.65 

1469.0 

OIS 

00451 

03.27 

34.75 

27.61 

1470.5 

OSS 

00451 

03.30 

34.76 

27.69 

1471.1 

INST  STO  MCQftOtft 

TIN  SO  1306 

TAACf  Oil 

0 

1 

SOUAM 

2 

CUAATIOA 

00.5 

2 

SQUAM 

21 

OAKS  011  699 

10 

1 

SOUAM 

35 

TOT  A M02 

M03 

SI09 

AM 

MMO 

31 

6454 

VtAA 

15T3 

•0T06  00201 

All 

TINA  04.0 

Oil  H6T  At 6 

■TNO-OIA  26 

INST  STO  fttconot*  TSN  SO  1306 

CONSIC 

0011 

MONTH  04 

SHIP  (V 

■ IT 

•ULI  03.9 

20 

3 T 

■ 1M0-S  AO  11 

TRACI  Oil 

0 9 

SOUAM 

2 

LAT 

43 

27.  2N 

OAT 

09 

data  use  1 

IAACNITI  1003.7 

SCA 

HI  NO- A OR 

OUMTICA 

00.1  2 

SOU All 

21 

LOSC 

045 

24*7« 

hOu* 

17.1 

ASIA  05 

CICUO  T/A 

CL/TI 

■ fcA  TmI*  X4 

ORLfc  011  700 

12  1 

SOUAAt 

15 

CASTNUM/T INC 

IVLTTR 

Of  RTh 

TINA 

SAL 

SIONA-T 

OTNDATh 

SMC  VtL 

Orta  ao* 

TOT  J NO 2 

M03  S 103 

AH 

STO 

COOOO 

00.55 

32.19 

26.40 

60.000 

1446.9 

17.1 

OIS 

00003 

00.95 

32.19 

26.40 

1449.0 

STO 

00010 

00.41 

32.16 

26.31 

00.016 

1446.4 

OIS 

00011 

00.36 

32.14 

26.37 

1441.1 

OIS 

00019 

00.21 

32.79 

24.34  * 

1447.4 

STO 

00020 

- 0.35 

32.12 

26.39 

00.033 

1445.0 

OIS 

00020 

- 0.42 

32.13 

26*40 

1444.7 

STO 

00030 

- 0.57 

32.95 

26.50 

00.04  5 

1444.3 

OIS 

00030 

- 0.91 

32.99 

26.50 

1444.3 

STO 

00  09  3 

- 0.79 

32.56 

24.51 

00.010 

1443.6 

OIS 

00051 

- 0.62 

32.9* 

24.52 

1443.5 

OIS 

00072 

“ 1.44 

33.10 

24.65 

1441.1 

STO 

00075 

- 1.42 

33.11 

26.65 

00.116 

1441.3 

OIS 

00076 

- 1.41 

33.11 

26.4* 

1441.4 

OIS 

00095 

- 1.30 

33.10 

24.11 

1442.9 

92 


Tabijc  II.  USCtJC  KVKKIiKEKN, 

April  and  May-.lune,  11)77. — Continued 

N 

0 0 C ST 

A T 1 0 4 

OAT 

A 

KfAIO  SI  0494 

mo 

IBTS 

TIMA  02. S 

OIK  HOT  ASK 

MINO-OIK  27 

INST  STO  KICOKOIK  TIN  SO  1904 

CONS  SC  0012 

MONTH  00 

SMA  IV 

NIT 

BULB  02.4 

21 

2 ) 

■ IND-SAO  12 

TKACI  OIK 

0 I SOUAAf  2 

l»’  O 94.2* 

OAV 

OS 

OATA  USI 

1 BARONITK  OSS  4.0 

SIA 

4IN0-A0K 

OUKATIOA 

00.1  2 SOUARI  20 

LONC  040  20  M 

HOU« 

IS. 2 

AMA 

05  CLOUO  T/A 

CL/TK 

MlATHfK  X2 

OKU  Oil  T01 

10  1 SQUARE  99 

CASTNUN/TlNf 

COLTS* 

Of  ath 

TIMA 

SAL 

SIOMA-T 

OTNDATh 

SNO  VlL 

OXVG  A04 

TOT  0 402 

NO)  SI09  AN 

STO 

COOOO 

02.19 

92.40 

25. SO 

00.000 

1455.5 

lt.2 

OSS 

00001 

02.  IS 

S2.40 

25.  SO 

1455.4 

STO 

00010 

02.00 

12.45 

25. 5* 

00.021 
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27.59 

1*76.9 
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00074 

00.01 

14.01 

27.20 

1451.4 

STO 

C0100 

01.10 

14.14 

27.17 

00.105 

1455.7 

OOS 

00100 

01.12 

14.17 

27.10 

1495.0 

STO 

0012S 

01.04 

14.41 

27.95 

00.121 

1490.0 

OOS 

0012S 

01.05 

14.41 

27.55 

1490.0 

STO 

OOISO 

02.01 

14.44 

27.54 

00.114 

1440.1 

OOS 

COlSO 

02.01 

14.44 

27.94 

1460.1 

OOS 

00  ITS 

02.20 

14.91 

27.90 

1441.0 

STO 

00200 

02.04 

14.49 

27.44 

00.140 

1444.7 

OOS 

00201 

02.04 

14.45 

27.44 

1444.0 

OOS 

0020S 

02.00 

14.49 

27.44 

1469.0 

OOS 

00224 

01.41 

14.75 

27.45 

1460.7 

STO 

002S0 

01.92 

14.79 

27.44 

00.101 

1460.4 

OOS 

002S1 

01.92 

14.79 

27.44 

1460.4 

OOS 

00201 

01.41 

14.70 

27.40 

1460.7 

STO 

•0100 

01.44 

14.01 

27.40 

00.20* 

1470.1 

OOS 

00100 

01.44 

14.01 

27.40 

1470.1 

OAS 

00111 

01.02 

54.  07 

27.72 

1471.4 

004 

00142 

04.20 

14.02 

27.72 

1471.2 

OOS 

001S2 

04.24 

14.02 

27.72 

1471.6 

STO 

00400 

•4.42 

14.05 

27.72 

00.240 

1475.1 

OAS 

00401 

04.42 

14.05 

27.72 

1*75.2 

OOS 

004S1 

04.20 

14.09 

27.74 

1475.4 

STO 

oosoo 

04.10 

14.05 

27.75 

00.201 

1479.0 

OOS 

00500 

04.10 

14.09 

27.75 

1475.0 

OOS 

00990 

04.11 

14.04 

27.75 

1476.1 

STO 

00400 

04.14 

14.07 

27.77 

00.111 

1477.4 

OOS 

00601 

04.14 

14.07 

27.77 

1477.4 

OOS 

00491 

04.14 

14.07 

27.77 

1470.2 

STO 

00700 

04.01 

14.04 

27.74 

00.172 

1470.4 

OOS 

00702 

04.02 

14.04 

27.76 

1470.5 

OOS 

C0T50 

01.00 

14.04 

27.77 

1470.7 

STO 

00000 

02.44 

14.01 

27.77 

00.411 

1470.5 

OOS 

OOOOl 

01.45 

14.01 

27.77 

1470.5 

OSS 

00052 

01.90 

14.00 

27.77 

1470.1 

STO 

OOSOO 

01.40 

14.00 

27.77 

00.494 

1470.4 

OOS 

cosoo 

01.40 

94.00 

27.77 

1470.4 

OOS 

004  5 1 

01.41 

14.00 

27.70 

1400. 1 

STO 

01000 

01.41 

14.00 

27.70 

00.405 

1400.0 

OOS 

01001 

01*41 

14.00 

27.70 

1400.0 

OSS 

• 1014 

01.41 

14.00 

27.70 

1401.1 

•s. 


Table  11.  USCGC  EVEltUltEEN,  April  and  May 'June,  1077. — Continued 


»*mo  si  i»s<. 

CONSIC  ooi« 
ll»  O 02.2N 
LONG  041  24.5* 


tl  44  1575 
MONTH  04 


00704  02750 
Sh14  iv 


010  7IM4 
MIT  0UI ft 


07.  ft 
04.0 


010  HOT  410 
12  1 2 


OAY 

10 

OATA  USC  1 

•AftCNlT*  0996.5 

SKA 

HO  Oft 

12.4 

AftSA  OS 

CLOU) 

T/A 

CL/Tft 

IMITV4 

CI4TH 

TCN4 

SAL 

SI6NA-T 

OVNOPT* 

SNO  Vfl 

570 

COOOO 

05.51 

54.00 

26.97 

00.000 

1471.0 

OftS 

00001 

05.51 

54.00 

26.97 

1471.0 

570 

00010 

05.5ft 

54.05 

26.66 

00.012 

1471.4 

OftS 

00015 

05.41 

54.05 

24.  •• 

1471.4 

OBS 

00017 

OS.  5« 

54.05 

24.66 

1471.6 

OftS 

0001B 

04.9$ 

55.9ft 

24.  *9 

1469.9 

STO 

00020 

04.  ftT 

55.97 

26.90 

00.024 

1449.4 

OftS 

00020 

04.  ft  1 

55.97 

26.90 

1469.2 

OftS 

00022 

04.71 

94.0U 

24.94 

1449.9 

OBS 

00024 

04.47 

55.99 

26.96 

1467.9 

STO 

00050 

04.51 

54.05 

27.00 

00.055 

1467.5 

OftS 

00050 

04.50 

54.05 

27.01 

1467.5 

STO 

00050 

04.47 

54.0ft 

27.05 

00.056 

146ft. 4 

OBS 

00051 

04.49 

54.09 

27.05 

1440.5 

STO 

00375 

05.0ft 

54.  29 

27.15 

00.0ft! 

1471.4 

OBS 

C0074 

05.11 

54.50 

27.15 

1*71 .ft 

STO 

00100 

04.24 

54.55 

27.25 

00.105 

144ft.4 

OBS 

00100 

04.21 

54.55 

27.25 

1460.5 

OBS 

00102 

04.  15 

54.45 

27.  26 

1471.5 

OBS 

00112 

04.67 

54.41 

27.27 

1470.7 

OBS 

00114 

04.51 

54.5ft 

27.20 

1469.2 

STO 

00125 

04.46 

54.49 

27.55 

00.  125 

1471.0 

OSS 

00125 

04.6ft 

54.49 

27.55 

1471.1 

OBS 

00151 

04.49 

54.50 

27.56 

1470.4 

STO 

00150 

04.06 

54.59 

27.59 

00.142 

1472.5 

OBS 

00152 

04.66 

54.  40 

27.40 

1472.4 

OftS 

00175 

04.41 

54.59 

27.44 

1470.5 

OBS 

00177 

04.51 

54.57 

27.45 

1470.5 

OftS 

001 V4 

05.56 

54.50 

27.47 

1444.7 

STO 

00200 

05.57 

54.51 

27  .4ft 

00.175 

1444. ft 

OBS 

00201 

05.5ft 

54.52 

27.49 

1444.9 

OBS 

00223 

05.73 

54.63 

27.52 

144ft. 7 

OBS 

00222 

05.57 

54.5ft 

27.52 

144ft. 1 

OBS 

00226 

05.45 

54.40 

27.55 

1460.5 

OBS 

00241 

05.92 

54.65 

27.52 

1470.0 

OBS 

00245 

04.1ft 

54.70 

27.55 

1471.2 

STO 

00250 

04.52 

54.72 

27.55 

00.205 

1471.9 

OBS 

00251 

04.54 

54.72 

27.55 

1472.0 

OBS 

00274 

04.54 

54.76 

27.56 

1475.5 

OBS 

0027B 

04.4ft 

54.7ft 

27.5ft 

1475.2 

STO 

C0500 

04.75 

54.ft2 

27.5ft 

00.255 

1474.7 

OBS 

00500 

04.74 

54.12 

27.5ft 

1474.7 

OBS 

00550 

04.BB 

54.95 

27.44 

1476.2 

STO 

C0400 

04.91 

54.97 

2T.6ft 

00.204 

1477.2 

OftS 

00401 

04.91 

54.97 

27.4ft 

1477.2 

OBS 

00424 

04.65 

54.95 

27.70 

1476.4 

OBS 

00455 

04.59 

54.95 

27.70 

1476.7 

STO 

00500 

04.41 

54.96 

27.75 

00.529 

1476. ft 

OBS 

C0500 

04.41 

54.94 

27.75 

I476.0 

OBS 

00552 

04.45 

54.9ft 

27.75 

1477.7 

STO 

00600 

04.51 

54.96 

27.74 

00.572 

147ft.O 

OBS 

00401 

04.51 

S4.94 

27.74 

147ft. 0 

OftS 

00652 

04.24 

54.97 

27.74 

147ft. 6 

STO 

00700 

04.14 

54.96 

27.74 

00.414 

1479.0 

OBS 

00721 

04.12 

54.96 

27.76 

1479.2 

OBS 

00725 

04.15 

54.96 

27.76 

1479.5 

OBS 

00727 

04.11 

54.96 

27.74 

1479.5 

OftS 

00750 

04.07 

54.95 

27.76 

1479.5 

STO 

OOftOO 

05.  55 

54.95 

27.77 

00.456 

1400.0 

OftS 

00005 

05.99 

54.95 

27.77 

1490.0 

OftS 

COB  50 

05.95 

54.94 

27.77 

1400.6 

STO 

00900 

05.51 

54.  94 

27.77 

00.497 

I4ftl. 5 

OBS 

00951 

05.  •• 

54.95 

27.7ft 

1402.0 

OftS 

00970 

04.  14 

54.9ft 

27.77 

1405.6 

OftS 

00577 

05.91 

54.96 

27.79 

1412.6 

STO 

Cl  000 

05.  »4 

54.95 

27.7ft 

00.559 

14B2.7 

OftS 

01001 

05.  «4 

54.95 

27.7ft 

14B2.7 

OftS 

01024 

05.  ft2 

54.95 

27.79 

1405.0 

MIND-010  04 
■ INC-540  14 
■I  NO- 4 04 
MIATMiO  02 


INST  STO  OlCOOOfO 
TO AC ( 01ft  0 

0U0ATI0A  00.5 

Oft|£  011  70ft  15 


TIN  00  150b 
S SOUAftf  2 
2 SOUAM  2ft 
1 OOUAftf  5ft 


404  TOT  *0  NO 2 NO 5 5105  4H 
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Table  II.  USCUC  EVERGREEN,  April  and  May-June,  1977.— Continued 


STATION  DATA 


MHO  SI  h}4 
CONSCC  0020 
CAT  42  4 7.  IN 
LONG  041  02  M 


CASTNON/T iNf 


IS.f 


VIAA 

167$ 

S0T06  03404 

SIS  T IMP  09.1 

016  MCT  At A 

MONTH  04 

SMS  fV 

WKT 

S0C6  07.1 

IS 

2 3 

OAT 

10 

OATA  USE  1 

SAAOMfTA  0991.6 

SEA 

KHJ6 

15.9 

A At A 05 

CLOUO  T/A 

CC/T6 

IVITTO 

Of  sth 

TINS 

SAl 

SI6NA-T 

OYNOPTM 

SNO  VII 

SIO 

00000 

03.36 

33.09 

26.35 

00.000 

14*1.* 

08$ 

0000$ 

03.3* 

33.09 

26.35 

14*1.6 

08$ 

0000$ 

03.36 

33.09 

26.35 

1461.7 

STO 

00010 

03.04 

33.06 

26.36 

00.017 

1460.3 

06  S 

00011 

02.03 

33.05 

26.36 

1459.6 

06$ 

0001$ 

03.07 

33.21 

26.47 

1460.7 

06$ 

00017 

00.99 

33.03 

26.49 

1451.3 

06$ 

00019 

00.74 

33.16 

26.61 

1450.4 

STO 

00020 

00.77 

33.16 

26.60 

00.032 

14*0. 6 

06$ 

00020 

00.60 

33.16 

26.60 

1450.7 

06$ 

00024 

- 0.37 

33.12 

26.63 

1445.4 

06$ 

00026 

- 0.97 

33.12 

26.65 

1442.7 

f TO 

oooso 

- 1.00 

33.21 

26.72 

i 

4 

1442.7 

06$ 

00030 

- 1.01 

33.24 

26.75 

1442.7 

06$ 

00047 

- 1.23 

33.41 

26.69 

1442.2 

STO 

OOOSO 

- 1.15 

33.45 

26.93 

00.071 

1442.6 

06$ 

0005 1 

- 1.07 

33.47 

26.94 

1443.1 

06$ 

00059 

- 0.69 

33.46 

26.93 

1444.9 

06$ 

00059 

- 0.90 

33.50 

26.96 

1444.0 

06$ 

C0060 

- 0.75 

33.57 

27.01 

1444.8 

06$ 

000*4 

00.72 

33.65 

27.00 

1451.6 

06$ 

000*6 

00.90 

33.73 

27.05 

1452.7 

06$ 

00066 

00.99 

33.73 

27.0* 

1453.2 

06$ 

00070 

00.67 

33.76 

27.10 

1452.7 

06$ 

00074 

01.60 

33.94 

27.17 

1454.3 

STO 

00075 

01.47 

33.94 

27.16 

00.096 

1455.7 

06$ 

00079 

01.33 

33.94 

27.19 

1455.2 

06$ 

0008$ 

02.07 

34.01 

27.20 

1456.6 

06$ 

00091 

04.99 

34.39 

27.21 

1471.7 

06$ 

00095 

05.27 

34.42 

27.21 

1472.9 

STO 

00100 

05.21 

34.43 

27.22 

00.116 

1472.6 

06$ 

00100 

05.20 

34.45 

27.24 

1472.6 

06$ 

00104 

06.36 

34.62 

27.23 

1477.7 

06$ 

00110 

06.76 

34.7* 

27.26 

1479.7 

06$ 

00112 

07.15 

34.62 

27.28 

1461.2 

06$ 

0012$ 

07.  34 

34.62 

27.  25  • 

1462.2 

STO 

00125 

07.20 

34.79 

27.25 

OC.  140 

1461.6 

06$ 

00125 

07.13 

34.76 

27.25 

1461.3 

06$ 

001  $1 

0*.  16 

34.65 

27.27 

1477.5 

08$ 

00142 

05.66 

34.56 

27.26 

1475.5 

06$ 

0014* 

05.31 

34.52 

27.26 

1474.1 

$T0 

00150 

04.72 

34.45 

27.30 

00.161 

1471.6 

06$ 

00154 

03.78 

34.34 

27.31 

1467.6 

06$ 

00156 

02.74 

34.21 

27.30 

1463.0 

08$ 

00161 

02.61 

34.  19 

27.30 

1462.5 

06$ 

001*5 

02.02 

$4.15 

27.31 

1459.9 

06$ 

00175 

01.99 

34.25 

27.39 

1460.1 

06$ 

00160 

03.  *5 

34.48 

27.43 

1467.7 

06$ 

00150 

05.13 

34.69 

27.44 

1474.3 

06$ 

00194 

05.37 

34.74 

27.45 

1475.4 

STO 

00200 

04.85 

34.66 

27.46 

00.157 

1473.3 

06$ 

00201 

04.64 

34.66 

27.45 

1473.2 

06$ 

00209 

05.56 

34.64 

27.50 

1474.5 

06$ 

00217 

05.76 

34.67 

27.50 

1477.* 

06$ 

00222 

06.63 

35.02 

27.51 

1461.3 

08$ 

0022* 

06.65 

35.02 

27.50 

1461.4 

06$ 

00236 

06.63 

35.02 

27.51 

1461.5 

06$ 

00241 

06.17 

34.  97 

27.53 

1479.7 

06$ 

00243 

06.19 

34.96 

27.52 

1479.6 

06$ 

0024  5 

05.97 

34.91 

27.51 

1476.9 

STO 

00250 

05.06 

34.61 

27.54 

00.226 

1475.1 

06$ 

0025. 

04.66 

34.76 

27.55 

1473.5 

06$ 

C0260 

04.63 

34.75 

27.54 

1473.4 

06$ 

00262 

04.  34 

34.69 

27.53 

1472.2 

06$ 

0027* 

04.16 

34.70 

27.55 

1471.7 

STO 

00300 

04.30 

64.77 

27.59 

00.256 

1472.6 

06$ 

00300 

04.31 

34.77 

27.  S9 

1472.6 

06$ 

00336 

04.57 

34.64 

27.62 

1474.* 

06$ 

00346 

04.64 

34.67 

27.61 

1475.5 

06$ 

00350 

04.77 

34.67 

27.62 

1475.7 

06$ 

00364 

04.74 

34.92 

27.6* 

1476.2 

06$ 

00397 

04.16 

34.64 

27.66 

1473.9 

STO 

00400 

04.16 

34.65 

27.67 

00.307 

1474.0 

06$ 

00403 

04.22 

34.66 

27.67 

1474.2 

OSS 

00451 

04.43 

34.93 

27.71 

1476.0 

STO 

00500 

04.42 

34.94 

27.71 

00.353 

147*.S 

OSS 

00500 

04.42 

34.94 

27.71 

1476.6 

06$ 

00550 

04.42 

34.95 

27.71 

1477.6 

STO 

00600 

04.29 

34.95 

27.74 

00.397 

1477.9 

06$ 

00*01 

04.29 

34.95 

27.74 

1477.9 

OSS 

00651 

04.20 

34.95 

27.75 

1476.4 

STO 

00700 

04.16 

34.96 

27.76 

00.435 

1479.1 

06$ 

00700 

04.16 

34.9* 

27.76 

1479.1 

06$ 

00750 

04.11 

34.9* 

27.76 

1479.7 

STO 

00600 

04.04 

34.95 

27.  76 

00.462 

1410.3 

OSS 

00001 

04.  06 

34.95 

27.7* 

1460.3 

OSS 

00652 

04.  11 

34.97 

27.77 

1461.4 

STO 

00900 

04.02 

34.95 

27.77 

00.  524 

1461.8 

06$ 

C0900 

04.02 

34.95 

27.77 

1461.6 

OSS 

00951 

03.95 

34.95 

27.77 

1462.3 

STO 

01000 

03.65 

34.95 

27.76 

00.5*7 

1462.7 

OSS 

01001 

03.S5 

34.95 

17.76 

1462w7 

OSS 

01024 

03.90 

S4.95 

27.76 

1463.3 

MIND'D!  A 

05 

INST  STO  M COS OCA 

TIN  SO  1306 

MlND-S’O 

10 

T6ACE  016 

0 

5 

$ QUA  At 

2 

MIND-606 

00667  ION 

00.4 

2 

SOUAM 

26 

MfATHfA 

XI 

0616  011  T09 

10 

1 

SOU* 61 

26 

OX  VC 

604 

TOT  9 NO 2 

N03 

SI03 

ON 
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Table  U.  USOiC  EVERGREEN,  April  and  May- June,  1077.— Continued 


N 0 0 C STATION  DATA 


• CMC  Si  SO*  VIA*  UTS  SOTO?  0*037  At  A TK«*  06.2  DIN  *CT  *K«  NlND-DIO  IS  INST  STC  AfCOADiR  TIN  SO  l»0A 

CONS KC  0*21  MONTH  04  SN|*  fv  n|T  AULA  0S.2  IS  2 A «!N0-SA0  IS  TAACI  OIA  0 S SOUAAK  2 

LA’  42  IT  N OAT  10  OAtA  US!  I AAACM|TA  0017.1  SKA  MlNO-AOA  0UAAT10N  00. S 2 SOUAAK  26 

LONG  047  44.  AH  MuA  IA.7  A AKA  OS  CLCUO  T/A  CL/TA  NKATNCA  12  001$  Oil  710  01  1 SOUAAK  27 


CASTNUN/TlMf  IVLTYA  OK*TM  TKNA  SAL  SISMA-T  OYNOATH  SNO  VKt  OATi  *04  TOT  0 ttU  NO*  SIOS  *N 

STO  00000  02.00  32.02  26.**  00.000  14SS.4 

1 A.  7 OAS  0000  1 02.00  12.:?  U.II  MSS. 4 

OAS  onoo*  01.50  S2.AA  26.SS  MSS.  4 

OAS  00007  02.40  33.  IS  26.47  1430.S 

STO  00010  04. SI  **• *7  26.46  00.016  1467.0 

OAS  00011  04.A4  33.42  26.46  I46A.4 

OAS  0001S  0S.4A  **. 32  26.S2  1462.6 

OAS  00017  02. AS  33.30  26.57  14SA.A 

STO  00020  03.27  33.30  26.54  00.0*2  1461.4 

OAS  00024  03.40  *3.50  26.63  1464. A 

OAS  0002  A 04,  3A  13.54  26.65  1467.0 

STO  00030  02.56  33.40  26.67  00.046  1454.0 

OAS  00030  02. 1A  33.34  26.67  14S7.3 

OAS  00032  02.02  33.34  26.6A  1456.6 

OAS  0003A  - 1.02  33.30  26.00  1442. A 

OAS  00040  - 1.21  33.21  26.74  1441.4 

OAS  00043  00.71  33.46  26.AS  1451.1 

STO  COOSO  00.45  33.55  26.42  00.071  MS1.1 

OAS  00051  00.44  33.55  26.42  1451.0 

OAS  00054  - 0.43  33. 44  26.44  1443. A 

OAS  00064  - 0.  14  33.60  27.01  1447.5 

OAS  00066  00.04  33.62  27.01  144A.4 

OAS  0C070  00.35  33.64  27.05  14*0.2 

OAS  00074  01.34  33.76  27.0*  1455.0 

STO  00075  01.33  33.75  27.04  00.046  1454. A 

OAS  00  074  01.04  33.72  27.04  1453.6 


OAS 

00047 

00.74 

33.  A 1 

27.13 

1452.6 

OAS 

00055 

00.  A7 

33.  A2 

27.13 

1453.2 

STD 

00100 

01.05 

33.  A4 

27.13 

00.  12  3 

1454.1 

OAS 

00104 

01.67 

33.42 

27.15 

1437.0 

OAS 

00114 

01.33 

33.46 

27.21 

1455. A 

OAS 

00123 

01.60 

34.00 

27.22 

1457.2 

STO 

00125 

01.51 

34.00 

27.23 

00.14  5 

M36.A 

OAS 

00125 

01.4S 

34.00 

27.23 

1456.7 

OSS 

00131 

01.71 

34.04 

27.24 

1457.5 

OAS 

00137 

02.  52 

34.  IS 

27.30 

1461.7 

OAS 

00134 

02.33 

34.  14 

27.30 

1441. A 

OSS 

00144 

03.63 

34.34 

27.35 

1466. A 

OAS 

00146 

03.61 

34.24  * 

27.240* 

STO 

00150 

04.07 

34.44 

27.40 

00.16  5 

1464. A 

OAS 

001  56 

04.60 

34.57 

27.40 

1471.4 

OAS 

00173 

04.12 

34.44 

27.34 

1460.5 

OAS 

00177 

02.A7 

34.35 

27.40 

1464.1 

OAS 

001S4 

02.43 

34.37 

27.42 

1464.1 

OAS 

00 14  A 

03.20 

34.41 

27.42 

1443.4 

STO 

00200 

02.46 

34.30 

27.40 

00.20c; 

1442.6 

OAS 

00201 

01.46 

34.23 

27.34 

1460.4 

OAS 

00211 

02.04 

34.36 

27.46 

1461.0 

OAS 

0021 A 

05.16 

34.  TA 

27.50 

1473.0 

OAS 

00226 

03.17 

34.74 

27.51 

1473.2 

OAS 

00234 

04.  1A 

34.65 

27.51 

1471.0 

OAS 

00236 

03.44 

34.60 

27.30 

1460.0 

OSS 

00243 

02.41 

34. 46 

27.30 

1463.3 

STO 

00250 

02.74 

34.44 

27.32 

00.232 

1463.1 

OSS 

00251 

02.70 

34.44 

27.33 

1464. A 

OSS 

00255 

02.33 

34.46 

27.33 

1443.2 

OAS 

00276 

02.14 

34.46 

27.35 

1442.0 

OAS 

00243 

02.42 

34.50 

27.36 

1464.2 

STO 

00300 

04.35 

34.  AO 

27.61 

00.260 

1473.0 

OSS 

00300 

04.53 

34.  S3 

27.62 

1473.S 

OAS 

0032  4 

04.  A3 

34.  AT 

27.61 

1473.4 

OAS 

00333 

04.60 

34.  A4 

27.62 

1474.4 

OAS 

00  34  A 

04.43 

34.42 

2 7.64 

1474.4 

OAS 

00350 

04.4  3 

34.42 

2 7.64 

1474.4 

OAS 

00362 

05.14 

34.44 

27.67 

1470.1 

STO 

00400 

04.  AA 

*4.05 

27.67 

00.310 

1477.0 

OAS 

00403 

04.  S3 

34.  44 

27.67 

1476.0 

OAS 
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04.67 

34.46 
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1477.1 
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04.33 

34.46 
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00.356 

1477.3 

OAS 
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04.33 

34.46 

27.72 

1477.4 

OAS 
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04.34 
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27.73 

1477.3 

STO 

00600 

04.24 

34.44 

27.73 
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1477.7 

OAS 

00601 

04.24 

34.44 

27.73 

1477.7 

OAS 
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04.12 

34.64 

27.73 

1470.0 
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•0.443 
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27.75 
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34.41 

27.73 
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OAS 
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OAS 
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STO 
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34.47 
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OAS 
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34.  A7 
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OAS 

0101 A 

•3.47 

34.  A7 
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Table  II.  USCGC  EVERGREEN,  April  and  May-June,  1977.— Continued 
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0 C S T A 

T 1 0 N 

OAT 

TIAR 
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SOTOR  03012 

AIR 

TINR  12.5 

OIR  HOT  RCR 

MONT#. 
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SHIR  19 

HCT 

SOLS  11.3 

24 

2 3 

OAT 

10 

DATA  USC 

1 

SAROMCTR  0996. 6 

SCA 

HOUR 

22.1 

A RCA 

05 

CLOUO  T/A 

Cl/TR 

ITLTVO 

OfRTH 
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SAL 

SI6NA-T 
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SNO  Vll 

STO 

00000 

11.27 

34.64 

24.62 

00.000 

1494.T 

OSS 

00001 

11.27 

34.64 

26.62 

1494.6 

STO 

00010 

11.29 

34.67 

26.64 

00.014 

1493.0 

OSS 

00011 

11.29 

34.91 

24.67 

1493.1 

OSS 

0001 T 

11.  7S 

35.19 

26.  SO 

1497.2 

OSS 

OOOlf 

12.36 

33.44 

26.  SS 

1499.4 

STO 

00020 

12.63 

35.31 

26.66 

00.027 

1300.6 

OSS 

00024 

13.46 

33.73 

24.  S9 

1501.S 

STO 

00030 

13.62 

35.76 

26.69 

00.039 

1304.4 

OSS 

00030 

13.63 

33.76 

26.66 

1304.4 

STO 

00030 

13.64 

33.76 

24.66 

00.043 

1304.6 

OSS 

00031 

13.44 

33.76 

26.66 

1304.6 

STO 

00073 

13.47 

33.74 

26.69 

00.093 

1504.6 

OSS 

00074 

13.46 

35.74 

26.69 

1504.6 

OSS 

00033 

13.11 

33.64 

26.66 

1503.4 

STO 

00100 

12.  6 7 

35.56 

26.69 

00.  123 

1302.6 

OSS 

00100 

12.63 

33.37 

24.69 

1502.7 

STO 

00123 

12.46 

33.54 

24.94 

00.152 

1501.9 

OSS 

00129 

12.44 

33.34 

26.94 

1501.6 

STO 

C0190 

12.31 

35.52 

24.93 

00.161 

1501.7 

OSS 

00150 

12.31 

33.32 

26.95 

1501.7 

OSS 

00132 

12.37 

33.53 

26.95 

1501.9 

OSS 

00159 

11.67 

33.45 

24.96 

1500.2 

OSS 

00163 

11.42 

35.37 

24.97 

1499.3 

OSS 

00173 

11.60 

35.39 

26.99 

1499.4 

STO 

00200 

11.52 

33.40 

27.01 

00.236 

1499.4 

OSS 

00201 

11.50 

35.40 

27.01 

1499.5 

OSS 

00226 

11.02 

35.36 

27.07 

1496.2 

OSS 

00249 

10.50 

33.33 

27.  14 

1494.7 

STO 

00230 

10.46 

33.31 

2 7.14 

00.290 

1496.5 

OSS 

00237 

09.77 

33.14 

27.12 

1493.9 

OSS 

00264 

06.64 

33.00 

27.20 

1469.7 

OSS 

00270 

07.65 

34.63 

27.16 

1464.4 

OSS 

00277 

07.60 

34.66 

27.21 

1466.5 

OSS 

00279 

07.74 

34.64 

27.21 

1466.3 

OSS 

002S3 

04.96 

34.72 

27.22 

1463. 3 

OSS 

00297 

04.94 

34.74 

27.24 

1463.3 

STO 

00300 

06.74 

34.  69 

27.23 

00.336 

1462.5 

OSS 

00300 

04.70 

34.66 

27.23 

1462.4 

OSS 

0030S 

06.45 

34.72 

27.27 

1462.4 

OSS 

00317 

05.45 

34.33 

27.27 

1477.5 

OSS 

00319 

05.45 

34.34 

27.26 

1477.5 

OSS 

00327 

04.99 

34.46 

27.27 

1473.6 

OSS 

00350 

05.13 

34.31 

27.29 

1476.9 

OSS 

00357 

05.63 

34.66 

27.35 

1479.1 

OSS 

00367 

04.39 

34.76 

27.35 

1462.4 

OSS 

00371 

C4.49 

34.74  R 

27.320* 

OSS 

0037S 

07.07 

34.92 

27.37 

1415.4 

OSS 

00360 

07.17 

34.32 

27.35 

1465.9 

OSS 

CC330 

07.03 

34.92 

27.37 

1465.5 

OSS 

00397 

07.26 

35.01 

27.41 

1466.7 

STO 

00400 

07.06 

34.96 

27.41 

00.420 

1463.9 

OSS 

00411 

06.39 

34.  «6 

27.41 

1463.2 

OSS 

00426 

06.40 

34.67 

27.42 

1463.5 

ess 

00447 

03.49 

34.60 

27.46 

1460.1 

OSS 

00431 

03.45 

34.79 

27.46 

1460.0 

OSS 

00466 

03.14 

34.74 

27.49 

1479.0 

OSS 

00470 

04.93 

34.75 

27.51 

1476.1 

STO 

00500 

05.23 

34.63 

27.54 

00.406 

1479.6 

OSS 

00500 

03.20 

34.63 

27.54 

1479.9 

OSS 

00552 

03.34 

34.93 

27.56 

1462.2 

STO 

00600 

03.24 

34.92 

27.41 

00.547 

1461.6 

OSS 

00605 

03.  20 

34.92 

27.41 

1461.7 

OSS 

00651 

04.66 

34.95 

27.67 

1461.1 

STO 

00700 

04.76 

34.96 

27.71 

00.599 

1461.6 

OSS 

00702 

04.76 

34.96 

27.71 

1461.6 

OSS 

00750 

04.4S 

34.97 

27.71 

1462.0 

STO 

COSOO 

04.37 

34.96 

27.73 

00.444 

1462.4 

OSS 

00S03 

04.34 

34.96 

27.73 

1462.4 

OSS 

OOS52 

04.47 

34.99 

27.73 

1462.9 

STO 

00900 

04.42 

34.91 

27.73 

00.492 

1463.5 

OSS 

00900 

04.42 

34.96 

27.75 

1463.5 

OSS 

00951 

04.33 

34.3S 

27.74 

1464.0 

STO 

01000 

04.27 

34.96 

27.74 

60.737 

1464.3 

OSS 

01001 

04.27 

34.96 

27.7% 

1464.5 

OSS 

01024 

04.20 

34.97 

27.76 

1464.4 

NIND-OIR  IT 
taIND-SRO  11 
NlNO-ROR 
MtATHfR  XI 


0XY6  004 


INST  STO  M CM  OCR 
TRACK  OIR  0 
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TOT  # N02  NOS 
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USCXiC  KYEIUUtEEX,  April  ami  May-June,  1077.— Continued 


Tablk  II. 


HODC  nniOK  DATA 


MHO 

31 

04  54 

VfAA 

1975 

•OTO*  04350  AIK 

TEMP  11. 

CONS tc 

0023 

MONTH  04 

SHIP  fv 

NET 

4UL4  10. 

14* 

42 

10.  7N 

OAT 

11 

OATA  USE 

1 4AH0METR  0997. 

CONG 

044 

S0.9W 

HOUR 

01.5 

ASIA 

05  CLOUO  T/A 

CAS7NUN/T1NC 

CVCTVP 

Of  PTM 

TIMK 

SAL 

SIGNA-T 

S70 

coooo 

09.59 

14.17 

24.39 

01.5 

OOS 

00007 

09.59 

34.  17 

26.39 

STO 

00010 

09.59 

14.17 

26.39 

OOS 

00013 

09.59 

14.17 

26.39 

STO 

00020 

09.43 

14.2* 

26.46 

OOS 

00020 

09.  63 

14.27 

26.46 

OOS 

00022 

09.46 

34.23 

26.46 

OOS 

0002  4 

09.03 

14.20 

26.51 

STO 

00030 

04.94 

34.20 

26.52 

OOS 

00030 

04.91 

14.20 

26.53 

OOS 

00034 

04.24 

14.10 

26.55 

OOS 

00040 

04.12 

34.10 

24.57 

OOS 

00043 

09.56 

14.54 

26.72 

OOS 

0004  5 

09.56 

34.51 

26.72 

OOS 

00049 

10.17 

14.40 

26.79 

STO 

00050 

10.02 

14.74 

26.60 

OOS 

00051 

09.70 

14.  74 

24.62 

OOS 

00055 

09.63 

34.75 

26.6* 

OOS 

00059 

10.44 

35.03 

26.45 

OOS 

00060 

10.9  7 

15.06 

24.45 

OOS 

00064 

12.11 

35.34 

24.65 

OOS 

00064 

11.47 

35.31 

26.67 

OOS 

00070 

11.41 

35.24 

24.67 

OOS 

00072 

11.54 

15.22 

26.46 

QOS 

00074 

10.99 

15.11 

24.46 

STO 

00075 

10.97 

35.11 

26.49 

OOS 

00076 

10.93 

15.1 2 

24.40 

OOS 

00097 

09.56 

14.47 

26.94 

STO 

00100 

09.57 

34.92 

26.96 

OOS 

00100 

09.59 

34.93 

26.99 

OOS 

00104 

10.06 

35.04 

26.99 

OOS 

00123 

09.57 

34.94 

27.01 

STO 

00125 

09.47 

14.93 

27.01 

OOS 

00131 

04.91 

34.41 

27.00 

OOS 

00135 

04.44 

34.76 

27.03 

QOS 

00144 

04.27 

34.  46 

27.14 

STO 

00150 

04.40 

34.49 

27.15 

OOS 

00154 

09.05 

35.03 

27.15 

STO 

00200 

04.90 

35.04 

27.19 

OOS 

00237 

04.77 

15.03 

27.21 

STO 

00250 

04.04 

34.93 

27.23 

OOS 

00251 

04.01 

34.93 

27.24 

OOS 

00255 

07.96 

34.94 

27.25 

OOS 

00244 

07.74 

34.93 

27.26 

OOS 

0027* 

07.40 

34.47 

27.26 

OOS 

0024) 

07.  14 

34.43 

27.29 

STO 

00300 

07.  10 

34.43 

27.31 

OOS 

C0300 

07.10 

34.45 

27.31 

OOS 

00306 

04.  19 

35.09 

27.34 

OOS 

00323 

07.97 

35.06 

27.35 

OOS 

00331 

07.41 

34.99 

27.17 

OOS 

00336 

07.05 

14.92 

27.37 

OOS 

00350 

06.40 

14.91 

27.40 

OOS 

00344 

04.40 

34.94 

27.45 

OOS 

00399 

04.10 

34.45 

27.44 

STO 

00400 

06.12 

34.46 

27.44 

OOS 

00407 

04.5* 

34.94 

27.46 

OOS 

00493 

04.13 

14.96 

27.52 

STO 

00500 

OS.  54 

34.92 

27.56 

OOS 

00500 

05.54 

34.92 

27.56 

OOS 

C0550 

05.52 

34.95 

27.59 

STO 

00600 

05.53 

35.03 

27.66 

OOS 

00601 

05.53 

15.03 

27.66 

OOS 

00652 

04.97 

34.94 

27.66 

STO 

00700 

04.90 

34.99 

27.70 

OOS 

C0700 

04.90 

14.99 

27.70 

OOS 

00750 

04.46 

35.01 

27.72 

STO 

00400 

04.47 

14.99 

27.73 

OOS 

00401 

04.67 

14.99 

27.73 

OOS 

00452 

04.52 

14.99 

27.74 

STO 

C0900 

04.47 

14.99 

27.75 

OOS 

00900 

04.47 

14.99 

27.75 

OOS 

00953 

04.40 

14.99 

27.76 

STO 

61000 

04.40 

14.99 

27.76 

OOS 

01005 

04.40 

14.99 

27.  76 

OOS 

01012 

04.31 

34.94 

27.76 
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04.31 

14.99 

27.77 

OIK  MGT  PfK 
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17 
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TEN  SO  1106 

16  3 4 
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06 
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5 
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1403.4 
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1409.0 

1491.6 
00.076  1491.0 

1409.0 
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1494.4 
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1490.5 

1497.6 

1497.5 
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00.107  1495.2 

1495.1 
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00.136  1490.3 
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00.466  1401.5 

1401.5 

1402.1 
00.522  1403.1 

1403.1 
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1403.1 
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1403.7 

1404.3 
00.712  1405.1 
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SI 
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0SAS2 

Alt  TfAt 

0A.A 

Olt  HOT  Aft 

MlNO-OI t S2 

INST  STO 

tscotoct 

TSN  SO  ISO A 

CONSfC 

0027 

NONTN  oa 

SHIF 

IV 

WIT  SULS 

04.2 

20  2 S 

WlNO-StO  10 

TtACf  Olt 

0 

S SOUAM 

2 

CAT 

AS 

2S.M 

OAT  11 

OATA 

use  l 

•AtCMCTt 

1010.5 

SCA 

M|NO-FOt 

OU  RATIO* 

00. A 

2 SOUAAK 

26 

LONG 

OAT 

St  k 

NOUS  21.2 

AMI 

os 

aouo  T/A 

CL/Tt 

HiATHfA  X6 

Otl>  Oil 

Tit  OS 

1 SOUAtf 

ST 

CASTNUN/TINI  LVlTVt  DC’TH  TIN9  SAL  SI6MA-T  0VNDFT6  SNO  Vll  OXVC  NO*  TOT  N H2  NOJ  SI03 


STO 

00000 

09.t9 

35.14 

27.13 

00.  000 

1450.2 

ots 

00001 

09.49 

35.14 

27.13 

1490.3 

ots 

oooos 

10.02 

35.20 

27.12 

1450.4 

ots 

00005 

11.04 

33.37 

27.07 

6 

1494.7 

ots 

00009 

11.31 

35.43 

27.07 

1495.4 

STO 

00010 

11.32 

35.43 

27.07 

00.010 

1455.4 

ots 

00011 

11.33 

35.42 

27.06 

1455.9 

STO 

00020 

11.40 

35.44 

27.04 

00.020 

1454.3 

ots 

00020 

11.40 

35.44 

27.04 

1456.3 

STO 

00030 

11.43 

35.45 

27.04 

00.030 

1496.6 

ots 

00030 

11.43 

35.45 

27.04 

1494.6 

STO 

00050 

11.33 

35.45 

27.04 

00.050 

1496.5 

ots 

0005 1 

11.33 

35.45 

27.  09 

1454.4 

STO 

000T5 

11.36 

35.47 

27.09 

00.075 

1457.1 

ots 

00076 

11.36 

35.47 

27.09 

1497.1 

STO 

00100 

11.02 

35.39 

27.10 

00.100 

1454.2 

ots 

00100 

11.01 

35.39 

27.10 

1454.2 

ots 

00123 

10.75 

35.33 

27.10 

1495.5 

STO 

00125 

10.64 

35.29 

27.  04 

00.125 

1455.1 

ots 

00127 

10.45 

33.22 

27.06 

1494.4 

ots 

00131 

10.22 

35.16 

27.04 

1493.5 

ots 

00135 

09.64 

33.09 

27.10 

1491.5 

ots 

00137 

09.44 

35.04 

27.04 

6 

1451.4 

ots 

00139 

09.25 

35.02 

27.11 

1449.9 

STO 

C01S0 

09.11 

35.01 

27.13 

00.150 

1449.6 

ots 

00150 

05.11 

33.01 

27.13 

1449.6 

ots 

00169 

09.02 

J5.02 

27.15 

1449.6 

ots 

00  IT  3 

09.65 

33.14 

27.17 

1452.2 

ots 

001TT 

05.73 

35.14 

27.16 

1452.5 

ots 

00112 

09.91 

35.22 

27.16 

1493.3 

ots 

00154 

09.91 

35.22 

27.14 

1453.6 

STO 

00200 

05.54 

35.17 

27.14 

00.194 

1452.3 

ots 

00203 

C9.  10 

35.09 

27.19 

1450.5 

ots 

00211 

Ot.66 

34.94 

27.16 

6 

1444.4 

ots 

00217 

07.41 

34.43 

27.22 

1444.4 

ots 

00226 

07.42 

34.44 

27.25 

1444.3 

STO 

00250 

07.44 

34.90 

27.29 

00.243 

1444.4 

ots 

00251 

07.44 

34.50 

27.30 

1444.4 

ots 

00276 

07.41 

34.97 

27.35 

1445.4 

STO 

00300 

07.43 

34.99 

27.17 

00.293 

1495.6 

ots 

00300 

07.42 

34.55 

2T.37 

1445.6 

ots 

00325 

04.  49 

34.49 

27.37 

1443.9 

ots 

00329 

06.24 

34.76 

27.35 

1491.3 

ots 

00335 

05.72 

34.73 

27.40 

1479.1 

ots 

00364 

05.46 

34.43 

27.46 

1430.0 

ots 

00350 

06.  14 

34.47 

27.45 

1441.4 

ots 

00365 

05.43 

34.79 

27.45 

1479.3 

ots 

00373 

05.20 

34.  72 

27.45 

1477.6 

ots 

00370 

04.62 

34.65 

27.44 

1475.2 

ots 

00302 

04.41 

34.63 

27.47 

1474.4 

STO 

00400 

04.52 

34.74 

27.54 

00.351 

1475.3 

ots 

00401 

04.41 

34.75 

27.54 

1475.7 

ots 

00407 

05.04 

34.79 

27.53 

1477.4 

ots 

00422 

04.97 

34.79 

27.53 

1477.6 

ots 

00420 

05.40 

34.49 

27.55 

1479.5 

ots 

00434 

05.54 

34.51 

27.  56 

1440.4 

ots 

00445 

05.15 

34.44 

27.57 

1474.4 

ots 

00453 

05.06 

34.44 

27.54 

1474.5 

ots 

OOA56 

03.00 

34.44 

27.57 

1474.3 

ots 

00464 

04.44 

34.74 

27.57 

1476.0 

ots 

00474 

04.29 

34.77 

2T.55 

1475.4 

ots 

00479 

04.00 

34.74 

27.40 

1474.4 

STO 

00500 

04.  15 

34.79 

27.42 

00.407 

1473.4 

ots 

00500 

04.13 

34.79 

27.43 

1475.5 

ots 

00552 

04.34 

34.95 

27.71 

1474.3 

STO 

00600 

04.59 

34.95 

27.70 

00.436 

1479.1 

ots 

00605 

04.59 

34.95 

27.70 

1479.2 

ots 

00651 

04.63 

34.94 

27.72 

1440.3 

STO 

00700 

04.55 

34.94 

27.73 

00.502 

1440.7 

ots 

C0702 

04.54 

34.94 

27.73 

1490.7 

ots 

00750 

04.42 

34.94 

27.75 

1441.0 

STO 

ootoo 

04.33 

34.97 

27.75 

00.544 

1441.4 

ots 

00403 

04.32 

34.  97 

27.75 

1491.4 

ots 

•0430 

04.14 

34.94 

27.76 

1441.4 

STO 

00900 

04.09 

34.96 

27.77 

00.590 

1492.1 

ots 

00902 

04.04 

34.94 

27.77 

1442.1 

ots 

00953 

03.45 

34.94 

27.74 

1441.5 

STO 

01000 

03.49 

34.94 

27.77 

00.433 

1492.9 

ots 

01001 

03.49 

34.94 

27.77 

1442.9 

ots 

01 027 

03.46 

34.94 

27.77 

1443.2 
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1ST 
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OAT 

12 
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1 
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SIA 

NlND-SOft 

OUBATIOM 

00.1 

2 

SOUARf 

20 

IONS 

044  17  m 

NOUS 

02.4 

ASIA 

05 

ClOUO  T/A 

Cl/TA 

MCA THIS 

X* 

os  fit  on  no 

1 

SOUAM 

IS 

CtSTNUN/T |N| 

tviTvs 

OISTM 

TINS 

SAL 

SIONA-T 

OVNOSTH  SNO  VIL 

OX  VO 

S04 

TOT  > N02 

N01 

SI01 

SM 

STO 

00000 

11.27 

15.40 

27.04 

OC.OOC  1495.4 

02.4 

OSS 

00003 

11.27 

15.40 

27.0* 

1445.5 

STO 

00010 

11.27 

15.40 

27.04 

00,010  1495.4 

OSS  00011  11.2?  15.40  27.0*  IMS.* 

STO  00020  11.2S  IS.  *0  2 7.09  00.020  1495.S 

CSS  00020  11.2S  19.90  27.05  A*tS.S 

STO  C0050  11. SO  19.91  27.0*  00.011  1444.0 

OSS  00010  11.10  15.41  27.0*  1494.1 

STO  00050  11.29  15.41  27.0*  00.051  1494.J 

OSS  00051  11.29  15.41  27.0*  14*4.4 

STO  00075  11.22  15.42  27,  OS  00.07*  145*.  5 

OSS  0007*  11.22  15.42  27.01  149*.S 

STO  00100  11.11  15.45  27.0*  00.102  1497.1 

OSS  00100  11.11  15.45  27.0S  1497.4 

STO  00129  10.9)  25.13  27.02  00.127  1495.S 

OSS  00125  10.S2  15.31  27.02  1495.S 

STO  C0150  10.47  15.22  27.11  00.152  1494.9 

OSS  00152  10.45  15.2S  27.11  1494.9 

OSS  00175  10.41  15.27  27.11  1495.2 

STO  00200  09.94  15.17  27.12  00.202  1491.7 

OSS  00201  09.91  15.17  27.12  1491.* 

OSS  00224  09. *4  15.20  27.19  14*1.0 

OSS  0022*  09.41  35.  15  27.19  1492.1 

OSS  00234  09.23  15.10  27.10  1491.5 

OSS  00217  0S.*0  14.99  27.19  14*9.1 

OSS  00249  OS. 12  14.91  27.21  1417.4 

STO  00250  OB. 02  14.90  27.21  00,250  14S7.0 

OSS  00255  07.42  14.S1  27.21  14S4.4 

OSS  0024S  07.51  14.S9  27.27  14S5.* 

OSS  0027*  07.12  14.05  27.2S  14*4.* 

STO  00300  04.74  14.S0  27.12  00.293  1412.7 

OSS  00304  C*.*0  14.77  27.11  14S2.2 

OSS  00310  04.42  14.72  27.10  1411.5 

OSS  00323  05.13  34.59  27.33  1477.1 

OSS  00329  05.11  14.45  27. 1*  1477.2 

OSS  00340  04.01  14.79  27.41  1400.4 

OSS  00341  04.37  14.S1  27.43  1412.1 

01S  00354  07.03  15.00  27.44  14S5.0 

01S  00357  07.01  14.99  27.43  1415.0 

CIS  003*3  0*. *9  14.92  27.42  1413.7 

01S  003*7  04.33  14.17  27.41  1412.3 

01S  003*9  04.21  14.11  27.44  1412.1 

01S  00375  05.13  14.12  27.45  1410.3 

01S  00314  05.15  14.14  27.41  1410.* 

OSS  00311  03.43  34.79  27.45  • 1479.1 

01S  00397  05.02  34.73  27.41  1477.3 

STO  00400  03.00  14.75  27.50  00.1*4  1477.3 

OSS  00401  04.99  14.74  27.51  1477.1 

OSS  00420  05.17  14.71  27.50  1471.1 

OSS  00424  04.73  14.72  27.50  1474.4 

OSS  00419  04.41  14.77  27.54  1474.3 

OSS  00453  05.52  14.95  27.59  1410.5 

OSS  004*2  05.51  14,92  27.57  1410.4 

OSS  00472  04.14  14.13  27.51  1477.9 

STO  C0300  05.11  14.91  27.42  00.425  1479.4 

OSS  00502  05.13  14.92  27.42  1479.7 

OSS  00552  05.24  14.9S  27.45  1411.1 

STO  C0400  04. S*  14.94  27.4S  00.477  14S0.1 

OSS  00403  04.14  14.94  27.41  14S0.1 

OSS  00*52  04.77  14.99  27.72  1410.S 

STO  00700  04.43  14.91  27.72  00.525  1411.0 

OSS  00700  04.43  14.9S  27.72  1411.0 

OSS  00751  04.41  14.91  27.75  1411.0 

STO  00100  04.43  14.99  27.73  00.570  1411.9 

OSS  00101  04.41  1.4.99  27.75  1411.9 

STO  00900  04.13  14.4  * 27.74  00.411  1412.2 

OSS  00400  04.13  14.94  27.74  I4S2.2 

OSS  00931  04.07  14.9*  27.77  14*2. S 

STO  01000  01. S2  14.92  27.7*  00.457  14S2.4 

OSS  01001  01.  S2  14.42  27.74  14S2.4 

OSS  01024  01.77  14.92  27.77  1412.7 

•4  4444444a 
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Oil 

00001 
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STO 

00010 
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25.49 
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1445.2 
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1445.1 

004 
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- 0.12 
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OOS 
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1440.5 

STO 
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- 0.00 

12.50 
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00.011 

1441.7 

004 

00020 

- 0.52 

12.5* 
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1442.9 

STO 

00010 

- 1.2* 

11.21 

25.75 

00.045 

1441.5 

004 

00010 

- 1.20 

11.29 

25.77 

1441.4 

004 

00012 

- 1.21 

11. 1* 

25.04 

1441.9 

OOS 

0001 A 

- 0.02 

11.4* 

25.90 

1442.9 

004 

00011 

02.71 

11.75 

20.94 

14*0.4 

OOS 

00041 

02.0* 

11.** 

0 

25.04O* 

004 

000*5 

01.00 

11*51 

2 7.04 

14*1.9 

OOS 

000*7 

01.  *1 

14.01 

27.10 

14*2.0 

004 

00049 

0*.l* 

14.01 

0 

27.000* 

STO 

00090 

0*.  19 

14.10 

27.09 

00.0*0 

14*7.9 

004 

00051 

•*.75 

14.20 

9 

27.150 

OOS 

00051 

•*.55 

14.22 

2T.00  • 

1470.0 

OOS 

00055 

05. *0 

14.21 

27.10 

1472.5 

004 

00055 

05.11 

14.17 

27.04  * 

1475.5 

OOS 

000*0 

04.44 

14.11 

9 

25.570* 

004 

000*2 

0*.  50 

14.4* 

27.00 

1477.4 

OOS 

000** 

•*.77 

14.40 

9 

27.150 

004 

000*1 

07.02 

14.02 

9 

27.100 

004 

COOTO 

•0.0* 

14.72 

27.07  • 

1401.9 

004 

00072 

00.27 

14.00 

9 

27.1*0 

004  ■ 

0007* 

•0.** 

14.00 

27.07  • 

1405.5 

STO 

0007  9 

00.21 

14.7* 

27.07 

00.094 

1404.7 

004 

0007* 

0T.9A 

24.92 

9 

2*. 520* 

004 

00075 

07.20 

14.5* 

2 7.05 

1400.9 

OOS 

00009 

0*.  05 

24.47 

27.04 

1479.2 

oot 

00005 

0*.  7* 

14.40 

27.07 

1470.0 

oos 

00051 

0*.*T 

14.10 

9 

27.020* 

004 

00055 

0*.  2* 

24.45 

27.12 

1475.5 

STO 

00100 

04.12 

24.40 

27.12 

00.110 

1477.1 

004 

00100 

•*.11 

14.40 

27.12 

1477.4 

OOS 

0010* 

07.21 

14.  *9 

27.12 

— 

1401.2 

004 

0010* 

07.21 

94.55 

27.09  • 

1401.1 

OOS 

00100 

00.50 

14.92 

27.00 

1479.0 

OOS 

00112 

0 5.  17 

94.20 

27.11 

1472.5 

044 

0011* 

04.7* 

94.29 

27.12 

1470.0 

004 

00121 

0*.10 

14.22 

27.10 

14*0.2 

STO 

00129 

0*.  05 

14.20 

27.17 

00. 142 

1450.1 

OOS 

00129 

o*.o* 

14.20 

27.17 

1450.0 

STO 

00190 

01.27 

14.24 

27.20 

00.1*4 

14*5.2 

004 

00190 

01.2* 

94.2* 

27.29 

14*5.2 

OOS 

00192 

01.  *5 

24.9* 

27.15 

1455.2 

OOS 

0015* 

0*.  25 

24.35 

27.10  • 

14*9.7 

004 

00190 

•*.15 

14.4  2 

27.91 

1470.1 

OOS 

001*1 

01.  *7 

94.2* 

9 

27.250* 

004 

00179 

01.*0 

94.29 

27.94 

1455.7 

004 

001TT 

01.  *2 

14.19 

27.91 

14*4.4 

004 

00112 

0*.  11 

14.44 

27.11 

1470.4 

004 

0015* 

0*.  50 

14.92 

27.91 

1471.2 

004 

0015* 

04.  7 4 

14.90 

27.19 

1472.7 

STO 

00200 

•*.75 

24.97 

2T.90 

00.202 

1472.9 

OOS 

00201 

•*.01 

14.97 

27.10 

1471.0 

004 

00201 

04.55 

14.92 

27.17 

1472.0 

004 

00209 

0*.  55 

14.90 

27.41 

1472.1 

004 

00205 

04.54 

14.52 

27.41 

1471.1 

004 

0022* 

0*.01 

14.  71 

27.49 

1471.7 

STO 

00250 

04.75 

14.59 

27.40 

00.297 

1471.7 

004 

00251 

C4.T0 

1.4.50 

27.40 

1471.5 

004 
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14.90 
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1470.5 
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27.71 
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1470.2 
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1470.1 

STO 
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01.59 

24.92 

27.75 

00.495 

1470.1 
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•0700 
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14.92 

27.75 

1470.1 

004 
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04.02 

14.99 

27.77 

1479.1 

STO 

•0000 

01.59 

24.94 

27.77 

00.490 

1479.0 

OOS 

M001 

01.55 

24.54 

27.77 

1479.0 
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•0090 

•1.05 

24.94 
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04.3) 
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STATION  DATA 
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04S 
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24.91 

OSS 

00224 

11*14 

15.72 

24.94 

STD 
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12*  SO 
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24.94 

00*119 

OSS 

0024  4 

12.21 

15.51 

24.95 

OSS 

00270 

12*01 

15*45 

24.95 

045 

00274 

12.T1 

19*45 

24.45 

OSS 

00274 

11.74 

15*41 

24.97 

045 

00241 

11*17 

15*11 

24.97 

STO 

00100 

10.  si 

15*22 

27.00 

00.174 

095 

00102 

10*71 

15*21 

27.01 

OSS 

00114 

10*14 

15.15 

27,04 

OSS 

00121 

10.47 

15.17 

27.11 

OSS 

00125 

10*  ss 

15*  1« 

27.10 

OSS 

00115 

10.11 

15.17 

27.04 

Q4S 

00142 

04.44 

15.04 

27.10 

OSS 

00150 

09.4  0 

15.04 

27.11 

015 
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10.  15 
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27.14 

STO 

00400 

09.  SO 

15.27 

27.21 

00*442 

OSS 

00401 

09.74 

S5.2A 

27.21 

OSS 

00412 

04.74 

15*05 

27.22 

CSS 
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OS.  15 

15.02 

27.24 

OSS 

00451 

04.02 

14.94 
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OSS 
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045 
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04.71 
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27.75 

STO 
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1504*4 

1504.4 

1504*4 

1504.4 

1504.4 

1504*1 

1504.1 

1504.4 

1509.4 

1504.7 

1504.7 

1504.4 

1504.4 
19Q4%4 

1504.4 

1507.5 
1507*2 

1504.4 

1505.5 

1505.5 

1504.0 

1505.1 

1505.4 

1502.5 

1505.5 
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1444  *4 
1444*4 

1444.9 

1444.1 

1444*2 
1444  .7 
1444*7 

1445.4 

1449.9 
1445*9 
1444*1 
1444*2 
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SI 

•4  >4 

VfU  UTS 

SOTOS  01442 

SIS  TIMS 

02.4 

OIS  HOT 

SIS 

COMIC 

0044 

MONTH  04 

SHIS 

IV 

NIT  SUlt 

02.4 

14  2 

1 

LA  T 

44 

40.M 

04V  14 

OATS 

MSI  1 

4SS0MITS 

1004.4 

SIS 

tone 

044 

04.1k 

NOUN  15.1 

AMS 

09 

CLOUD  T/A 

CL/TS 

CASTNUN/T IMS 

LMlTVO 

OIOTm 

T|MS 

SAL 

SIOMA-T 

OVNOSTH 

SNO  VIL 

ITO 

00000 

01.70 

11.04 

28.04 

00.000 

14*4.1 

19.1 

OSS 

00001 

Cl.  70 

11.  89 

24.04 

1444.2 

STO 

00010 

01.70 

11.  09 

24.94 

00.011 

1444.1 

OSS 

0001 1 

Cl.  70 

11.00 

24.94 

1444.1 

STO 

00020 

01.71 

11.00 

24.94 

00.022 

1444.5 

OSS 

00020 

01.71 

11.00 

24.94 

14*4.5 

OSS 

00024 

01.  94 

88.88 

24.54 

1441.4 

OSS 

00024 

01.91 

11.01 

24.99 

1441. S 

STO 

C0010 

01.99 

11.92 

24.00 

00.011 

1444.0 

OSS 

00010 

01.99 

11.02 

24.05 

1444.0 

OSS 

S00S4 

01.94 

11.05 

27.02 

14*4.1 

OSS 

0001 s 

01.  SI 

14.01 

27.04 

1445.4 

STO 

00090 

04.07 

14.  14 

27.11 

00.051 

1444. S 

OSS 

00091 

04.11 

14.18 

27.14 

1447.1 

OSS 

00097 

04.11 

14.27 

27.20 

1448. 1 

OSS 

00040 

04.  78 

14.12 

27.  IS 

1470.2 

OSS 

00044 

04.94 

14.14 

27.20 

1471.0 

OSS 

0004  4 

09.41 

14.44 

27.20 

1471.1 

STO 

00079 

09.92 

14.45 

27.20 

00.074 

1471.4 

OSS 

00074 

09.91 

14.49 

27.20 

1471.7 

OSS 

00071 

09.94 

14.44 

27.20 

1471.8 

OSS 

OOOS1 

05.74 

14.90 

27.21 

1474.9 

OSS 

S00S7 

09.47 

14.47 

27.22 

1471.7 

OSS 

00044 

09.44 

14.91 

27.25 

1474.4 

OSS 

00091 

04.94 

14.48 

27.25 

1478.4 

STO 

00100 

04.98 

14.47 

27.24 

00.098 

1478.4 

OSS 

00100 

04.  98 

14.44 

27.21 

147S.4 

OSS 

00102 

04.97 

14.44 

27.21 

1478.4 

OSS 

00110 

09.87 

14.55 

27.21 

1475.8 

OSS 

00119 

05.72 

14.54 

27.25 

1475.1 

OSS 

00121 

05.42 

14.49 

27.24 

1474.1 

STO 

00129 

05.47 

14.51 

27.25 

00.119 

1474.1 

OSS 

00124 

09.51 

14.94 

27.27 

1474.7 

OSS 

00111 

04.  02 

14.41 

27.28 

1474.8 

OSS 

00117 

09.44 

14.51 

27.27 

1474.4 

OSS 

0014$ 

05.24 

14.50 

27.27 

1471.8 

STO 

00190 

09.41 

14.51 

27.27 

OC.  140 

1474.5 

OSS 

00192 

05.57 

14.55 

27.27 

1475.2 

OSS 

00194 

05.41 

14.95 

27.27 

1475.4 

OSS 

00194 

05.14 

14.50 

27.24 

1474.4 

OSS 

00141 

09.24 

14.5  2 

27.29 

1474.1 

OSS 

00147 

04.55 

14.48 

27.29 

1472.9 

OSS 

00177 

04.81 

14.47 

27.10 

1472.4 

OSS 

00180 

04.14 

14.40 

27.29 

1470.5 

OSS 

00184 

04.17 

14.44 

27.12 

1470.7 

OSS 

001 88 

01.  54 

14.17 

27.11 

1448.5 

OSS 

00190 

04.01 

7.4.  19 

27.12 

1445.1 

OSS 

00194 

04.14 

14.44 

27.12 

1470.8 

STO 

00200 

04.10 

14.45 

27.14 

00.180 

1470.7 

OSS 

00201 

04.28 

14.44 

27.15 

1470.e 

OSS 

00211 

04.  4 J 

14.95 

27.18 

1472.4 

OSS 

00217 

09.21 

14.45 

27.19 

1475.0 

OSS 

00228 

05.10 

14.42 

27.18 

1474.7 

OSS 

00247 

05.14 

14.48 

27.42 

1475.1 

085 

00249 

04.91 

14.44 

27.44 

1474.4 

STO 

00290 

04.92 

14.45 

27.41 

00.214 

1474.1 

OSS 

00291 

04.50 

14.  44 

27.42 

1474.1 

OSS 

00297 

04.71 

14.44 

27.44 

1471.7 

OSS 

00248 

04.89 

14.74 

27.50 

1474.4 

OSS 

00270 

04.71 

14.71 

27.50 

1474.0 

OSS 

00274 

05.42 

14.82 

27.50 

1477.0 

OSS 

00289 

05.44 

14.81 

27.51 

1477.4 

STO 

00100 

04.18 

14.49 

27.52 

00.245 

1471.0 

OSS 

0010* 

04.02 

14.44 

27.52 

1471.5 

OSS 

00192 

04.01 

14.74 

27.40 

1472.4 

OSS 

00194 

04.04 

>4.78 

27.41 

1472.4 

STO 

C0400 

04.75 

14.89 

2 7.44 

00.105 

1474.4 

OSS 

00401 

04.74 

14.89 

27.44 

1474.9 

OSS 

00491 

04.44 

14.90 

27.48 

1474.1 

OSS 

00479 

04.50 

14.52 

27.45 

1474.7 

STO 

00900 

04.12 

14.90 

27.49 

00.151 

1474.1 

OSS 

00900 

04.12 

14.90 

27.49 

1474.1 

OSS 

00990 

04.  54 

14.94 

27.72 

1478.1 

STO 

C0400 

04.91 

14.98 

27.74 

00.198 

1 478.9 

OSS 

00401 

04.51 

14.98 

27.74 

1478.9 

OSS 

00491 

04.44 

14.98 

27.  74 

1479.4 

STO 

00700 

04.11 

14.04 

27.74 

00.442 

1475.8 

OSS 

00702 

04.11 

14.94 

27.74 

1479.S 

OSS 

00790 

04.28 

14. OS 

27.74 

1 480. 4 

STO 

OOSOO 

04.14 

14.94 

27.74 

00.48  5 

14S0.  4 

OSS 

00801 

04.14 

14.  94 

27.  74 

1480.4 

OSS 

00490 

04.08 

14.04 

27.77 

1481.2 

STO 

00900 

04.01 

14.04 

27.74 

00.  528 

1481.8 

OSS 

00400 

04.01 

14.04 

27.74 

1481.8 

OSS 

00991 

01.  94 

14.94 

27.77 

1 482.1 

STO 

01000 

01.94 

14.95 

27.77 

00.  971 

1 483.  2 

OSS 

01001 

01.94 

14.95 

27.77 

1481.2 

OSS 

01020 

01.02 

14.95 

27.78 

1481. 1 

NINO-OIS 

84 

INST 

STO  SICOOMS 

TIN  SO  1804 

MlNO-SOO 

20 

TSACI 

OIS 

0 

9 

S QUASI 

2 

Ml  NO-SOS 

DONATION 

00.4 

t 

SOUASI 

44 

MIA THIS 

ST 

00  SC 

Cll  785 

11 

1 

S QUASI 

44 

01  VC 

804 

TOT  J 

N02 

NOS 

SI01 

Oh 
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•IMO 

41 

n« 

1973 

6CT00  07447 

414  TIM 

04.1 

014  6CT  HI 

MlNO-DU 

SI 

INST  STD  4IC040CI 

TIN  SO  1S04 

CONS  *C 

•047 

N0NT4 

l *4 

SNIP  IV 

MCI  IULI 

01.1 

10  2 2 

MINO-S’O 

14 

7I4CC  Oil 

0 

5 

S0U4IC 

2 

L4* 

IVM 

D4V 

14 

0474  USK 

1 

•440NCT4 

1005.2 

SC4 

Ml  NO- F Oft 

0U44TI0N 

00.5 

2 

S0U44C 

44 

LON  6 

044 

14.  4M 

MOt* 

19.2 

4414 

OS 

CL 000  7/4 

CL/74 

MC47HCI 

42 

OIK  Oil  7S4 

07 

1 

S0U44I 

44 

C4STNUN/T INC 

lvltvi 

etrTN 

Tl«» 

Ul  lUltt-T 

OTNOtTM  IHO  VtL 

OKtO 

004 

TOT .0  N02 

NOS 

S10S 

IH 

STO 

coooo 

00  S 

•0001 

STO 

00010 

OOS 

00011 

STO 

00020 

OOS 

00022 

STO 

00050 

OOS 

oooso 

OOS 

00041 

OOS 

00045 

STO 

cooso 

OOS 

0005  3 

OOS 

oooso 

OOS 

00040 

Of  s 

0006  2 

OOS 

00044 

OOS 

0007  2 

OOS 

00074 

STO 

0007  S 

OOS 

00070 

OOS 

00045 

OOS 

0004  S 

STO 

00100 

OOS 

00100 

OOS 

00102 

OOS 

COHO 

OOS 

00119 

OOS 

00121 

STO 

0012S 

OOS 

00123 

OOS 

00129 

00! 

00135 

OOS 

00144 

STO 

00130 

OOS 

00150 

OOS 

00173 

STO 

00200 

OOS 

00201 

OOS 

00217 

OOS 

00224 

STO 

00230 

OOS 

00291 

OOS 

002  76 

STO 

00300 

OOS 

00  500 

OOS 

C0330 

STO 

00400 

OOS 

00401 

OOS 

00431 

STO 

00300 

OOS 

00  300 

OOS 

00530 

STO 

C0400 

OOS 

00601 

OOS 

00432 

STO 

C0700 

OOS 

00700 

OOS 

00751 

STO 

00400 

OOS 

00401 

OOS 

00432 

STO 

00900 

OOS 

00900 

OOS 

00931 

STO 

01000 

OOS 

01001 

OOS 

01020 

03.39 

33.44 

26*94 

00.000 

1462.1 

03.39 

33.44 

26.54 

1462.9 

03.40 

33.44 

26.99 

00.011 

1463.0 

OS.  40 

33.44 

26.94 

1463.0 

03.39 

33.44 

26.94 

00.022 

1465.1 

03.59 

33.44 

26.94 

1463.1 

05.39 

33.44 

26.94 

00.033 

1463.3 

05.39 

33.44 

26.94 

1463.3 

05.  59 

33.47 

26.97 

1463.4 

05.14 

33.44 

26.97 

1462.5 

03.10 

33.46 

26.99 

00.034 

1462.3 

03.05 

33.47 

27.00 

1462.2 

02.44 

33.44 

27.06 

1459.6 

02.31 

33.57 

27.14 

1459.2 

02.34 

34.03 

27.20 

1459. 7 

03.03 

34.  19 

27.26 

1462.7 

02.94 

34.14 

27.23 

1462.0 

02.92 

34.16 

27.24 

1462.3 

02.41 

34.  14 

27.24 

00.074 

1461.9 

02.92 

34.11 

27.24 

1460.6 

02.33 

34.20 

27.31 

1460.9 

03.07 

34.24 

27.33 

1463.3 

03.43 

34.34 

27.34 

00.094 

1465.3 

03.53 

34.34 

27.35 

1465.7 

03.72 

34.40 

27.36 

1466.6 

03.  61 

34.39 

27.35 

1466.2 

03.50 

34.55 

27.46 

1467.4 

04.24 

34.54 

2 7.44 

1469.5 

04.52 

34.61 

27.44 

00.116 

1470.5 

04.53 

34.61 

27.44 

1470.7 

04.47 

34.64 

27.43 

1471.3 

03.10 

34.73 

27.47 

1473.3 

04.44 

34.60 

27.44  • 

1470.6 

04.40 

34.65 

27.49 

00.  132 

1470.5 

04.39 

34.64 

27.30 

1470.3 

04.19 

34.44 

27.33 

1470.1 

03.91 

34.75 

27.62 

00.160 

1469.4 

C3.40 

34.75 

27.62 

1469.4 

C3.90 

34.74 

27.64 

1469.7 

04.23 

34.40 

27.62 

1471.3 

04.  59 

34.90 

27.64 

00.144 

1472.5 

04.40 

34.50 

27.69 

1472.5 

04.57 

34.92 

27.64 

1473.7 

04.57 

34.93 

27.69 

00.206 

1474.1 

04.57 

34.93 

27.69 

1474.1 

04.57 

34.57 

27.72 

1473.0 

04.4  4 

34.96 

27.72 

00.25  0 

1475.4 

04.41 

34.96 

27.72 

1475.4 

04.41 

34.97 

27.74 

1476.0 

04.30 

34.96 

27.74 

00.252 

1476.3 

04.30 

34.56 

2 7.74 

1476.3 

04.23 

34.96 

27.73 

1476.4 

04.23 

34.97 

27.76 

00.333 

1477.7 

04.23 

34.97 

27.76 

1477.7 

04.03 

34.93 

27.76 

14TT.T 

03.99 

34.94 

27.76 

00.374 

1474.3 

03.99 

34.94 

27.76 

1474.3 

04.04 

34.96 

27.77 

1479.4 

03.54 

34.95 

27.77 

00.413 

1479.4 

03.94 

34.93 

27.77 

1479.4 

03.92 

34.93 

27.74 

1490.6 

03.51 

34.55 

27.74 

00.457 

1441.3 

03.91 

34.93 

27.74 

1441.3 

03.47 

34.54 

27.77 

1442.0 

03.42 

34.54 

27.79 

00.499 

1442.6 

03.42 

)4.94 

27.74 

1442.4 

03.42 

34.94 

27.74 

1442.9 

*• ••••• ••**••*• 
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M((  I T A T I 0 N 0 A T A 
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SI 

•ASA 
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Alt  TINA 
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S SOU* RE  A 

CAT 

AS 
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OAT  IA 
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NINO-AO* 

OU RATIO*  00.2 

2 SQUARE  A* 

C0N6 

•AT 

u.s« 

NOOK  21.2 

ASIA  OS 

CLOUD  T/A 

Cl/TA. 

HfATHCR  Mi 

OR  ru  011  717 

1 SQUARE  37 

CASTNWN/TINI 

ctctta 

OIATn 

TINA 

ML 

ijgna-t 

otnoath 

SNO  TEL 

STO 

•0000 

02,19 

11.  *1 

20.17 

•0.000 

14)7.7 

<2*2 

oos 

•000) 

02,29 

)).  4) 

20.17 

1437.7 

STO 

•0010 

02.11 

33.44 

20.0* 

00.012 

1437.3 

0»S 

00011 

02.11 

13.44 

20.0* 

1437.3 

STO 

•0020 

02.10 

33.44 

20.  •• 

00.024 

143*. 1 

OOS 

00020 

02. 10 

11.44 

20.0* 

143*. 1 

STO 

•00)0 

02.  27 

11.  *4 

2*.M 

•0.01) 

143*.  1 

OOS 

000)0 

02,27 

11.  *4 

2*.M 

143*. 1 

OOS 

0004) 

02.93 

*).*• 

27.02 

14*1.3 

oos 

00  OAT 

03.19 

33.32 

27.0) 

14*2.7 

STO 

000)0 

01.2) 

13.37 

2 7.0* 

00.057 

14*3.1 

OOS 

•00)1 

03.10 

11.  t* 

27.07 

14*3.4 

oos 

000)  > 

Ol.lt 

14.01 

27.0* 

14*3.  • 

oos 

0003) 

01.  1 7 

14.12 

27.11 

14*4.5 

STO 

OOOT) 

04.11 

14.3) 

27.27 

00.0*0 

14*3.4 

oos 

0007* 

04.)) 

34.  )• 

27.27 

14*3.3 

oos 

OOOTA 

04.3* 

34.33 

27.2* 

14*3.7 

oos 

000*1 

04.3) 

34.3* 

27.2* 

144*.  7 

oos 

000*3 

04.42 

14.43 

27.11 

14*3.3 

oos 

OOOtl 

04.17 

14.42 

27.1) 

144*. 3 

oos 

0003  ) 

0).*) 

14.3* 

27.31 

14*4.3 

STO 

OOIUO 

0).  *3 

14.42 

27.1* 

00.100 

14*7.1 

oos 

00100 

03.03 

34.43 

27.37 

14*7.1 

oos 

00102 

C4.07 

34.4* 

27.37 

144*. 1 

oos 

00110 

04.  12 

34.33 

27.42 

144*. 3 

oos 

00112 

04.41 

34.3* 

27.41 

14*3.* 

oos 

00  lit 

04.17 

34.34 

27.40 

14*3.* 

STO 

0012) 

0).  AS 

34.  44 

27.40 

00.11* 

14*4.7 

oos 

00127 

03.4* 

14.42 

27.40 

14*3.) 

oos 

0013) 

03.41 

14.43 

27.4) 

14*3.* 

oos 

00140 

03.44 

14.S2 

27.4* 

14*7.0 

STO 

00130 

03.71 

14.  3) 

27.4* 

00.1)4 

14*7.3 

oos 

00132 

03.7* 

14.3) 

27.4* 

14*7.7 
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001*3 

04.14 

14.44 

27.31 

14*3.7 
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00173 

04.  1* 

34.  *3 

27.30 

14*3. 3 
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OOlt* 

04.1* 

34.70 

27.3) 

1470.4 

STO 

00200 

04.  30 

14.7* 

27.3* 

00.1*4 

1471.3 

oos 

00203 

04.7) 

34. *1 

27.31 

1471.1 

oos 

0020) 

04.7* 

34.  *2 

27.3* 

1473.2 

oos 

00213 

03.1) 

34.  •* 

27.37 

1473.0 

oos 

0022* 

04.3) 

34.  *0 

27.33 

1474.2 

STO 

00230 

04.34 

34.7* 

27.3* 

00.132 

1472.1 

oos 

00231 

04.32 

)4.7* 

27.3* 

1472.0 

oos 

002** 

04.2) 

14.7* 

27.41 

1471.3 

oos 
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04.01 

34.74 

27.A0 

1471.0 

oos 

0027* 

03.  t) 

34.7* 

27.42 

1470.* 

oos 
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27.4) 

1472.0 

STO 

00)00 

04.31 

34.11 

27.42 

00.  21* 

1472.3 

oos 
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04.32 

34.  • 1 

27.02 

1472.3 

oos 
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04.  12 

34.7* 

27.02 

1472.1 

oos 

CO)  10 

03.*  1 

14.74 

27.02 

1470.1 

oos 

00)21 

03.7) 

14.  *0 

2 7.4* 

1470.7 

oos 

00)27 

04.1* 

34.17 

27.43 

1472.7 

oos 

00)30 

04.2* 

14.17 

27.47 

1473.4 

STO 

00400 

04.  *0 

14.3* 

27.71 

00.2*5 

1473.3 

oos 

00401 

04.40 

14.3* 

27.71 

1473.3 

oos 

004)1 

0 4.  33 

34.34 

27.72 

1473.4 

STO 

00)00 

04.17 

14.34 

27.74 

00.30* 

1473.* 
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24.41 

1440. • 

ots 

M044 

l.SS 

11.10 

24.  4S 

1440. t 

STD 

MOTS 

• 

1.SS 

SS.lt 

24.  TS 

00.114 

1441.S 

ots 

MOTS 

- 

l.SS 

SS.  SI 

24.02 

1442.0 

f 

ots 

tOOft 

- 

1.  S4 

IS.  SI 

24.02 

1441 .T 

N 

OOC  STATION 

OAT 

A 

41 F |0 

SI  0454 

VI  At 

1STS 

•OTOA  0J064 

AIR 

TINA  00.2  DIR  HOT  ACR 

HIND-DIR 

26 

INST 

STD  RECOROER 

TEN  SO  1106 

CONST C 

MS4 

MONTH  04 

SMIF  IV 

HIT 

•Ult  *01.0  00 

> I 

UINO-SAO 

10 

TRACE 

01R 

0 

5 

SOUARE 

4 

IAT 

44  OO.SM 

DAT 

15 

OATA  USE 

1 

tAROMETR  1004.0  SEA 

HIND-FO* 

DURATION 

00.1 

2 

SQUARE 

66 

IJN6 

046  IS.Sfe 

HOUR 

10.  s 

ARIA 

OS 

ClOuO  T/A  Cl/Tt 

HIATHIR 

12 

OR  IS 

Oil  T4S 

1 

SOUARE 

66 

CASTNUM/T |M| 

IVlTVA 

Of  ATM 

TfMA 

Ml 

SttMA-T  OVMOATh 

SNO  Vfl 

QXTt 

R04 

TOT  A 

NO 2 

NOJ 

S 101 

AH 

STO 

•0000 

. 

0.46 

52.04 

26.40  00.000 

1444.2 

4* 

10.1 

ots 

cooos 

0.46 

SI.  04 

24.40 

1444.1 

STO 

M010 

0.  47 

SI.  04 

24.40  00.014 

1444.4 

ots 

M01S 

0.4T 

S2.0S 

24.50 

1444.5 

STO 

M020 

0.46 

SI.  OT 

24.51  00.011 

1444.4 

STD 

00010 

0.  54 

SS.00 

24.54  00.044 

1444.5 

MS 

C0010 

0.54 

11.00 

24.54 

1444.5 

STO 

MOSO 

0.  TS 

15.04 

24.56  00.074 

1441.0 

MS 

MOSS 

o.to 

SS.04 

24.56 

1441. t 

MS 

00044 

o.  to 

SS.  04 

24.56 

1441.5 

STO 

•MTS 

- 

1.S4 

11.07 

24.62  M.112 

1441.5 

MS 

•MT4 

- 

1.41 

SS.00 

24.44 

1441  .1 

ots 

MOTT 

- 

1.20 

SS.il 

26.45 

1441.0 

R«A|0  SI  0454 

VfAA 

SOTS 

•OTOA  OOOTO 

AIR  TINA  00.2 

OIR  H6T  AIR 

HlNO-OIR  27 

INST 

STO  RECORDER 

TEN  SO  1106 

CONSIC  M55 

MONTH  04 

SMIA  IV 

NIT 

•mi  -00.1 

01 

1 s 

HIND-SAO  10 

TRACE 

OIR 

0 

5 

SOUARE 

4 

IAT  44  16  N 

OAT 

15 

OATA  USE  1 

•AROMITR  101T.5 

IIA 

NlNO-FOR 

0UAATI0* 

00.0 

2 

SOUARE 

66 

lOMt  044  45.5N 

•M 

12.4 

ARIA  05 

CIOUO  T/A 

Cl/TR 

MUT  NCR  R1 

0R|£ 

Oil  T44 

10 

1 

SOUARE 

66 

CASTNUM/T |N« 

IVlTVA 

MATH 

TINA 

SAl 

SltMA-T 

OTNOATh 

sno  m 

0XT6  AO 4 

TOT  A 

R02 

N01 

S101 

AN 

STO 

MOOO 

0.16 

SS.04 

26.  5T 

00.000 

1445.T 

¥ 

12.4 

•OS 

M001 

6.  16 

SS.  04 

24.57 

1445.6 

STO 

•0010 

0.22 

ss.os 

26.  ST 

M.015 

1445.7 

MS 

MOII 

0. 11 

IS.  05 

26.57 

1445.7 

STt 

•0020 

0.24 

SS.05 

24.54 

00.  010 

1445.7 

tvo 

to  OS  6 

0.10 

SS.04 

24.54 

00.044 

I445.T 

Ott 

MOSO 

0.10 

SS.04 

24.54 

1445.7 

MS 

M046 

0.  TT 

SS.04 

26.40 

1441.T 

MS 

00046 

0.T6 

11.  07 

24.60 

1441.6 

STt 

MOSO 

0.T6 

SS.  07 

24.60 

00.  074 

144S.6 

MS 

MOSS 

0.  76 

15.07 

24.60 

1441.6 

MS 

MOM 

t.00 

SS.05 

24.56 

I44S.4 
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NOOC  STATION  DATA 


MMO 

11  04S4 

VIAR 

ItTS 

•0706  04SI7 

AI8  TIM  17.0 

01*  HOT  RfR 

MJNO-DIR 

19 

CONSIC 

005* 

MONTH  04 

SHt*  IV 

MIT  8ULS  15.8 

19 

5 4 

MIND-S’O  24 

LAT 

4)  S4.2N 

OAT 

21 

DATA  USI 

1 

8ARCHI7A  1001.4 

SIA 

UINO-FOR 

iONt 

04S  02  « 

HOUR 

IT.) 

ARIA 

05 

CLOUO 

T/A 

CL/TR 

miathir 

R2 

CASTNUN/T |N| 

WITH 

MOTH 

TIN# 

SAL 

SI6NA-T 

OVND’TN 

SNO  VCL 

OX  VC 

804 

STO 

00000 

15.40 

16.0* 

24.74 

00.000 

1510.0 

IT.) 

oos 

00  oos 

1S.40 

ISO* 

24.74 

1510.1 

00  s 

MOOT 

11.40 

>4.0* 

26.74 

1510.1 

oos 

MOOT 

15.40 

14.08 

24.7) 

1510.1 

STO 

00010 

1S.40 

IS  08 

26.  74 

00.011 

1510.1 

OOS 

M01I 

15.)* 

14.0* 

24.74 

1510.1 

oos 

0001 s 

15.58 

ISO* 

26.74 

1510.1 

oos 

M01S 

15.40 

ISO* 

26.74 

1510.2 

OOS 

M01T 

IS.)* 

ISO* 

24.74 

1510.2 

oos 

0001* 

1S.S8 

14.08 

24.74 

1510.2 

STO 

C0020 

15.40 

IS  08 

26.7) 

M.024 

1510.) 

oos 

MO  20 

15.40 

M.08 

24.7) 

1510.) 

oos 

M022 

15.58 

14.  0* 

24.74 

1510.) 

oos 

00024 

IS  40 

IS  08 

26.7) 

1510.4 

oos 

00024 

15.  )• 

IS  07 

24.7) 

1510.) 

oos 

M020 

15.S7 

S4.0* 

24.75 

1510.4 

STO 

000)0 

IS  57 

IS  08 

26.74 

OS  040 

1510.4 

oos 

M0)0 

15.57 

14.08 

24.74 

1510.4 

oos 

000)2 

IS  )7 

IS  08 

24.74 

1510.4 

oos 

M0)4 

15.17 

IS  08 

2S74 

1510.4 

oos 

000)6 

15.10 

16.0* 

24.74 

1510.) 

oos 

MOSS 

IS  14 

IS  08 

26.74 

1510.5 

oos 

00040 

IS.  IS 

IS  06 

26.7) 

1510.5 

oos 

M041 

15.1) 

IS  04 

26.7) 

1510.4 

oos 

M04) 

15.11 

IS  04 

2S74 

1510.4 

oos 

00045 

15.29 

14.06 

26.74 

1510.4 

oos 

00047 

1S26 

SS05 

24.74 

1510.) 

oos 

0004* 

15.24 

ISOS 

24.74 

1510.2 

STO 

COOSO 

1S24 

IS  04 

24.75 

00.044 

1510.) 

oos 

00051 

1S24 

ISO* 

24.75 

1510.) 

oos 

M05) 

1S21 

14.00 

26.71  • 

1510.2 

oos 

00055 

ISIS 

SS01 

24.71 

1510.0 

oos 

M05* 

15.1) 

IS  01 

24.  75 

1509.9 

oos 

00062 

15.04 

)5.«* 

26.74 

1509.6 

oos 

00066 

14.  * 1 

IS  *8 

24.  75 

1509.4 

oos 

00070 

14.  «« 

16.00 

24.74 

1509.7 

oos 

0007  2 

1S00 

IS  00 

26.76 

1509.6 

oos 

00074 

14.95 

1S«« 

26.76 

1509.7 

STO 

00075 

14.95 

15.  *« 

24.76 

00.099 

1509.7 

oos 

M076 

14.94 

)S«« 

2S7T 

1509.7 

oos 

MOT* 

14.15 

15.96 

24.78 

1509.4 

oos 

MOO) 

IS7« 

)S«5 

26.77 

1509.2 

oos 

00015 

IS  64 

)S92 

24.78 

1508.6 

oos 

00017 

IS  55 

IS  * 1 

24.7* 

1506.5 

oos 

0008* 

ISS1 

IS  92 

26.81 

1506.4 

oos 

000*5 

14.41 

15.90 

24.61 

1506.2 

oos 

000*7 

1SSI 

1S91 

2S61 

1506.1 

STO 

00100 

14.14 

15.91 

26.8) 

00.1)1 

1506.1 

oos 

M108 

14.24 

IS  89 

26.84 

1507.9 

STO 

00125 

11.95 

IS  61 

24.84 

OS  14) 

1507.1 

oos 

00125 

1).  *4 

15.81 

26.04 

1507.0 

STO 

M150 

1S51 

SS76 

26.90 

00.19) 

1504  .3 

oos 

00150 

11.50 

IS  74 

26.90 

15C5.9 

QOS 

00175 

12.45 

IS  5* 

2S88 

1504.) 

oos 

M1I0 

12.41 

1S44  P 

26. 87Q 

STO 

M200 

12.14 

15.51 

26.9) 

OS25) 

1502.4 

oos 

M201 

12.1* 

1S50 

24.9) 

1502.6 

oos 

00207 

12.54 

IS  57 

26.94 

1501.4 

oos 

Mil) 

12.07 

15.65 

26.94 

1504.7 

oos 

00226 

12.  SO 

1S55 

26.94 

1501.6 

•TO 

M250 

12.25 

15.55 

24.98 

00.112 

1501.1 

oos 

00251 

12.24 

IS  55 

26.9* 

1501.1 

oos 

M244 

12.08 

1SS2 

27.00 

1502  .7 

oos 

00276 

11.5* 

15.17 

26.97  * 

1501.0 

oos 

M277 

11.47 

)S)I 

27.00 

1500.7 

oos 

M2I1 

11.17 

15.14 

27.0) 

1499.4 

STD 

MIM 

11.1* 

IS  42 

27.09 

OS  147 

1500.1 

oos 

00)02 

II.  1* 

IS  4) 

27.09 

1500.2 

oos 

MI04 

1S91 

15.16 

27.09 

1499.1 

oos 

00)14 

OS.  4 7 

IS  07 

27.09 

1494.5 

oos 

M))0 

00.  *0 

14.97 

27.11 

1491.9 

oos 

00)40 

OSAO 

1ST*  P 

27.040* 

1 

MS 

M)42 

08.17 

14.7*  P 

27.100 

MS 

MS46 

CO.  2 4 

•S05  P 

27.290 

INST  170  RICOROIR  TIN  10  DM 
TRACK  DIR  D • SSUARI  2 

0URATI06  00.*  2 S QUARK  24 

ORIC  Oil  745  II  l SOUARI  IS 

TOT  P N02  NO)  STO)  PH 


N 0 DC  STATION  OATA 

CASTMVn/T INi  mm  MATN  TINA  SAL  SISMA-T  OWOATM  (NO  «L  OATS  W TflT  I N02  NOS  *105  PH 


ots 

SOSAS 

0A.S5 

55.02 

27.25  • 

1450.0 

OSS 

sosso 

OS.  75 

55.  IS  P 

27.520 

OSS 

OOJS1 

05.02 

55.12 

27.25  • 

1452.7 

OSS 

SOI*  1 

05.5* 

55.50 

27.20 

1455.1 

STO 

OOAOO 

05.0* 

55.20 

27.25 

00.4*5 

1455.7 

OSS 

00401 

05.01 

55.20 

27.25 

1455.* 

OSS 

00*51 

00.04 

55.10 

27.57 

1450.* 

OSS 

00*5* 

07.72 

55.05 

27.5* 

1405.4 

OSS 

00**2 

07.2* 

54.52 

27.54 

1407.4 

OSS 

004SS 

0*.** 

54.51 

27.44 

1405.0 

STO 

C0500 

0*.  S* 

54.  SO 

27.45 

00.544 

1404.* 

OSS 

00502 

0*.20 

54.  *2 

27.41 

1405.5 

OSS 

00525 

04.25 

54.05 

27.44 

1404.5 

OSS 

00527 

05.17 

54.  S2 

27.45 

1405.0 

OSS 

0051* 

05.57 

54.  SO 

27.47 

1401.5 

OSS 

00550 

04.00 

54.75 

27.51 

1475.2 

OSS 

OOSSS 

05.55 

54.51 

27.40  • 

1475.4 

OSS 

00555 

05.** 

54.50 

27.51 

1474.0 

OSS 

005*1 

05.52 

54.55 

27.52 

1472.* 

OSS 

005*5 

05.59 

54.57 

27.55 

1472.7 

OSS 

00565 

f 

54.7* 

27.41 

1476.0 

OSS 

OOSTJ 

U ^ 

54.75 

27.40 

1477.5 

OSS 

005*0 

0*.2* 

54.70 

27.41 

1477.5 

OSS 

00557 

04.57 

54.  S2 

27.40 

1470.0 

STO 

00*00 

04.  5S 

54.  *2 

27.40 

00.405 

1470.5 

OSS 

00*01 

04.55 

54.  S2 

27.40 

1475.0 

OSS 

00*51 

04.75 

54.50 

27.65 

1400.5 

OSS 

00*5* 

04.51 

54.00 

27.40 

1475.5 

STO 

00700 

04.45 

54.15 

27.40 

00.4*2 

1400.1 

OSS 

00702 

04.  4S 

54.50 

27.*0 

1400.S 

OSS 

00750 

04.2* 

54.51 

27.71 

1400.5 

STO 

oosoo 

04.57 

54.55 

27.75 

00.710 

1401.5 

OSS 

00*01 

04.57 

54.55 

27.75 

1401.4 

OSS 

00*50 

04.42 

54.  5* 

27.75 

1402.4 

STO 

00500 

•74.57 

54.5* 

27.74 

00.75* 

14(5.2 

OSS 

00500 

04.57 

54.5* 

27.74 

1405.2 

OSS 

00551 

04.51 

55.00 

27.75 

1404.7 

STO 

01000 

04.25 

54.57 

27.7* 

00.002 

1404.4 

OSS 

01001 

04.24 

54.57 

27.7* 

1404.4 

OSS 

01020 

04.17 

54.5* 

27.76 

1404.4 
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• lie  IIIIIOI  0 * T » 


UMD 

11 

MM 

VIA*  1ST) 

•OT DA  Milt 

All  TINA 

1U0 

01A  not  Aid 

WIN  0-0!  A Id 

INST  STC  dlCOAM* 

TIN  SO  100* 

CON SIC 

DOST 

NON IN  ON 

Sail  IV 

M|T  04JL0 

10.1 

22  1 A 

MINO-SAO  20 

TO  AC  1 Old  0 

s satAdi  t 

LA" 

NS 

ST  N 

OAT  11 

OATA  USl  1 

9A90NCT9 

1011.9 

MA 

MlNO-AOd 

OUMtlOO  00.  t 

2 SOMA At  IN 

ICNC 

049 

IT  a 

NOOK  21. T 

iiu  os 

CLCUO  T/A 

CL/Td 

mutmio  IN 

0*1*  Oil  TOO 

1 SOMAdl  IS 

luiwwiiu  inrif  om»  tiw  ui  «km-t  tnont  sue  in  ont  »»  tot  * mu  mil  slot  m 


STO 

00000 

04.21 

11.72 

24.77 

00.000 

1444.1 

oos 

00001 

ON.  21 

11.72 

24.77 

1444.1 

STO 

00010 

0N.21 

11.72 

24.77 

00.021 

2444.1 

OOS 

00011 

04.22 

11.72 

24.77 

1444.2 

OdS 

00011 

ON.  Id 

11.72 

24.77 

1444.1 

STO 

00020 

04.11 

11.  7S 

24.00 

00.024 

:447.0 

OdS 

00022 

04.4) 

11.12 

24.01 

1447.9 

OdS 

00024 

04.11 

11.17 

24.04 

1447.9 

STO 

00010 

04.11 

11.99 

24.90 

00.010 

1449.0 

OdS 

C0010 

04.97 

14.00 

24.91 

1470.1 

OdS 

OOOJN 

OS.  44 

14.00 

24.92 

1472.2 

STO 

00010 

01.04 

14.17 

24.94 

00.041 

1474.1 

OdS 

00011 

01.49 

14.  1 S 

24.94 

1474.4 

OdS 

0001 1 

04.10 

14.24 

24.94 

1479.7 

STO 

OOOT1 

04.19 

14.14 

27.00 

00.000 

1477.0 

OdS 

000T4 

04.11 

14.17 

27.01 

1477.9 

OdS 

00079 

04.90 

14.47 

27.04 

1479.1 

STO 

00100 

07.42 

14.41 

27.00 

00.114 

1401.0 

OdS 

00100 

07.44 

14.42 

27.00 

1411.9 

oes 

OOlOd 

07.  OT 

14.91 

27.04 

1490.9 

STO 

00121 

04.14 

14.40 

27.1 1 

00.119 

1410.1 

OSS 

00121 

04.11 

14.40 

27.11 

1490.1 

OdS 

001ST 

04.74 

14.99 

27.19 

1479.7 

STO 

00110 

04.12 

14.40 

27.24 

00.142 

1477.9 

OdS 

00110 

04.11 

14.40 

27.24 

1477.9 

OSS 

001T1 

04.  3>> 

14.71 

27.10 

1479.0 

OSS 

001 TT 

04.12 

14.70 

27.10 

1479.9 

OdS 

001S2 

01.04 

14.  42 

27.29 

1474.9 

STD 

00200 

01.71 

14.44 

27.12 

00.201 

1476.9 

OSS 

00201 

01.71 

14.44 

27.12 

1474.9 

OdS 

00224 

oi.  :s 

14.41 

27.17 

1479.4 

STO 

00210 

ON.  04 

14.41 

27.41 

00.241 

1474.0 

oss 

00211 

04.  SO 

14.41 

27.41 

1471.9 

OdS 

0024  0 

01.01 

14.47 

27.41 

1479.0 

OdS 

002  T4 

04.1  ' 

14.49 

27.49 

1479.0 

oss 

002TT 

04.91 

14.41 

27.49 

1474.9 

oss 

002S1 

01.11 

14.72 

27.44 

1479. S 

STO 

00 100 

OS.  01 

14.71 

27.47 

00.275 

1475.4 

OdS 

00100 

01.01 

14.74  A 

27.490 

OdS 

00112 

01.00 

14.49 

27.49  4 

1475.7 

oss 

00111 

04.19 

14.42 

27.46 

1471.4 

oss 

0011 5 

01.99 

14.90 

27.40 

1471. S 

oss 

00 140 

04.10 

14.  44 

27.91 

1472.4 

oss 

00110 

01.  SI 

14.42 

27.92 

1471.4 

STO 

00400 

04.41 

14.70 

27.94 

00.117 

1479.9 

oss 

00401 

04.41 

14.74 

27.94 

1475.9 

OdS 

00411 

04.19 

14.70 

27.97 

1475.9 

oss 

00410 

04.04 

14.10 

27.42 

1477.4 

OdS 

00N1S 

04.17 

14.70 

27.41 

1474.9 

oss 

00411 

04.  A 1 

14.  OS 

27.69 

1474.7 

oss 

00NT2 

01.00 

14.92 

27.41 

1479.7 

C.S 

00411 

01.10 

14.90 

17.44 

1479.7 

OSS 

00447 

01.17 

14.90 

27.44 

1479.7 

STO 

00100 

04.10 

14.  00 

27.49 

00.191 

1477.4 

oss 

cosoo 

04.14 

14.00 

27.69 

1477.1 

OdS 

00110 

04.41 

14.94 

27.72 

1477.4 

STO 

00400 

04.  10 

•4.94 

27.71 

00.419 

1479.9 

oss 

00401 

04.10 

14.94 

27.71 

1479.9 

oss 

00412 

04.40 

14.90 

27.71 

1490.1 

STO 

C0700 

04.17 

14.99 

27.74 

00.444 

1490.9 

OdS 

00702 

04.17 

14.99 

27.74 

1490.9 

OdS 

00710 

04.42 

19.00 

27.74 

1491.9 

STO 

00100 

04.00 

14.91 

27.74 

00.929 

1490.1 

OdS 

oodoi 

04.07 

14.91 

27.74 

1490.1 

OdS 

cosio 

04.12 

14.94 

27.79 

1491.1 

STO 

00100 

04.12 

04.99 

27.74 

00.971 

1492.2 

OdS 

CON  00 

04.12 

14.99 

27.74 

1492.2 

OdS 

00N11 

04.01 

14.94 

27.74 

1492.7 

STO 

01000 

01.99 

14.99 

27.77 

00.017 

1491.1 

OdS 

01001 

01.99 

14.99 

27.77 

1491.1 

OdS 

01020 

01.94 

14.94 

27.74 

1491.9 

Table  11.  USCGC  EVERGREEN,  April  and  May- June,  1977. — Continued 


MHO  II  Ml* 
CONSIC  00)1 
LIT  44  09.5* 
LONG  041  11.14 


N 

0 0 C ST 

n ion 

CAT 

VIM 

1ST  1 

I0T06  042)9  All 

TIM6  01.0 

Oil  H6T  HI 

MONTH  04 

SH16  IV 

NIT 

lull  07.1 

21 

1 

OAT 

22 

DATA  OSf 

1 AAIOMITI  1014.0 

SIA 

HO  IN 

00.4 

AMA 

09  CLOUD  T/6 

CL/TI 

LVLTY6 

0I6TM 

T*N6 

SAL 

SI6MA-T 

DVNOITH 

SNO  VI L 

STO 

coooo 

04.17 

99.19 

24.19 

00.000 

1469.0 

OIS 

00000 

04.17 

99.19 

26.19 

146S.0 

STD 

00010 

04.16 

))••• 

24.19 

00.012 

1469.1 

oos 

00011 

04.19 

39.11 

26.19 

1469.1 

OIS 

00017 

04.10 

)).ir 

26.19 

1469.0 

OIS 

0001$ 

04.9) 

99.14 

26.19 

1467.1 

STO 

00020 

04.90 

99.19 

26.14 

00.02  5 

1467.7 

OIS 

00020 

04.41 

99.I9 

26.14 

1467.7 

OIS 

00026 

04.44 

99.  19 

26.11 

1467.6 

OIS 

00021 

04.6) 

99.94 

26.90 

1461.5 

STO 

000)0 

04.1) 

94.00 

26.92 

00.094 

1449.9 

OIS 

000)2 

09.10 

94.  1) 

26.97 

1471.4 

OIS 

000)4 

09.79 

94.24 

27.02 

1479.1 

OIS 

000)1 

09.90 

94.29 

24.91  • 

1474.9 

OIS 

00041 

09.11 

94.92 

27.06 

1474.1 

OIS 

00049 

04.27 

94.94 

27.02  • 

1474.0 

OIS 

00047 

04.2$ 

94.92 

27.00 

1476.1 

STO 

00090 

04.9) 

94.47 

27.0$ 

00.051 

1477.9 

OIS 

00091 

06.74 

94.91 

27.0$ 

1471.1 

OIS 

0009) 

06.  *t 

94.90 

27.09  • 

1479.2 

OIS 

00097 

07.1) 

94.90 

27.09 

1479.1 

OIS 

00042 

07.72 

94.67 

27.01 

1412.5 

OIS 

00070 

07.91 

94.66 

27.04  • 

1419.9 

STO 

00079 

06.19 

94.99 

27.0$ 

00.019 

1479.1 

OIS 

00011 

06.01 

94.94 

27.04  6 

1475.$ 

OIS 

0001) 

06.04 

94.29 

27.01  • 

1475.7 

OIS 

0001$ 

04  19 

94.11 

27.06 

1470.1 

OIS 

00041 

04.16 

94.21 

27.14 

1471.0 

OIS 

00019 

04.7) 

94.20 

27.09  • 

1470.4 

STD 

00100 

04.  14 

94.  17 

27.19 

00.107 

1441.0 

OIS 

00100 

04.12 

94.16 

27.19 

1467.9 

OIS 

00102 

04.17 

94.20 

27.15 

1461.2 

OIS 

00106 

04.46 

94.22 

27.16- 

1469.5 

OIS 

C011 2 

09.21 

94.99 

27.11 

1479.2 

OIS 

00111 

04.14 

94.96 

27.21 

1471.4 

OIS 

0012) 

09*09 

94.97 

21.19 

1472.4 

STD 

00129 

09.19 

94.42 

27.21 

00.190 

1479.1 

OIS 

0012$ 

09.90 

94.90 

27.24 

1474.5 

OIS 

001)) 

09.97 

94.41 

27.22 

1474.1 

OIS 

00140 

04.90 

94.99 

27.22 

1470.4 

OIS 

00142 

04.49 

94.9$ 

27.27 

1470.4 

STO 

00190 

09.44 

94.96 

27.27 

00.151 

1475.5 

OIS 

00190 

09.61 

94.97 

27.27 

1475.7 

OIS 

00167 

09.7) 

94.60 

27.2$ 

1476.2 

OIS 

00171 

09.4) 

94.92 

27.27 

1475.0 

OIS 

00179 

b>.)0 

94.94 

27.90 

1474.5 

OIS 

00191 

09.96 

94.60 

27.94 

1475.2 

STD 

00200 

09.  11 

94.97 

2 7.94 

00.  191 

1474.2 

OIS 

00209 

04.41 

94.92 

27.95 

1472.4 

OIS 

00211 

04.66 

94.94 

27.97 

1472.5 

OIS 

00220 

09.90 

94.67 

27.40 

1475.4 

SIS 

00226 

09.19 

94.44 

27.99 

1475.0 

STO 

00290 

09.1) 

94.49 

27.49 

00.227 

1475.2 

OIS 

00291 

09.12 

94.4$ 

27.44 

1475.2 

OIS 

00291 

09.07 

94.41 

27.49 

1475.1 

OIS 

00266 

04.77 

94.47 

27.46 

1474.0 

OIS 

00277 

04.90 

94.6$ 

27.46 

1474.1 

STO 

00)00 

04.94 

94.67 

27.4$ 

00.240 

1479.6 

OIS 

00)02 

04.41 

94.67 

27.49 

1479.4 

OIS 

00)29 

09.1) 

94.69 

27.59 

1471.0 

OIS 

00))9 

04.99 

94.76 

27.51 

1479.7 

OIS 

009)4 

04.99 

94.74 

27,56 

1479.7 

OIS 

00)90 

04.91 

94.15 

27.59 

1476.2 

OIS 

00)97 

04.49 

94.11 

27.61 

1475.0 

STO 

00400 

04.49 

94.12 

27.61 

00.91$ 

1475.9 

OIS 

00409 

04.49 

94.15 

27.62 

1476.1 

OIS 

•0491 

04.92 

94.94 

27.66 

1471.0 

OIS 

00419 

04.64 

94.19 

27.65 

1477.5 

STO 

00900 

04.79 

94.94 

27.61 

00.969 

1471.2 

OIS 

00902 

•4.77 

94.95 

27.61 

1471.9 

OIS 

00990 

04.74 

94.96 

27,69 

1479.0 

STO 

00400 

04.44 

94.97 

27.71 

00.416 

1479.4 

OIS 

•0401 

04.44 

94.97 

27.71 

1479.4 

OIS 

•0491 

04.44 

94.99 

27.79 

14I0.9 

STO 

00700 

04.4) 

94.97 

27.74 

00.461 

1410.2 

OIS 

00702 

04.42 

94.97 

27.74 

1410.2 

OIS 

•0790 

04.92 

94.97 

27.79 

1410.5 

STO 

00100 

•4.21 

54.97 

27.75 

00.909 

1411.2 

OIS 

00101 

04.21 

94.97 

27.75 

1411.2 

OIS 

•0192 

04.10 

94.96 

27.77 

1411. 9 

STO 

00900 

04.  10 

94.96 

27.77 

00.94$ 

1412.1 

OIS 

00900 

•4.10 

94.96 

27.77 

1412.1 

OIS 

•0991 

04.01 

94.96 

27.77 

1412.9 

STO 

•1000 

09.94 

94.96 

27.71 

00.591 

1419*1 

OIS 

• 1001 

•9.94 

94.96 

27.71 

1419.1 

OIS 

• 1022 

•9.94 

94.94 

27.77 

1419.4 

HtNO-Olft  00 
NlNO-SIO  00 
41  ND-FOft 
MCA TH|I  IS 


INST  STO  MCOAOII  TIN  SG  1106 
TMCI  OIK  0 » S0U6M  2 

0UMT106  00*1  2 S0U6M  44 

0*16  Oil  T4T  1 I GUAM  49 


604  TOT  9 NO 2 NO)  S10)  6m 
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Table  IX.  USCGC  EVfiltGIiEfiN,  April  and  May -June,  1977. — Continued 


N 0 0 C S 7 A 7 J 0 N DATA 


MMD 

31 

• 4 S'. 

VIA! 

15?S 

•0706  03344 

All  TIN! 

Oil  HIT  III 

MlND-Dll 

10 

INST  STO  IICMOCI 

TIN  SO  1306 

COKStC 

0056 

MONTH  04 

SMI  IV 

WIT  lOl 1 

06  1 2 

NlNO-SIO 

07 

TIACI  Oil 

0 

I 

SOUAII 

2 

167 

44 

03.  2M 

DAY 

22 

0A7A  USE 

1 

IAICHITI  1012.2 

SIA 

UIND-601 

OUIATION 

00.3 

2 

SOUAII 

66 

LONG 

344 

la  ■ 

KMM 

03.4 

A ISA 

03 

CLOuO  t/a 

CL/TI 

MIA1HII 

X2 

OIU  71* 

1 

SOUAII 

66 

CAS  THU*) /Till 

IVLTVl 

0I6TH 

TIM 

SAL  S16MA-T 

oywith  smo  vil 

0IY6 

104 

TOT  9 N02 

NO) 

SIO) 

IN 

STO 

0>.»  OIS 

*td 

OIS 

1TO 

OIS 

STO 

OIS 

STO 

OIS 

SIO 

OIS 

STD 

OIS 

OIS 

OIS 

STO 

OIS 

STO 

OIS 

OIS 

OIS 

OIS 

OIS 

OIS 

STO 

OIS 

OIS 

STO 

OIS 

OIS 

OIS 

OIS 

OIS 

STO 

OIS 

OIS 

OIS 

OIS 

OIS 

OIS 

STO 

OIS 

OIS 

OIS 

OIS 

OIS 

OIS 

OIS 

STO 

OIS 

OIS 

STO 

OIS 

OIS 

STO 

OIS 

OIS 

STO 

OIS 

OIS 

STO 

OIS 

OIS 

STO 

OIS 

OIS 


00000 

00001 
00010 
00011 
00020 
00020 
oooso 
oooso 
oooso 
ooosi 

OOOTS 

00071 

00100 

00100 

00102 

00101 

0012S 

0012? 

001S0 

001S0 

001TS 

001TI 

00112 

00111 

001*4 

00200 

00203 

00221 

00250 

00251 
00261 
00272 
00276 
00251 
00100 
00)06 
00)52 
00)55 
00)71 
00)56 
00)55 
00600 
0060) 
00626 
00632 
00636 
00656 
00611 
00615 
OOSOO 
COSOC 

00550 
C0600 
00601 
006  51 
00700 
00702 
00751 
00100 
00101 
00150 
00500 
C0502 

00551 
01000 
01001 
01022 


05.62 

05.62 

05.73 

01.75 

06.66 

06.50 
06.55 
06.55 

06.25 
06.23 
06.01 
•6.00 

05.51 
05.53 

03.12 
06.16 
06.66 
06.67 
06.5? 
06.37 

06.73 
06.16 
06.61 
06.21 

05.12 
05.7  5 

05.70 

03.26 

03.15 

05.15 

03.21 

03.61 

03.71 
03.71 

03.63 
03.6) 
05.11 

05.10 

06.26 
06.67 

06.21 
06.2? 
00.  1 7 

06.32 

03.15 
03.1) 
06.00 
06.26 
06.60 
06.73 

06.76 
06.67 
06.30 
06.50 

06.61 

06.33 
06.35 
06.3) 
06.21 
06.21 
06.23 
06.1? 
06.17 

06.10 
06.03 
06.03 
06.01 


36.06 
36.06 
36.  0? 

36.05 
36.25 
36.30 
36.  30 
36.30 
36.35 
36.33 
36.6) 
36.6) 
36.63 
36.63 
36.63 
36.35 

36.60 

36.61 
36.  66 
36.66 

36.75 

36.76  l 
36.61 
36.63 
36.61 
36.61 
36.61 
36.66 
36.65 
)6.  65 

36.77 
36.12 

36.12 

36.16 

36.13 

36.75 
)4.IT 

36.12 

36.76 

36.13 

36.76 

36.76 

36.75 

36.11 

36.74 

36.75 
34.10 

34.17 
36.53 

36.56 

34.56 
34.56 

34.56 

36.56 
34.51 

34.57 
34.57 
34.57 
34.51 
34.51 
34.57 
34.57 

34.5  7 
34.56 

34.56 

14.56 
36.53 


26.14 

26.16 

26.11 

26.11 

26.55 

26.56 
26.53 
26.53 
27.03 
27.0) 
27.12 

27.12 

27.13 

27.13 

27.14 
27.20 
27.20 

27.20 

27.21 
27.21 
27.310 
27.270# 
27.23  • 
27.27 
27.25 
27.30 

27.30 

27.31 
27.4) 
27.4) 
27.45 
27.47 
27.47 
27.41 
2?.4| 
27.41 
27.37 

27.34  • 
2?.3| 

27.60 

27.35 
27.35 
27.62 
27.62 

27.62 

27.63 
27.65 

27.61 
27.  65 
27.65 
27.65 
27.70 
27.72 

27.72 
27.74 
27.74 
27.74 

27.73 
27.  ?6 
27.76 

27.76 

27.77 
27. T7 
27.77 
27. T? 
27.77 
27.77 


00.000 
00.012 
00.023 
00.03  5 
00.036 
00.011 
00.103 

00.125 

00.131 


00.153 

00.231 


00.375 

00.421 

00.466 

00.305 

00.552 

00.365 


1472.3 

1472.3 

1472.5 

1473.2 

1476.3 

1476.3 
1476.1 

1476.5 
1476.0 
1476.0 

1473.6 

1473.4 

1473.5 

1473.7 

1475.3 

1476.5 

1471.4 

1471.3 

1475.3 
1475.3 


1410.4 

1471.6 

1477.0 

1476.1 

1474.7 

1475.2 

1473.5 

1473.5 

1474.0 

1471.0 

1471.2 
1471.4 
1471.4 

1477.3 

1477.4 

1477.1 

1473.6 

1475.4 

1474.3 
1474.) 

1473.4 
1473.0 
1473.0 

1473.0 

1474.1 

1475.7 
1477.) 

1471.2 
1471.2 

1471. 7 
1471.1 

1471.1 

1474.6 
1410.0 

1410.0 

1410.4 

1411.2 

1411.2 

1411.1 

1412.4 

1412.3 

1413.0 

1413.6 

1413.4 

1413. 1 
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Table  11. 


MHO  II  4*54 
COMIC  0060 
U»  44  U N 
CONO  04*  44*2*1 


CAST«U«/T|N| 


04.1 


USUJC  EVElUjltEEX,  April  ami  May- June, 


11177- 


'oiilinued 


ITM  I 0*  0*5* 


Vt*N  1975 

•0TD4  03921 

*1*  TIN*  04.5 

01*  COT 

m 

MlNP-01*  21 

INS7  STO  MCOftOI* 

TIO  SO  ISO* 

HON7H  04 

»H19 

IV 

Ml 7 9UL*  04.3 

21  3 

i 

M1N0-S40  04 

T94CI  01*  0 

5 

S 00**9 

2 

D*T  22 

0*7* 

US! 

1 

0A9CKIT*  1013*9 

SI* 

ill  MO  -*0* 

OUM71C*  00.2 

2 

S OUA*l 

4* 

MOv*  04*9 

IIU 

05 

ClCUO  5/* 

Ct/T* 

■ 1*7  *4 

0010  011  T49 

1 

S 00**9 

4* 

IViTV* 

OlfTH 

TIM 

S*l 

SIttU-T 

DVNDFTn 

STO 

00000 

01*43 

33.  42 

24.77 

00.000 

OIS 

00000 

01*45 

33.42 

24.77 

OIS 

00003 

01.34 

33.34 

24*71  • 

045 

00007 

Cl.  72 

33*49 

24.11 

095 

00004 

02*43 

33.72 

26.93 

STO 

00010 

02.40 

33.74 

26.94 

00.012 

OIS 

00011 

02*99 

33*  79 

26*94 

STO 

00020 

03.49 

33.90 

24*99  • 

00.024 

095 

00020 

03*73 

33*90 

26.49 

STO 

00030 

04.07 

33*95 

24*49 

00*035 

oos 

00032 

04.09 

33.92 

24*94 

OIS 

00034 

04.07 

33*99 

27.00 

045 

00041 

04.33 

34.20 

27*12 

095 

0004  3 

04.77 

34.14 

JT.O*  • 

OIS 

00  049 

04.91 

34.20 

27.07 

STO 

0C030 

04.99 

34.20 

2 7.07 

00*037 

095 

00091 

05.10 

34*22 

27.07 

095 

00093 

03.12 

34.26 

27.10 

STD 

0007  3 

04.49 

34.19 

27*09 

00*092 

015 

0007* 

04.42 

34.11 

27.  04 

095 

00  074 

04.37 

34.16 

27.10 

095 

00  097 

04.30 

34.14 

27.05 

STO 

00 100 

04.  IT 

34.13 

27.10 

00.107 

015 

00102 

03.91 

34.11 

27.10 

OIS 

0010* 

03.(2 

34.01 

27.12 

015 

cono 

03.42 

34.12 

27.15 

OIS 

00119 

04.42 

34.29 

27*15 

095 

00123 

04.39 

34.23 

27*13 

STO 

00129 

03.  11 

34.33 

27.15 

00.131 

095 

00131 

04.99 

34*47 

27*20 

OSS 

00142 

04.95 

34.44 

27.19 

OIS 

00141 

07.14 

94.72 

27*20 

STO 

00190 

07.14 

34.73 

27*20 

00*154 

095 

00190 

07.14 

34.73 

27*20 

045 

00194 

07.29 

34.74 

27.20 

0*5 

00199 

07.02 

34.  *4 

27.19 

095 

00171 

04.47 

34.  *1 

27.19 

095 

00179 

0*.  09 

34.9* 

27.20 

015 

QQITI 

04.31 

34.67 

27.13 

095 

00144 

04.90 

34.  *6 

27*24 

OIS 

0C192 

04.16 

34.31 

27.24 

OIS 

00196 

03.36 

34.36 

27.34 

045 

00199 

03.93 

34.36 

27.32 

STO 

C02  0C 

03.93 

34.  9( 

27.32 

00.19* 

045 

00203 

03.93 

34.33 

27.29  • 

095 

00211 

03.14 

34.57 

2 7.34 

095 

00213 

05.16 

34.34 

27.93 

045 

00214 

09.59 

34.44 

27.34 

095 

00224 

C9.2I 

34.59 

27*34 

045 

00230 

05*24 

34.64 

27*39 

095 

002  3* 

09.15 

34.72 

27.37 

STO 

00290 

09*49 

94.65 

27.3* 

00.294 

045 

00291 

05.44 

34.65 

27*3* 

095 

0027* 

05*2  7 

34.67 

27*40 

OIS 

00243 

03.74 

34.43 

27*40 

Oil 

00291 

03*4  2 

94.36 

27.50 

STO 

00300 

04.  14 

34.43 

27*30 

00.265 

015 

00  300 

04.19 

34.64 

27.50 

095 

00317 

04.44 

94.69 

27*31 

045 

00323 

05.00 

34.90 

27*54 

095 

00390 

04.71 

34.73 

27.53 

045 

00394 

05.19 

34*97 

27.37 

015 

00341 

03.00 

34*94 

27.57 

OIS 

00379 

05*03 

34.97 

27.39 

OIS 

00310 

04.42 

34.76 

27.37 

STO 

C0400 

04.33 

*4.79 

27*40 

00.927 

095 

00403 

04*32 

34.79 

27.40 

095 

00494 

04*49 

34.95 

27.44 

570 

C0900 

04.41 

34*99 

27.49 

00.971 
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oos 

00003 

00.34  33.43 

27.25 

1450.9 

oos 

00095 

00.46  33.59 

27.20 

1452.5 

STO 

00100 

00.  TO  04.03 

27.31 

00.117 

1452.3 

oos 

00100 

00.71 

34.04 

27.31 

1452.9 
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00112 

01.04 

34.22 

27.44 

1454.3 

oos 

00114 

01.42 

34.24 

27.43 

1454.9 

STO 

00125 

01.47 

34.24 

27.42 

00.135 

1457.3 
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00125 

01.49 

34.24 

27.42 

1457.9 

oos 

00131 

01.90 

34.30 

27.44 

1459.0 

oos 

00142 

02.73 

34.50 

27.93 

1443.2 

oos 

00144 

03.06 

34.63 

27.53 

1463.2 

STO 

00150 

03.93 

34.41 

27.31 

00.151 

1460.5 

oos 

00150 

03.94 

34.41 

27.30 

1440.6 

oos 

00150 

04.04 

34.42 

27.90 
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oos 

00141 

04.14 

34.49 

27.52 

1470.7 
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00175 

04.93  34.74 

27.93 

1473.3 

STO 

00200 

04.74 

34.77 

2 7.54 

00.101 

1473.0 

oos 

00203 

04.75 

34.  TT 

27.94 

1473.0 

oos 

00224 

04.41 

34.  74 

27.53 

1473.4 

STO 

C02S0 

04.51  34.40 

27.99 

00.203 

1472.0 

oos 

00251 

04.51 

34.00 

27.59 

1472.9 

oos 

00274 

04.73 

34.05 

27.41 

1474.2 

oos 

00275 

04.33 

34.02 

27.41 

1473.4 

STO 

00300 

04.43 

34.03 

27.63 

00.234 

1473.4 

oos 

00302 

04.41  34.43 

27.63 

1473.3 

oos 

00327 

04.19 

34.04 

27.66 

1472.3 

oos 

00331 

04.50 

34.  90 

27.47 

1474.3 

oos 

00350 

04.40 

34.93 

27.44 

1479.9 

STO 

00400 

04.40 

34.92 

27.63 

00.213 

1475.3 

oos 

00401 

04.59  34.92 

27.64 

1475.3 

oos 

00451 

04.21  34.90 

27.71 

1479.0 

STO 

00500 

04.41 

34.95 

27.72 

00.320 

1474.7 

oos 

00500 

04.41 

34.99 

27.72 

1474.3 

oos 

00550 

04.44 

34.97 

27.74 

1477.7 

STO 

00600 

04.30  34.94 

27.74 

00.371 

1473.0 

oos 

00401 

04.30 

34.94 

27.74 

1470.0 

OOS 

00451 

04.24 

34.97 

27.76 

1470.7 

STO 

00700 

04.21 

34.  97 

27.74 

00.413 

1479.3 

oos 

00700 

04.21 

34.97 

27.74 

1479.3 

oos 

00750 

04.17 

34.97 

27.77 

1479.9 

STO 

00000 

04.03 

34.94 

27.77 

00.459 

1430.2 

oos 

00001 

04.05 

34.94 

27.77 

1400.3 

OOS 

00050 

04.01 

34.94 

27.77 

1430.9 

STO 

00000 

03.94 

34.96 

27.70 

00.497 

1431.4 

oos 

coooo 

03.94 

34.96 

27.70 

1431.6 

oos 

00053 

03.92 

34.95 

27.70 

1432.2 

STO 

01000 

03.90 

34.95 

27.70 

00.939 

1402.9 

oos 

01003 

03.49 

34.95 

27.70 

1402.9 

oos 

01010 

03.44 

34.95 

27.70 

1403.  1 

tor  j 
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Table  II.  USCGC  EVERGREEN,  April  and  May-June,  1977.— Continued 


STATION  OATA 


■•HO  SI 

consic  roar 

l A*  AA  42.5* 
IONS  Ml  AA  M 


TKAK  1RT5 
MONTH  OA 
OAT  22 


•STOP  02041 
SHIP  «V 
OATA  US I 


AIA  T|M 
MIT  tUll 


02. A 
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•AAOMKTA  1017. A 


OIK  HOT  RER 
SO  l I 
SCA 


HOUR 

IR«  A 

AREA 

09  CLOUO 

T/A 

CL/TR 

LVLTtR 

OIRTH 

TIN# 

SAk 

SIRNA-T 

OTHOMh 

SNO  MIL 

STO 

COOOO 

01.11 

11.17 

24.54 

00.000 

1451 .R 

OSS 

OOOOA 

01.11 

11.17 

24.5R 

1451.R 

OR! 

00009 

01.2* 

11.20 

2*.*1 

1452.4 

STO 

00010 

OO.RR 

11.22 

24.41 

00.014 

1451.5 

ORS 

00011 

OO.RS 

11.22 

2*.  *4 

1491.2 

•TO 

00020 

00.  RO 

11.29 

2*.** 

00.02R 

1451.1 

ou 

00020 

00.  RO 

11.29 

2*.  AT 

1491.1 

STO 

00010 

00.94 

11.10 

24.70 

00.042 

1451.7 

OIS 

00010 

00.94 

11.  10 

24.71 

1451.7 

ORS 

00040 

00.R1 

11.  2R 

24.70 

1491.7 

ORS 

00  OAR 

•0.22 

11.54 

2A.R4 

1444.1 

STO 

00090 

00.22 

11.99 

2*.  *5 

00.047 

1444.1 

ORS 

•0091 

00.22 

11.57 

2*.R* 

1444.2 

ORS 

•00*0 

00.4# 

11.  7R 

27.11 

1490.R 

ORS 

000*4 

00.72 

11.  #4 

27.15 

1492.0 

STO 

00079 

00.  RR 

11.  RR 

27.1* 

00.  OR  2 

1451.0 

ORS 

0007* 

00.  RO 

11.50 

27.14 

1451.1 

ORS 

000R1 

01.07 

14.09 

27.10 

1454.2 

ORS 

00 009 

01.11 

14.  OR 

27.11 

1455.4 

STO 

00100 

01.1R 

14.1* 

27. IR 

00.112 

1494.1 

ORS 

00100 

01.40 

14.  IR 

27.14 

1494.2 

ORS 

00112 

01.72 

14.12 

27.47 

1497.9 

STO 

00129 

01.41 

14. 11 

27.4R 

00.120 

1457.7 

ORS 

00129 

01.  *1 

14.11 

2T.4R 

1457.7 

ORS 

00111 

R1.*R 

14.14 

27. *R 

145R.1 

ORS 

00111 

02.01 

14.41 

27.5* 

1454.7 

ORS 

001  A* 

01.40 

14.  *1 

27.94 

14*7.  1 

STO 

00190 

•1.72 

14.  *4 

27.55 

00.141 

14*7.7 

ORS 

00190 

01.73 

14.  *4 

27.55 

14*7.7 

ORS 

001*1 

01.40 

14.5* 

27.51 

14*4.4 

ORS 

00179 

02.40 

14.51 

27.57 

1441.1 

ORS 

001*2 

02.77 

34.5* 

27.55 

1444.1 

ORS 

001RA 

01.41 

14.  *9 

27.40 

144R.0 

STO 

00200 

OS.  *5 

14.*! 

27.  5R 

00.170 

144*. 2 

OSS 

00201 

01.  *9 

14.  *• 

27.54 

144R.1 

ORS 

0022* 

01.37 

14.  *1 

27.5R 

14*7.4 

STO 

00290 

02.R7 

14.  *2 

27. *1 

00.154 

14*4.1 

ORS 

•0291 

02.  R* 

14.42 

27.41 

1444.1 

ORS 

0027* 

02.R0 

14.42 

27.41 

1444.2 

ORS 

002RR 

02.71 

14.41 

27.42 

1445.7 

STD 

00100 

02.75 

14.42 

27.*2 

00.221 

1445.R 

ORS 

00104 

02.  RR 

•4.  *4 

27.43 

1444.4 

ORS 

00110 

02. R* 

14.47 

27. AS 

14*7.1 

ORS 

00129 

02.  *7 

14.  *7 

27.4* 

1447.0 

ORS 

00140 

04.41 

14.  RO 

27.tR 

1474.0 

ORS 

00152 

04.42 

14.  R2 

27.70 

1474.3 

ORS 

0017* 

04.42 

34.94 

27.  #4 

1475.4 

ORS 

001RR 

04.1* 

14.  *7 

27.tR 

1471.* 

STO 

00400 

04.  12 

14.  *7 

2T.*R 

00.  249 

1471.* 

ORS 

00401 

04.12 

14.17 

27.45 

1471.* 

ORS 

0041R 

04.10 

14.  RR 

27.70 

1474.0 

ORS 

•0422 

04.41 

14.  9* 

27.71 

1475.5 

ORS 

•0491 

04.  *R 

14.  RR 

27.72 

1477.2 

STO 

00900 

04.42 

14.  RR 

27.71 

00.111 

1477.7 

ORS 

•0902 

04.41 

14.  RR 

27.71 

1477.7 

ORS 

C0990 

04.44 

14.R7 

27.74 

1477.7 

STO 

00*00 

04.17 

14.5* 

27.74 

00.15* 

147R.1 

ORS 

00*01 

04.17 

14.  R* 

27.74 

147*. 1 

ORS 

•0*91 

04.24 

14.96 

27.75 

147A.4 

STO 

00700 

04.  1R 

14.R* 

27.74 

00.155 

1479.2 

ORS 

00702 

04. 1R 

14.  R* 

27.74 

I47R.2 

ORS 

00750 

04.1* 

14.  R* 

27.74 

1479. R 

STO 

OOROO 

04.20 

14.RR 

27.77 

00.441 

14*0.9 

ORS 

00*01 

04.20 

14.RR 

27.77 

14*0.5 

OU 

00R90 

04.10 

14.  R7 

27.77 

I4R1.3 

STO 

COR  00 

01.  R7 

14.  R5 

27.77 

00.4R1 

14*1.5 

OU 

•0R02 

Ol.ft 

14.  R 5 

27.77 

14R1.9 

ORS 

OORSl 

01.  •? 

I4.R4 

27. 77 

1452.0 

STO 

•1000 

01.  #7 

14.95 

27.  TR 

00.  525 

14*2.* 

OU 

01001 

•1.R7 

14.  R 5 

27.7R 

1402. R 

ORS 

0101# 

01.  13 

14.  R4 

27.  TR 

14*2.9 

MIND-OIR  OS 
MINO-SRO  OS 
MlNO-POR 
MCATHCR  AT 


INST  STO  MCOKOCR 
TRACI  OIR  0 

DUftATIOA  00. S 

ORIS  Oil  7SS  12 


TIN  SO  ISO A 
• SOUARC  2 
I A QUASI  AO 
I 


RCA  TOT  » MQ2  NOS  StOS 
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Tabus  ll.  USCGC  EVERGREEN,  April  and  May- June,  11)77. — Continued 


N 0 0 C STATION  0 A T a 


• f 5 10 

JI  MIA 

VfAA 

ISTS 

•OTOS  00S50  AIS 

TENS  00.0 

01*  ACT  AES 

MlND-Dt*  03 

INST  STD  NfCMOfA 

TIN  SO  1504 

CONS  1C 

•MS 

MONTH  M 

SMI*  fV 

NIT 

SULS  00.0 

25 

2 5 

NlNO-SAO  04 

TAACE  OIS 

0 

• 

SOUASE 

2 

ll’ 

M AA  II 

OAT 

12 

OATA  USC 

1 * A SONETS  101  5.  S 

SEA 

NlND-FO* 

DU SAT  106 

00.4 

2 

SOU* Si 

AS 

IONS 

Ml  SO  « 

•out 

so.a 

ASIA 

05  CLOUD  T/A 

CL/TS 

HI  4 THE  A XI 

MIC  Oil  7S4 

0* 

1 

SOUASE 

AS 

CASTMUM/T |N( 

inm 

MATH 

TIM 

SAL 

SI6NA-T 

DTM05TH 

SNO  VEL 

0X16  504 

TOT  5 NO 2 

NO  3 

SI  03 

5H 

STO 

00000 

00.25 

02.01 

2A.40 

00.000 

14*7.4 

t 

10.  A 

MS 

00001 

00.25 

02.01 

20.10 

1447.4 

f 

MS 

00005 

00.25 

02.00 

20.01 

1447.5 

V 

MS 

00001 

- 0.  A* 

02.  SA 

20.01 

1444.2 

STO 

00010 

- 0.5* 

02.01 

20.  *5 

00.01* 

1443.6 

MS 

00011 

- 0.62 

02.11 

24.47 

1443.7 

STO 

00020 

- 0»*4 

02.10 

26.46 

00.052 

1443.7 

OSS 

00020 

- C*  64 

02.10 

20.00 

1443.6 

STO 

00050 

- 0.63 

02.10 

20.00 

00.046 

1444.0 

MS 

00050 

- 0.61 

02.10 

20.00 

1444.0 

STO 

00050 

- 0.65 

52.S1 

24.47 

00.07* 

1444.3 

ms 

•0051 

- 0.65 

52.12 

24.4* 

1444.3 

MS 

00  OAS 

- 1.2T 

55.12 

2A.A6 

1441.* 

MS 

00072 

- 1.5* 

55.22 

20.10 

1441.3 

STO 

0007 5 

- 1.57 

55.25 

20.11 

00.115 

1441.7 

OSS 

0007 A 

- 1.5* 

51.2* 

24.76 

1441.6 

STO 

00100 

- 1.5* 

55.55 

2*.  *5 

00.14* 

1442.2 

MS 

00102 

- 1.5* 

55.A0 

2A.S* 

1442.3 

MS 

0010A 

- 1.50 

55.  A A 

20.12 

1442 •* 

ots 

0010A 

- 1.02 

55.50 

20.10 

1444.2 

MS 

00112 

-0.17 

55.30 

20.  *3 

1445.0 

STO 

00125 

- 0.24 

55.A5 

27.05 

00.  174 

1440. 4 

MS 

00125 

- 0.21 

51.66 

21.00 

144*. 3 

STO 

00150 

00.  SO 

55.  S5 

21.22 

00.1*7 

1433. « 

OAS 

00150 

00.  SI 

00.10 

21.22 

1454.0 

MS 

00175 

00.  *5 

54.03 

27.51 

1455.2 

STO 

00200 

01.15 

54.15 

27.31 

00.  23* 

14!*.* 

oos 

00201 

01.15 

54.16 

27.3* 

1454.7 

MS 

0022* 

01.  AO 

54.24 

27.43 

14SS. 3 

STO 

00250 

01.  A* 

54.27 

27.45 

00.270 

1459.1 

MS 

00255 

01.50 

54.26 

27.43 

1459.2 

MS 

0027A 

01.  ss 

54.52 

27.46 

14*0.0 

STO 

00500 

OUA* 

54.57 

IT. 51 

00.301 

1441.0 

OSS 

00500 

01.  AS 

54.57 

27.31 

14*1.0 

OSS 

00550 

01.05 

54.  AA 

27.37 

1442.5 

MS 

005** 

02.06 

54.  3A 

27.64 

1464.5 

STO 

00430 

02.  0* 

54.  5* 

27.64 

00.  33! 

14*4.6 

OSS 

00*05 

02.2S 

54.5* 

2 7.44 

14*5.6 

OSS 

00*51 

02.SS 

54.63 

27.45 

14*7.7 

OSS 

00*50 

02. S3 

5A.AS 

27.67 

14*9.0 

STO 

00500 

05.20 

54.76 

27.71 

00. 40 1 

1471.4 

OSS 

00502 

05.21 

54.76 

27.71 

1471.3 

MS 

00550 

05.51 

5*.  SO 

27.72 

1472.7 

•TO 

00*00 

05.57 

54.11 

27.72 

00.444 

1473.* 

OSS 

00*05 

05.57 

5A.S1 

27.72 

1473.* 

OSS 

00*51 

05.5* 

54.  62 

27.73 

1474.6 

STO 

0070  J 

05.5* 

54.63 

27.73 

00.467 

1475.6 

MS 

00700 

05.  5* 

54.03 

27.73 

1475.6 

MS 

00750 

05.46 

34.  64 

27.74 

1476.7 

STO 

oosoo 

05.  AA 

54.C5 

27.74 

00.530 

1477.6 

MS 

00*05 

05.  A* 

54.03 

27.74 

1477.7 

OSS 

•OBIS 

•5.AA 

54.63 

27.74 

1477. « 
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Tabu:  II.  USCCC  EVEltUHEEN,  April  ami  Muy-Juue,  1977. — Continued 


N 0 0 C 

S T A 

T 1 0 4 

OAT 

A 

Rl’10 

11 

tASA 

TEAR  If T 5 

• OTOR  00105 

AIR  Tf NR 

00.  t 

OIR  N6T 

R»R 

HI  *0-01 R 

07 

C 0*0  EC 

00*4 

NONTH  OA 

SHIR  EV 

net  sues 

00.  s 

2A  2 

S 

hINQ-SRO 

Of 

LA* 

AA 

41.  ON 

OAT  22 

OATA  USE  1 

•ARONCTR 

1014.S 

SIA 

kl  NO- FOR 

10*0 

OAt 

00.  tH 

HOUR  21. t 

AREA  OS 

CLCUO  T/A 

U/TR 

HEATHER 

*7 

castnun/tinb 

LVlTTR 

OIRTH 

TENR 

SAL 

SIONA-T 

DYNORTH 

SNO  VEl 

STO 

coooo 

- 0.07 

32.  tt 

24.  42 

00.000 

1444.0 

21.  f 

oos 

00001 

- 0.07 

12.  At 

24.  42 

1444.1 

ots 

00005 

• 0.21 

12. tA 

24.40 

1445.4 

ots 

00007 

- 0.45 

12.  tt 

24.  AS 

1444.4 

STO 

00010 

- 0.  50 

12.  tt 

24.45 

00.01* 

1444.2 

OOS 

00011 

- 0.53 

12.  tt 

24.45 

1444.1 

STO 

00020 

• 0.40 

32.90 

24.44 

00. 032 

1443.9 

ots 

C0020 

- 0.41 

32.90 

24.44 

1443.9 

STO 

00030 

- 0.43 

12.40 

24.44 

00.  OAt 

1444.0 

ots 

00010 

- 0.43 

12.90 

24.44 

1444.0 

STO 

00050 

- 0.  At 

12.  tl 

24.47 

00.079 

1444.0 

ots 

00053 

- 0.70 

12.91 

24.47 

1444.0 

ots 

0005* 

- 0.72 

12.91 

24.47 

1444.0 

ots 

0004A 

- 1.31 

13.0* 

24.41 

1441 .A 

ots 

00070 

- 1.45 

33.25 

24.  T7 

1441.3 

STO 

00075 

- 1.23 

33.30 

24. tO 

00.114 

1442.5 

ots 

00074 

- l.lf 

33.11 

24.  tl 

1442.7 

ots 

ooots 

- 1.07 

11.17 

24.  t* 

1443.5 

ots 

00019 

- l.2f 

11.  At 

24.95 

1442.7 

ots 

00095 

- 0.70 

11.  St 

27.01 

1445.7 

STO 

00100 

- 0.31 

15.45 

27.04 

00.143 

1447.3 

ots 

00100 

• 0.33 

33.44 

27.  03 

1447.5 

STO 

00125 

00.31 

11.74 

27.09 

OO.lAt 

1451.0 

ots 

00125 

00.32 

31.74 

27.  09 

1451.1 

STO 

00150 

00.42 

11.7* 

27.10 

00.192 

1452.0 

ots 

C0150 

00.42 

31.7* 

27.11 

J 452.0 

ots 

00175 

00.51 

13.  t2 

27.14 

14S3.2 

STO 

00200 

oo.  to 

33.91 

27.21 

00. 23 t 

1454.7 

ots 

00201 

00.  tl 

31.92 

27.21 

1454.1 

ots 

0022A 

00.  fl 

14.01 

27.2t 

1455.9 

STO 

00250 

01 .04 

34.  07 

27.11 

00.279 

1454.9 

ots 

00251 

01.05 

34.07 

27.32 

1454.9 

ots 

0027a 

01.24 

14.lt 

27.39 

1459.4 

ots 

002S7 

01.40 

14.21 

27.42 

1459.4 

INST  STO  RECORDS* 
TIACE  OIR  C 

Tl 

t 

IN  SO  11 
SQUARE 

104 

2 

Duration  oo.s 

2 

SQUARE 

At 

OR  1£  011  755 

1 

SQUARE 

49 

TOT  t N02  NG3 

SIM 

ON 

• |R!0  SI  94*% 

TEAR 

1975 

tOTOR  00012 

AIR 

TENR  00.5 

OIR  HCT  REA 

H1N0-01R 

OT 

CONS  1C  00*7 

NONTH  04 

SHIR  EV 

hCT 

tULE  00.5 

25 

2 4 

H1N0-SR0 

09 

LA*  44  47. TN 

OAT 

22 

OATA  USE  1 

9AR0MITR  101*. 5 

SEA 

HINO-ROR 

LONG  049  04.1* 

HOUR 

2S.1 

ARIA  05 

CLCUO  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

12 

CAS Thun/ tine 

WlTTR 

Of  RTn 

TENR 

SAL 

S16NA-T 

OTNORTh 

SNO  VEL 

OXVO 

004 

STO 

ocooo 

• 0.45 

S2.90 

24.45 

00.000 

1444.9 

23.1 

ots 

00091 

- 0.45 

52.90 

24.45 

1444.9 

ots 

00009 

* 0.4* 

12.  tt 

2*.4f 

1444.2 

STO 

OOOIO 

- 0.49 

52.90 

24.45 

00.014 

1444.9 

ots 

00011 

• 0.49 

52.90 

24.44 

1444.9 

STO 

00020 

- 0.52 

52.90 

24.44 

00.032 

1444.9 

ots 

00020 

* 0.52 

52.90 

24.44 

1444.9 

STO 

00090 

- 0.55 

52.90 

24.44 

00.047 

1444.J 

ots 

00090 

• 0.55 

52.90 

24.44 

1444. 9 

STO 

00050 

• 0.  *9 

92.91 

24.47 

00%  079 

1444.9 

ots 

00051 

- 0.4* 

52.92 

24.44 

1444.2 

OIS 

00070 

- 1.27 

55.14 

24.41 

1442.0 

ots 

00074 

- 1.25 

55.19 

24.71 

1442.2 

INST  STO  RECORDER 
TRACI  OIK  0 

OUKATIOK  00.0 

ON  JO  011  75 A 


TfN  SO  not 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  At 
1 SQUARE  At 


TOT  f N02 


SIM  AN 


MMO  St  tAtA 
COTSIC  Mil 
It*  AA  SO  N 
SONS  OAT  20.l« 


TEAR  ItTS 
NONTM  OA 
OAT  21 
K)UR  00. A 


•OTOR  OOOAl  Alt  T»NR  0|.l  OIR  HOT  RER 

S*-|R  |V  NIT  Suit  00. • IS  2 A 

OATA  USE  I tARCMTR  10U.1  SEA 

AMA  OS  CLOUO  T/A  Cl/TA 


HINO-OIR  27 
HlND-SRO  01 
hino-ROR 

HEATHER  X2 


INST  STO  RECOROER 
TRACE  OIR  C 

OUt  A T I OA  00.0 

CA1£  Oil  TS7 


TEN  SO  1104 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  At 
I SQUARE  At 


CASTNUN/TINI 

LVL.TTR 

OERTh 

TENR 

UL 

S1GNA-T 

OTNORTH 

SNO  VEL 

STO 

00000 

00.29 

52.90 

20.42 

CO.  000 

1447.7 

00.4 

ots 

00001 

00.29 

52.90 

20.42 

1447.7 

oos 

00009 

00.19 

52.07 

24.40 

1447.1 

STO 

00010 

00.11 

52.  tt 

20.41 

00.014 

1447.0 

ots 

00011 

00.04 

92.90 

24.49 

1444.1 

STO 

00020 

00.09 

92.92 

24.45 

00.092 

1447.0 

OOS 

00020 

00.04 

92.92 

24.45 

1444.9 

STO 

00090 

* 0.2* 

92.94 

24.40 

00.040 

1445.7 

Ots 

00090 

- 0.27 

52.94 

24.4| 

1445.7 

STO 

00090 

- 0.71 

95.00 

24.94 

00.079 

1444.1 

ots 

00091 

- 0.72 

95.00 

24.99 

1444.0 

oos 

00099 

- 0.72 

91.00 

24.55 

1444.2 

•**«*MM«M*M 


ROA  TOT  f NO 2 NOS 


SI01  ON 
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Table  II.  USCUC  EVEKGKEBN,  April  and  May -June,  1977. — Continued 


N 0 DC  STATION  DATA 


A|R|0 

SI 

•4N 

TEAR 

1ST  J 

OOTOR  000** 

AIR 

TEAR  02.0 

OIR  HOT  REA 

HlND-DlR 

24 

INST  STO  RCCOROER 

TEN  SQ  1004 

CONSIC 

OMf 

MONTm  OA 

smp  It 

NET 

OULO  01.5 

40 

1 1 

NlNO-SRO 

14 

TRACI  DIR 

C 

5 

souarc 

2 

LA* 

44 

01.  IN 

oat 

29 

OATA  USE 

1 

OARCMCTR  1017.) 

SEA 

HlNO-fOR 

OURAT ION 

00.0 

2 

SQUARE 

40 

LONS 

29  M 

*«UR 

04.0 

AREA 

OS 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

NEITHER 

X2 

ORIS  011  750 

1 

SQUARE 

45 

caitnun/t  im 

lvlTvr 

OCRTw 

TfMR 

SAL 

S1SNA-T 

OVNORTh 

SNO  VEL 

0XT6 

R04 

TOT  t NO 2 

NO) 

SIO) 

RM 

STO 

00000 

01.41 

32.04 

24.02 

CO.  000 

1452.7 

04*t 

ORS 

00000 

01.41 

02.04 

24.02 

1452.7 

STO 

C0010 

01.27 

22,09 

24.04 

00.017 

1452.) 

OOS 

00011 

01.25 

22,90 

24.17 

1452.2 

STO 

C0020 

01.00 

02.44 

24.42 

00.0)0 

1451.7 

OOS 

00020 

01.07 

02.04 

24.4) 

1451.7 

OOS 

00024 

01.04 

12.00 

24.44 

1451.7 

STO 

000)0 

01.04 

02.00 

24.44 

00.040 

1451.7 

OOS 

000)0 

01.04 

02.00 

24.44 

14S1.7 

OOS 

000)0 

01.04 

02.00 

24.44 

1451.0 

ACRID  01  0454 

TEAR 

1575 

OOTOR  0)050 

AIR 

TlNR  01.5 

OIR  HOT  RCA 

HlNO-OlR 

26 

CONSIC  0070 

MONTH  04 

SHIR  IT 

NIT 

•ULS  01.0 

00 

0 X 

HIND-SRD 

06 

CAT  4)  54. ON 

OAT 

20 

OATA  USE  1 

OAROMETR  1014.1 

SEA 

NJNO-EOR 

tONO  040  10  N 

HOUR 

04.4 

ARIA  05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XO 

CASTNUn/T|N| 

lvltvr 

OERTh 

TEAR 

SAL 

S1QMA-T 

OYNORT  ► 

SNO  VEL 

OXTC 

R04 

STD 

00000 

00.51 

•2.45 

24.44 

00.000 

1447.5 

•4.4 

OOS 

00001 

00.51 

52.45 

24.46 

1447.5 

STD 

00010 

00.2* 

52.53 

24.45 

00.016 

1447.5 

OOS 

00011 

00.25 

52.43 

24.44 

1447.5 

OOS 

00017 

00.05 

52.42 

26.45 

1447.1 

STO 

00020 

00.22 

55.01 

24.51 

00.031 

1447.5 

OOS 

00020 

00.25 

55.05 

24.55 

1444.0 

STD 

000)0 

00.2) 

55.0) 

24.53 

00.047 

1444.1 

OOS 

000)0 

00.2) 

55.0) 

24.5) 

1444.1 

STD 

00050 

00.25 

55.07 

24.54 

00.077 

1444.6 

OOS 

00051 

00.24 

33.00 

24.57 

1444.7 

OOS 

00055 

00.24 

55.10 

24.5S 

1444.6 

OOS 

00040 

- 0.44 

55.07 

24.40 

1444.4 

OOS 

0004  0 

- 0.70 

53.11 

24.6) 

1444.4 

STO 

00075 

- 0.5) 

55.14 

24.45 

00.11) 

1445.5 

OOS 

00074 

- 0.51 

55.14 

24.45 

1445.6 

OOS 

00041 

- 0.47 

55.15 

24.44 

1445.6 

I NIT  trc  RE  COR  OCR  TIN  10  1)06 

TRACI  OIR  0 5 SQUARE  2 

OURATiOfc  00.0  2 SQUARE  2t 

OR  I A Oil  T»»  1 SQUARE  30 


TOT  R m2  NOB  SIO)  PH 


•*RID 

51 

0454 

TEAR  1675 

OOTOR 

1 00460 

AIR  TI«R 

00.0 

OIR  M6T 

RE  R 

NIND-D1R  24 

INST  STC  RCCOROER 

TEN  SQ  1306 

CONSIC 

0071 

NONTH  04 

SHIR 

cv 

HIT  RULE 

00.7 

00  0 

X 

nIND-SRD  04 

TRACE  OIR  D 

5 SQUARE 

2 

LAT 

45 

52.2N 

OAT  25 

OATA 

USE  1 

OARCNCTR 

1010.2 

SEA 

HIND-ROR 

DURATION  00,2 

2 SQUARE 

24 

LONG 

•44 

55.  OH 

HOUR  07.4 

AREA 

OS 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

HEATHER  XI 

ORSC  011  760 

1 SQUARE 

34 

CASTNUM/TlMt  LVLTYR  ©ERTH  TlNR  SAL  SI6MA-T  OYNORTh  SNO  VSl  OXV«  NO*  TOT  R NO 2 NO)  SIO)  PH 

6 


STO 

00000 

00.05 

32.55 

26.47 

00.000 

1446.7 

OOS 

00000 

00.05 

32.65 

26.47 

1446.7 

STD 

00010 

00.07 

32.65 

24.47 

00.014 

1444.6 

OOS 

00011 

00.07 

32.65 

26.47 

1447.0 

STO 

00020 

00.04 

32.65 

26.47 

00.0)1 

1447.0 

OOS 

00020 

00.02 

32.65 

26.47 

1446.6 

STO 

00050 

- 0.44 

32.66 

24.53 

00.047 

1444.4 

QOS 

00030 

- 0.50 

32.66 

26.53 

1444.7 

STD 

00050 

- 0.65 

35.14 

24.47 

00.074 

1445.1 

OOS 

00051 

• 0.60 

33.15 

26.40 

1443.0 

STO 

00075 

- 1.24 

35.21 

26.76 

00.106 

1442.2 

CIS 

00074 

- 1.25 

33.21 

24.76 

1442.2 

OOS 

00047 

- 1.51 

35.26 

24.00 

1442.) 

STO 

00100 

- 1.50 

55.30 

26.41 

00.140 

1442.6 

OOS 

00102 

- 1.26 

33.31 

24.01 

1442.6 

STO 

00125 

- 1.21 

35.40 

24.04 

00.170 

1445.5 

OOS 

00125 

- 1.20 

33.40 

24.04 

1443.4 

STO 

C01S0 

- 0.05 

33*41 

24.64 

00.166 

1445.7 

OOS 

00152 

• 0.42 

55.46 

24.64 

1445.6 

OOS 

00175 

- 0.55 

35.65 

24.61 

1447.6 

STO 

00200 

- 0.2) 

22,  4) 

27.04 

00.252 

1446.4 

OOS 

•0203 

- 0.14 

35.46 

27.05 

1450.0 

OOS 

00224 

00.22 

33.77 

27.12 

1452.4 

STO 

00250 

00.40 

22,  09 

27.20 

QC.300 

1455.0 

OOS 

00255 

00.76 

92,92 

27.22 

1453.5 

OOS 

•0277 

01.02 

34.13 

27.37 

1457.) 

OOS 

00203 

01.10 

34.10 

27.40 

1450.2 

OOS 

00205 

41.77 

34.30 

27.45 

1441.1 

STO 

00300 

02.4) 

34.33 

27.44 

00.3)4 

1462.4 

OOS 

•0502 

02.00 

34.34 

27.46 

1462.7 

OOS 

C0550 

02,02 

34.40 

27.57 

1443.6 

STD 

00400 

02,19 

34.63 

27.44 

#0.365 

1467.0 

OOS 

00401 

02.01 

34.65 

27.44 

1447.6 

OOS 

00451 

05.24 

34.76 

27.46 

1470.7 

OOS 

00406 

05.40 

34.00 

27.71 

1472.1 
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Table  II. 


USOUC  EYEKlUtEEN, 


April  and  May- J line,  1U77. — Contimani 


MMO  SI  A4»4 
CONSIC  0072 
LAT  AS  AT  N 
LONS  OAS  AA  A 


CaSTNON/T IM 


•1.1 


N i 

0 0 c S T J 

ITI  Ok 

OAT 

TIAA 

If  79 

ROTOR  01900 

A!  A 

TINA  00.0 

OIR  HOT  A|R 

NONTN  oa 

•MR  IV 

WIT 

AULA  00.0 

00  ' 

0 X 

OAT 

29 

OATA  US! 

1 

AARONCTA  1014. 7 

SIA 

l«UA 

Of.  9 

ASIA 

09 

ClCUO  t/a 

CL/TR 

IVITTT 

01  ATM 

TINA 

SAL 

SIONA-T 

OTNOATm 

SNO  VII 

STO 

00000 

- 0.29 

92.04 

24.44 

CO. 000 

1445.9 

o*s 

00000 

- 0.21 

92.  A4 

24.44 

1445.9 

STO 

00010 

- 0.24 

92.  A4 

24.44 

00.014 

1445.4 

OAS 

•oon 

- 0.24 

92.04 

24.44 

1445.4 

oos 

00019 

- 0.97 

92.  AA 

24.49 

1444.4 

STO 

00020 

- 0.40 

92.40 

24.49 

00.092 

1444. A 

OAS 

00020 

- 0.41 

92.40 

24.49 

1444.0 

STO 

00090 

- 0.4  A 

92.42 

24.47 

00.040 

1444  .7 

OAS 

C0090 

- 0.  4 A 

92.42 

24.47 

1444.7 

OAS 

00049 

- 0.99 

92.  44 

24.44 

1444.4 

STO 

00090 

- 1.21 

99.17 

24.70 

00.077 

1442.0 

OAS 

00091 

- 1.91 

99.21 

24.79 

1441.4 

OAS 

00044 

- 1.94 

99.90 

24.il 

1441.5 

STO 

00079 

- 1.90 

99.94 

24.04 

00.104 

1442.2 

OAS 

00074 

- 1.29 

99.99 

24.  09 

1442.9 

OAS 

00049 

- l.OA 

99.4  A 

24.45 

1449.7 

STO 

00100 

- 0.4A 

99.94 

27.00 

00.197 

1445. A 

OAS 

00100 

- 0.49 

99.97 

27.00 

1444.1 

STO 

00129 

00.  19 

99.  4A 

27.05 

00.149 

1450.2 

OAS 

00129 

00.  14 

99.  4 A 

27.05 

1450.9 

STO 

00190 

00.99 

99.49 

27.25 

00.107 

1452. A 

OAS 

00190 

00.  94 

99.49 

27.25 

1492.4 

OAS 

00179 

01.11 

94.19 

27.9c 

1454.0 

STO 

00200 

01.90 

94.1  A 

27.94 

00.225 

1457.9 

OAS 

00201 

01.91 

94.11 

27.94 

1457.4 

OAS 

00224 

01. 9A 

94.24 

27.49 

1450.2 

STO 

00290 

01.79 

94.91 

27.51 

00.257 

1440.4 

OAS 

00291 

01.il 

94.94 

27.52 

1440.7 

OAS 

0029A 

02.97 

94.44 

27.54 

1443.4 

OAS 

00270 

09.  04 

94.94 

27.55 

1444.7 

OAS 

00274 

09.19 

94.41 

27. 50 

1447.1 

OAS 

002A1 

09.44 

94.44 

27.57 

1440.9 

OAS 

00241 

09.  A7 

94.79 

27.42 

1470.0 

OAS 

00249 

04.24 

94.74 

27.42 

1472.4 

STO 

00900 

04.90 

94.71 

27.40 

00.205 

1472.0 

OAS 

00902 

04.99 

94.77 

27.54 

1472.9 

OAS 

00929 

02.19 

94.91 

2 7.54 

1443.5 

OAS 

00190 

02.  IT 

94.99 

27.42 

14(4.2 

STO 

C0400 

02.71 

94.49 

27.45 

00.935 

1467.5 

OAS 

00401 

02.74 

94.49 

27.45 

1467.6 

OAS 

00491 

09.09 

94.70 

27.44 

1469.0 

STO 

00900 

09.99 

94.77 

27.44 

00.902 

1472.0 

OAS 

00900 

09.99 

94.77 

27.44 

1472.0 

OAS 

00992 

09.42 

94.19 

27.71 

1474.1 

STO 

00400 

09.72 

94.  AA 

27.72 

00.424 

1475.4 

OAS 

00409 

09.79 

94.04 

27.72 

1475.5 

OAS 

00492 

09.40 

94.05 

2 7.79 

1475.7 

STO 

00700 

09.94 

94.04 

27.74 

00.444 

1474.5 

OAS 

00700 

09.94 

94.04 

27.74 

1476.5 

OIS 

00790 

09.94 

94.07 

27.75 

1477.2 

STO 

OOAOO 

09.99 

94.47 

27.75 

00.512 

1470.0 

OAS 

OOA09 

09.99 

94.17 

27.75 

1470.1 

OAS 

00094 

09.40 

94.  AS 

27.75 

1479.1 

STO 

C0400 

09.71 

94.40 

27.74 

00.555 

1400.4 

OAS 

00400 

09.71 

94.4  0 

27.74 

1400.4 

OAS 

00491 

01.09 

94.49 

27.77 

1401.9 

STO 

C1000 

01.49 

94.45 

27.77 

00.  540 

1403.1 

OAS 

0100) 

09.44 

94.49 

27.77 

1403.1 

OAS 

01  01 A 

09.44 

94.49 

27.77 

1401.6 

■1 ND-OI A 20 
WlND-SAO  10 
NIND-AOA 
MIATHIA  XI 


0*»C  A04 


INST  STO  M COAOIA 
TRACI  01A  0 

0URATI06  00.9 

Oil  7A1 


TOT  P *02  N03 


TIN  SO  1S0A 
S SOUARI  2 
2 SOUAM  21 
1 SOUAAI  SO 


SI09  OH 


••••••• •••••»*» 
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Table  11.  USCGC  EVKKGHKKN,  April  and  May -June,  1977. — Continued 


■ 01!  STATION  DATA 


MHO 

11 

•4  >4 

7(4* 

1471 

OOTOO  01011 

AIK  TfNA  02.7 

DIK  HOT  AIK 

MIND-OIK  20 

INST  STO  KfCOROCK 

TfN  SO  1104 

CONSIC 

0071 

MONTH 

04 

SHA  tv 

MfT  0UL1  02.0 

04  1 2 

MINO-SAO  14 

TKACf  OIK 

0 

» 

SQUAM 

2 

CAT 

41 

41.2N 

OAV 

21 

OATA  USf  1 

•ARCMfTK  1021.2 

SIA 

M1NO-FOK 

0URATI06 

00.1 

2 

SOUAKI 

2« 

L0N5 

041 

27  H 

11.1 

AKU  01 

CLOUO  T/A 

CL/TK 

MtATMfK  U 

OKI*  011  742 

10 

1 

SOUARf 

IS 

C AiTNON/T INC 

IWtT 70 

Of  07m 

TIW 

SAL  SIOMA-T 

OTNOATh  SNO  VfL 

0X70  004 

TOT  t NO 2 

N01 

S101 

AM 

STO 

00000 

01. 15 

11.41 

24.99 

00.000 

1464.1 

OKS 

00000 

OS.R! 

11.41 

24.96 

1464.1 

STO 

C0010 

03.  7K 

11.44 

24.99 

00.019 

1464.0 

OKS 

00011 

01.77 

11.44 

26.99 

1464.0 

OSS 

000  IT 

01.71 

11.10 

26*45 

1461.9 

STO 

00020 

04.25 

11.41 

24.49 

00.02  9 

1466.4 

OKS 

00020 

04.11 

11.41 

24*69 

1466.7 

OKS 

00022 

C4.ll 

11.17 

26.64  • 

1466.K 

OSS 

00024 

01.K1 

11.41 

24.72 

1444.7 

OKS 

0002  K 

02.20 

11.44 

24.71 

1457.9 

STO 

00010 

02.21 

11.  41 

26.74 

00.042 

1457.6 

OKS 

00010 

02.21 

11.44 

24.75 

1457.6 

OKS 

00012 

01.74 

11.  19 

24.72  • 

1455.4 

OKS 

00014 

01.64 

11.  4K 

26.  KO 

1455. 2 

OKS 

0001 K 

01.41 

13.11 

26.  Kl 

1455.1 

OKS 

00040 

01.  K4 

11.  14 

24.  K4 

1456.2 

OKS 

00041 

00.14 

11.49 

26.46 

1449.7 

STO 

00010 

00.13 

11.  IK 

26.96 

00.066 

1450.4 

OKS 

00011 

00.17 

11.41 

24.94 

1450.K 

OKS 

00011 

00.62 

11.61 

24.99 

1451.1 

OKS 

00011 

00.  Kl 

11.64 

24.99 

1452.0 

OKS 

00040 

01.77 

11.74 

27.02 

1454.4 

OKS 

00046 

01.41 

11.  TO 

27.02 

1457.5 

OKS 

0006  K 
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C2.00 

34.  2B 

27.34 

1444*3 

OBS 

00205 

03*44 

34.  )4 

27.34 

1417*0 

OBS 

00207 

03.30 

34.30 

27.37 

1417*3 

OBS 

•0211 

04.1B 

34.47 

27.37 

1470*4 

OBS 

00215 

05*11  A 

34.47  9 

27.420 

OSS 

•0224 

04.07 

34.37 

27.37  • 

1473*6 

OBS 

002)7 

04.07 

34.4) 

27.41 

1474.) 

STO 

00250 

04.  13 

34.  32 

27*41 

•0.2)3 

1470.0 

OBS 

•0251 

04.12 

34.32 

27*41 

1470*0 

OBS 

0025) 

C4.10 

34.32 

27.42 

I4T0.S 

OBS 

00274 

04.2) 

34.30 

27.44 

1471.0 

STO 

30)00 

04.  30 

34.47 

27.30 

•C.24B 

1473.0 

OBS 

00)00 

04.30 

34.47 

27.30 

1473.0 

OBS 

00)44 

04.73 

34*  3} 

27.37 

1473.4 

OBS 

00)41 

•4.73 

34.70 

27.54 

1473.4 

OBS 

00)52 

04.44 

34.74 

27.35 

1474.2 

OBS 

•0)54 

04*42 

34.77 

27.34 

1474.1 

OSS 

00)42 

04.30 

34.74 

27.34 

1474.3 

STO 

00400 

03*  BO 

34.7) 

27.40 

•0.324 

1472*6 

OBS 

0040) 

03.07 

34.  T2 

27.40 

1472.6 

OBS 

00405 

03.00 

34.73 

27.42 

1472.  B 

OBS 

00414 

•4.37 

•4.02 

27.43 

1473.0 

OBS 

•0451 

04.34 

34.  BB 

27.43 

1476.3 

STO 

00500 

04.40 

34.03 

27*40 

M.374 

1477.3 

OBS 

00500 

•4.40 

34.0) 

27.40 

1477.3 

OBS 

00552 

04.33 

34.03 

27.71 

1470.2 

STO 

00400 

04.50 

34.03 

27.71 

00.42) 

14  70.0 

OBS 

•0401 

04.30 

34.03 

27*71 

I47B.B 

OBS 

•0451 

•4*42 

34.04 

27*73 

1470.) 

STO 

•0700 

04.30 

34*04 

27.74 

•0.440 

1470. B 

OBS 

COTOO 

04.33 

34.04 

27.74 

1470.B 

OBS 

00750 

04.24 

34*04 

27.73 

1400. ) 

STO 

OOBOO 

04.14 

34.05 

27.73 

•••111 

1400.4 

OBS 

00B01 

04.14 

34.03 

27.  TS 

1400.6 

OBS 

OOBSO 

04*03 

34.03 

27.74 

1411.1 

STO 

COBOQ 

03*00 

34.03 

27.77 

•0.934 

1401.4 

OBS 

•0002 

03*00 

34*03 

27.77 

1401.7 

OBS 

•0051 

03*04 

34.03 

27.77 

1402.) 

STO 

01000 

03*74 

34.01 

27.74 

•0*  Of  7 

1402.) 

OBS 

01005 

03*74 

34.01 

27.74 

1 4B2  • 3 

OBS 

•1010 

•3*47 

34.01 

27.77 

1402.2 

»•»»»»«>«»» 
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Table  II.  USCUC  EVKUUUKKX,  April  and  May-June,  1977. — Continued 


N 0 0 C 

S T 0 

T I 0 * 

DOT 

0 

mho 

>i 

0454 

VIM  1975 

•OTDP  05070 

010  TIMP 

05.5 

010  hot 

p|0 

HI  NO-0 10 

52 

INST  570  MCOOOfO 

TON  50  1500 

CONS 1C 

0077 

MONTH  04 

SHIP  IV 

NIT  OULO 

02.1 

12  2 

1 

HIND-IPO 

10 

TOOCI  010  0 

5 tOUOM  2 

ior 

45 

10  N 

00V  25 

0070  U5C  1 

0000H(70 

1051.5 

SIO 

HI  NO-POO 

OUOOTIOO  00.1 

2 SOUOM  50 

10 NO 

040 

40  0 

MOUA  12.0 

mu  05 

CtOUO  T/0 

Ci/TP 

HlOTHCR 

II 

ooi6  on  n» 

1 OOU40I  fO 

COSTNUH/TINI 

l VI 7 VP 

OfPTN 

TfNP 

Ml 

SI  6*4- T 

*T0 

00000 

04.05 

55.40 

26.39 

52.5 

005 

00005 

04.0) 

35.40 

29.99 

570 

00010 

05.99 

35.40 

29.70 

0*6 

00011 

05.99 

55.40 

29.70 

570 

00020 

05.92 

33.59 

29.70 

005 

00020 

05.41 

53.59 

29.70 

oos 

00024 

05.95 

53.57 

29.99 

STO 

00050 

05.41 

55.41 

29.74 

OOS 

C0050 

05.59 

13.41 

29.74 

570 

00050 

05.91 

33.93 

24.90 

005 

00051 

05.92 

33.94 

29.90 

570 

00075 

05.  74 

93.94 

27.00 

OOS 

00074 

05.75 

93.94 

21.01 

OOS 

00059 

03.59 

94.0) 

27.09 

570 

00100 

03.49 

94.05 

27.10 

OOS 

00100 

03.44 

94.05 

27.11 

OOS 

00104 

05.59 

94.04 

27.11 

570 

00129 

03.  04 

94.07 

27.19 

OOS 

00127 

03.03 

34.07 

27.16 

oos 

00129 

03.01 

94.10 

27.19 

570 

00150 

03.09 

94.15 

27.22 

OOS 

00150 

03.09 

94.15 

27.22 

OOS 

00177 

03.19 

34.27 

27.51 

oos 

CO  150 

03.15 

94.27 

27.31 

OOS 

00194 

05.44 

94.39 

27.35 

OOS 

00194 

03.73 

54.43 

27.59 

oos 

00199 

04.  14 

94.50 

27.34 

STO 

00200 

04.14 

34.50 

27.59 

oos 

00201 

04.21 

94.52 

27.40 

oos 

00205 

04.3) 

94.52 

27.39 

oos 

00215 

04.05 

34.45 

27.40 

oos 

00229 

03.9) 

94.44 

27.40 

570 

00290 

03.44 

54.49 

27.45 

oos 

00251 

03.42 

34.49 

27.45 

oos 

00274 

03.94 

34.42 

27.51 

570 

00)00 

04.54 

94.7) 

27.3) 

oos 

00)00 

04.57 

94.7) 

27.5) 

oos 

00)17 

0«.7l 

34.79 

27.54 

oos 

00)29 

05.  06 

34.97 

27.59 

570 

00400 

04.75 

34.  99 

27.43 

oos 

00401 

04.71 

54.99 

27.63 

oos 

0040) 

04.49 

34.90 

27.45 

oos 

•0451 

04.9) 

34.44 

27.47 

570 

00500 

04.91 

34.99 

27.70 

oos 

•05  JO 

04.91 

94.94 

27.70 

oos 

00550 

04.  71 

34.93 

27.71 

570 

00400 

04.69 

34.99 

27.72 

OOS 

0040) 

04.69 

34.59 

27.72 

OOS 

004  51 

04.41 

34.99 

27.7) 

470 

00700 

04.51 

34.49 

27.74 

OOS 

00700 

04.51 

34.99 

27.74 

oos 

00750 

04.44 

34.99 

27.73 

s?o 

•0900 

04.)) 

34.99 

27.7* 

001 

00901 

04.3) 

•4.91 

27.74 

005 

00952 

•4.C9 

34.95 

27.79 

570 

00500 

04.01 

94.94 

27.74 

OOS 

00402 

04.01 

34.94 

27.7* 

OOS 

004  51 

•4.01 

94.45 

17.77 

STO 

OlOOO 

03.95 

34.44 

27.77 

OOS 

01001 

05.54 

34.94 

2T.T7 

005 

• 1019 

03.92 

34.9) 

27.77 

otnoptm  smo  vn  oivo  tot  # m 2 nos  1103  pm 

00.000  1405.1 

1405.2 
00.014  1405.1 

1405.1 
00.027  1445.0 

1404.5 

1404.0 
00.040  140.0 

1405.7 
00.005  1405.5 

1405.4 
00.095  1405.0 

1405.0 

1405.5 
0C.114  1405.0 

1404.5 

1404.7 
00.145  1405.0 

1405.0 

1405.0 
00.105  1404.5 

1404.5 

1405.5 

1405.1 

1407.0 

1400.1 

1470.1 
00.205  1470.2 

1470.4 

1471.0 

1405.9 

1409.2 
00.255  1407.9 

1407.0 

1470.0 
00.270  1475.0 

1475.0 

1474.0 

1470.4 
00.52  0 1470.5 

1470.5 

1470.2 

1470.1 
00.175  1470.9 

1470.5 

1470.9 
00.420  1475.0 

1479.7 

1400.1 
00.40  5 1400.5 

1400.5 

1401.1 
00.501  1401.5 

1401.5 

1401.2 
00.552  1401.7 

1401.7 

1402.0 
00.595  1405.1 

1405.1 

1402.5 
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Table  11. 


USCCJC  KVElUiKEEN,  April  ami  May-June,  1077. — Continued 


mooc  iriTiot  o i r < 


M’lO 

51 

9454 

m«  19TS 

90704  04541 

419  TIM 

05.1 

019  SCT  919 

HIND-019  50 

INST  STO  MC 09019 

TIN  SO  1504 

CONSIC 

0079 

MONT  N 04 

SHIS  (V 

HIT  9UL9 

05.0 

00  0 X 

H1ND-S40  12 

T9ACI  CI9  0 

9 SOU* 91 

2 

l A T 

41 

02  N 

04?  24 

0474  OSf  1 

9A9CNITA 

1005.0 

514 

HIN0-909 

0U94TIC4  00.5 

2 S0U44I 

24 

L0N6 

044 

21  H 

MOUO  01.5 

1111  09 

ClCUO  T/4 

CL/T4 

HC4THC9  X2 

0916  011  747 

1 S0U44I 

5* 

C4ST«MMVT1N| 

WLTTS 

0I9Tn 

TIMS 

SAL 

S16MA-T 

570 

coooo 

15.00 

34.  07 

24.91 

•1.5 

OIS 

00000 

19.00 

34.07 

24.91 

5T0 

00010 

15.01 

34.04 

24.90 

091 

00010 

15.01 

34.04 

24.90 

1T0 

00020 

19.01 

34.04 

24.90 

OSS 

00020 

15.01 

34.04 

24.90 

570 

00050 

15.00 

34.04 

24.91 

osi 

00050 

15.00 

34.04 

24.91 

STO 

00050 

14.99 

34.04 

24.92 

OIS 

00090 

14.99 

34.04 

24.92 

OSS 

00040 

14.24 

35.99 

24.93 

STO 

0007S 

14.11 

33.51 

24.97 

OSS 

00079 

14.11 

39.91 

24.97 

•TO 

00100 

14.13 

35.90 

24.97 

OSS 

00100 

14.13 

35.90 

24.97 

STO 

00129 

15.99 

33.97 

24.99 

OSS 

00125 

13.57 

35.97 

24.99 

OSS 

00129 

13.97 

33.94 

24.90 

5T0 

00150 

15.45 

33.94 

24.92 

OSS 

00150 

15.49 

35.94 

24.92 

OSS 

00177 

13.54 

35.93 

24.94 

STO 

00200 

13.47 

35.79 

24.93 

OSS 

00201 

13.45 

35.79 

24.93 

OSS 

00224 

13.  Ot 

33.72 

24.9* 

STO 

00250 

12.9  3 

33.49 

24.97 

OSS 

00251 

12.91 

33.49 

24.99 

OSS 

00277 

12.41 

35.42 

27.01 

STO 

00300 

12.05 

33.34 

27.02 

OSS 

00502 

12.00 

33.35 

27.02 

OSS 

00350 

10.94 

35.35 

27.10 

OSS 

00354 

10.42 

33.33 

27.12 

STO 

00400 

05.53 

33.20 

27.21 

OSS 

00403 

09.49 

33.20 

27.21 

OSS 

00420 

09.37 

33.21 

27.24 

OSS 

00493 

09.45 

33.10 

27.30 

STO 

00500 

07.92 

33.09 

27.39 

OSS 

00502 

07.99 

33.09 

27.39 

OSS 

00552 

07.27 

33.04 

27.43 

OIS 

00590 

04.93 

33.03 

27.49 

OSS 

00594 

04.50 

34.94 

27.49 

STO 

00400 

04.27 

34.57 

27.31 

OSS 

00401 

04.27 

34.97 

27.51 

OSS 

00403 

04.27 

35.03 

27.5* 

OSS 

00451 

04.07 

33.03 

27.39 

STO 

00700 

05.44 

33.0  2 

27.43 

OSS 

C0700 

05.44 

35.02 

27.63 

OSS 

00750 

05.27 

33.00 

27.44 

STO 

00900 

05.09 

34.99 

27.49 

095 

00903 

05.07 

34.99 

27.49 

OSS 

00952 

04.94 

34.99 

27.70 

OSS 

00954 

04.90 

34.99 

27.70 

STO 

00500 

04.73 

33.01 

27.73 

OSS 

00902 

04.73 

35.01 

27.73 

OSS 

00951 

04.79 

33.02 

27.74 

STD 

01000 

04.75 

33.02 

27.74 

OSS 

01001 

04.73 

33.02 

27.74 

OSS 

01019 

04.44 

33.01 

27.74 

OVNOSTm  INO  ViL  OXYG  S04  TOT  S N02  NOS  SfOS 

V 

00.000  1 500.7 

1500.7 
00.01S  1500.9 

1500.9 
00.  02  S 1509.1 

1509.1 
00.039  1509  .2 

2509.2 
00.0*3  1509.1 

1505.1 

1507.1 
00.094  1907.1 

1907.1 
00.124  1 507.4 

1507.4 
00.155  1507.S 

1507.2 

1504.9 
00.115  1504.7 

1504.7 

1504.7 

00.244  15C4.7 

1504.7 

1505.7 
OO.SOS  1505.2 

1505.2 

1504.2 
00.540  1505.2 

1501.1 

1499.4 

1499.9 
00.444  1455.5 

1495.4 

1495.5 

1452.2 
00.552  1491.0 

1450.9 

1499.5 

1499.0 

1494.7 
00.425  1 494.0 

1494.0 
1494  .2 

1494.1 
00.497  1495.5 

1495.5 

1494.5 
00.741  1494.4 

1494.9 

1494.4 

1494.5 
00.791  1494.9 

1494.5 

1495.9 
00.959  1494.5 

1494.5 

1494.9 
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Tabu:  II.  U8CGC  KVKH(iKKKN.  April  and  May-June,  1977.— Continued 


NODC  STATIC*  OITI 


AfMD 

SI 

nu 

UTS 

AOTOA  04224 

At*  TIM 

04*0 

010  HOT  ASA 

MlMO-DSA 

20 

INST  STD  AtCOADf A 

TIN  SO  ISO* 

COHSIC 

MM 

MONTH  A4 

SHIM  IV 

HIT  IVII 

01,4 

00  0 1 

■1M0-SA0 

04 

TAACI  CIA  0 

S 

SOMAI 

2 

i«* 

41  |«  1 

BIT 

II 

DlTl  Oil 

1 

OAAOMITR 

1 OS  0.0 

SIA 

Ml  MO-BOA 

OUAATlQA 

2 

SQUAAI 

2* 

10*6 

HI  II  H 

HOUl 

•Wl 

Mil 

OS 

ClCUO  T/A 

CUTS 

hutmcr 

SI 

OAK  Oil  70S 

1 

SOiMAf 

2* 

USTWHVT  INI 

IHTW 

OS  nth 

TIM 

SAL  SI6MA-T 

OVNOATM  SNO  Vfl 

OMV6 

004 

TOT  t MO 2 NOS 

SIOS 

AH 

STO 

ooooo 

04.44 

51.71 

24.47 

•0.000 

1475.5 

oos 

•0001 

04.44 

55.71 

24.47 

1474.0 

oos 

•000  T 

04.75 

SJ.74 

24.10 

1474.4 

STO 

•0010 

•T.IO 

55.45 

24.1* 

00.015 

1474.2 

oos 

•0011 

07.54 

>4.00 

24.41 

1475.1 

oos 

•001  s 

OS.  14 

54.04 

24.55  • 

14*2.5 

STO 

•0020 

0S.S7 

H.  14 

24.40 

•0.050 

14S1.4 

OOS 

00020 

OS. 42 

14.  20 

24.40 

14*1.1 

oos 

00020 

os.  Si 

14.14 

24.52  • 

14S5.7 

STO 

ooo*o 

OS. 2) 

54.12 

24.57 

00.044 

1415.2 

OOS 

000)0 

OS.  12 

54.  10 

24.57 

14S2.7 

oos 

•OOS  2 

OS.  SO 

14.50 

<4.70 

14S3.7 

oos 

•0014 

00.44 

14.24 

24.47  4 

14S4.) 

oos 

000)4 

OS.  14 

14.11 

24.71 

14*4.1 

oos 

00041 

OS.  51 

14.1) 

24.71 

14*4.7 

oos 

00045 

04.50 

14.44 

24.  S5 

14SS.2 

oos 

•0047 

04.71 

14.77 

24.04 

1441. S 

STO 

00050 

10.  )S 

14.42 

24.S4 

00.07 1 

1452.5 

oos 

0005) 

10.4  7 

14.44 

24.44 

1452.5 

oos 

•0057 

0S.54 

14.70 

24.04 

14SS.7 

oos 

C0040 

OS.  47 

14.44 

24.45 

14S7.2 

oos 

00074 

04.70 

14.47 

27.00 

1450.5 

STO 

00075 

04.74 

55.02 

27.01 

00.100 

1450.S 

oos 

00074 

04.40 

15.04 

27.04 

1451.5 

OSS 

0007S 

10.51 

15.07 

24.57  4 

1452.5 

STO 

00100 

10.44 

15.1* 

24.5* 

00.127 

1454.7 

oos 

00100 

10.71 

15.17 

24.54 

1454.S 

STO 

00125 

11.51 

15.11 

27.00 

00.155 

145*. 3 

oos 

00125 

11.51 

53.54 

27.00 

1454.3 

OSS 

OODS 

11.J7 

15.14 

24.55 

145S.0 

OSS 

00144 

10.4) 

15.12 

24.55 

14*1.5 

STO 

00150 

10.25 

15.14 

27.04 

00.142 

1453.5 

OSS 

00150 

10.2) 

15.14 

27.  04 

1453.5 

oos 

00154 

04.57 

15.02 

24.55  • 

1452.3 

OSS 

00154 

04.4) 

14.44 

27.02 

1430. S 

oos 

0014) 

04.21 

14. *S 

27.01 

1430.0 

OSS 

00177 

04.47 

14.40 

27.  OS 

14S5.0 

oos 

001S4 

04.S) 

14.  S4 

27.0S 

14*5.0 

OSS 

00144 

C4.70 

54.13 

27.05  • 

1444.5 

STO 

00200 

04.54 

34.  S7 

27.15 

00.2)5 

1447.5 

OOS 

00201 

00.55 

34.01 

21. \*> 

14*7.4 

OSS 

00224 

OS.  52 

34.40 

27.17 

14*7.7 

STO 

00250 

OS.  52 

34.44 

27.21 

00.211 

14*4.2 

OSS 

00251 

OS.  52 

14.4* 

27.21 

1444.2 

OSS 

00274 

OS.  07 

14.44 

27.24 

1447.4 

STD 

C0)00 

07.40 

14.41 

27.25 

00.325 

14*7.4 

OSS 

00)00 

07.  S4 

14.43 

27.24 

1447.3 

OOS 

00)44 

07.25 

34.44 

27.14 

1445.4 

OSS 

C0)50 

07.4) 

35.04 

27.50 

1447.) 

STO 

00400 

04.04 

35.  1* 

27.41 

00.407 

14S5.S 

OSS 

004  01 

04.05 

55.1* 

27.41 

14*3.3 

OSS 

00451 

07.14 

55.05 

27.40 

1447.2 

STO 

00500 

04.47 

55.07 

27.14 

00.474 

1444.1 

OSS 

00502 

04.45 

15.07 

27.54 

14*4.0 

OSS 

00550 

04.51 

55.01 

27.40 

14S5.5 

oos 

00541 

04.24 

35.07 

27.40 

14*5.4 

oos 

00544 

05.72 

14.5* 

27.55 

14*5.) 

IT) 

•0400 

05.  44 

54.41 

27.41 

00.555 

14*2.4 

oos 

•0401 

05.45 

54.5* 

27.4J 

14*2 .7 

oos 

00451 

05.14 

55.00 

27.47 

14*2.5 

STO 

00700 

04.41 

34.47 

27.4S 

•O.SSS 

14*2.1 

OSS 

00702 

04.40 

54.47 

27.*f 

14S2.2 

oos 

00750 

04.SS 

15.01 

27.72 

1442.5 

oos 

00T44 

04.  SS 

15.02 

27.7) 

14*3.4 

STO 

00400 

04.40 

15.01 

27.71 

00.4)4 

14S3.S 

oos 

OOSO) 

04.41 

>5.0) 

27.75 

14*3.5 

oos 

00150 

•4.74 

15.02 

27.74 

14S4.1 

STO 

00400 

04.54 

14.44 

27.74 

00.443 

1414.2 

oos 

00402 

0*.  55 

14.44 

27.74 

14*4.2 

OSS 

•0451 

04.45 

14.54 

27.75 

14*4.  5 

STO 

01 000 

04.57 

>4.41 

27.75 

00.710 

14*4.  f 

oos 

• 100) 

•4.54 

14.4S 

2T.  75 

14*4.5 

oos 

•1012 

04.51 

14*47 

17.75 

14*4.5 

•OS 

01022 

04.51 

S4.4S 

17.74 

14*5.0 

1 

V 
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Table  11.  USCCC  EVEIiCKEEN,  April  and  May-.June,  1977. — Continued 


NOOC  STATION  OATA 


AfPIO 

SI 

•454 

VKAA  1575 

•OTOP  04244 

A1 • T«NP 

04.  S 

OIA  HOT  PfA 

UINQ-OI A 27 

INST  STO  AlCOAOtA 

TIN  SO  1504 

CONSIC 

ooto 

MONTH  04 

SNIP  IP 

MIT  SUL* 

02.5 

ft  * A 

NINO'S  PO  14 

taaci  OJA  0 

5 SOUAAI  2 

L AT 

42 

10 .5* 

OAT  14 

OATA  USI  1 

•ARONCTR 

1050.1 

SIA 

nind-foa 

OU NATION 

2 SOUAAI  24 

LONG 
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01.  5N 

HQUI  00*5 

APIA  05 

CtOUO  T/A 

CL/TA 

NlATHtA  XI 

OAM  011  745 

1 SOUAAI  27 

CASTMON/TINS  CVtTYP  Of PTh  TfNP  Ml  SICNA-T  DTNOPTh  SNO  *11  0*70  P04  TOT  # NO 2 NOS  SIOS  PH 


STO 

00000 

04.73 

35.42 

24.35 

00.000 

1476.2 

OIS 

00003 

04.73 

53.42 

24.35 

1476.2 

STO 

00010 

04.73 

35.42 

24.35 

00.016 

1476.3 

OiS 

00011 

04.73 

33.42 

24.35 

2476.4 

OAS 

0001  • 

04.71 

35.  47 

24.34 

1476.7 

STO 

00020 

04.55 

33.53 

24.42 

00.  032 

14TA.0 

MS 

00020 

07.14 

35.55 

24.42 

1475.7 

OAS 

00022 

07.25 

53.44 

24.57  4 

1474.4 

OAS 

00024 

07.44 

34.04 

24.43 

1440.4 

STO 

€0050 

07.71 

34.15 

24.47 

00.046 

1441.2 

OAS 

00050 

07.75 

34.14 

24.47 

1441.4 

OAS 

00054 

04.25 

34.27 

24.44 

14A3.3 

OAS 

00041 

04.55 

34.34 

24.45 

1443.0 

OAS 

00045 

04.07 

34.24 

24.70 

1443.0 

STO 

00050 

07.45 

54.24 

24.71 

00.073 

1442.3 

OAS 

000S3 

07.34 

34.22 

24.74 

1440.2 

OAS 

00055 

04.52 

34.44 

24.41 

1417.0 

OAS 

00042 

05.71 

34.  A4 

24.05 

1440.2 

OAS 

0004  A 

10.15 

34.44 

24.42 

1452.2 

OAS 

00070 

10.33 

55.04 

24.41 

1443.5 

OAS 

00074 

11.24 

35.27 

24.44 

1456.4 

STO 

00075 

11.51 

35.24 

24.44 

00.104 

1456.6 

OAS 

00074 

11.  35 

35.24 

24.  52 

1446.5 

OAS 

000A1 

11.47 

33.30 

24.44 

1457.4 

OAS 

000A5 

12.23 

35.34 

24.44 

1300.4 

OAS 

0005  3 

12.35 

33.34 

24.4* 

1500.5 

OAS 

00057 

12.44 

33.43 

24.47 

1302.0 

STO 

00100 

12.45 

33.42 

24.44 

00. 133 

1302.1 

OAS 

00100 

12.45 

33.42 

24.46 

1302.1 

STO 

00123 

12.42 

S3.  St 

26.46 

00.161 

1301.6 

OAS 

00125 

12.41 

35.54 

26.46 

1301.6 

STO 

00150 

12.23 

33.54 

27.00 

00.145 

1501.4 

OAS 

00150 

12.23 

35.34 

27.00 

1301.4 

OAS 

00173 

12.01 

35.33 

27.02 

1301.0 

STO 

00200 

11.50 

33.44 

27.04 

00.243 

1455.4 

OAS 

00201 

11.47 

35.44 

27.04 

1455.5 

OAS 

00217 

11.27 

33.45 

27.04 

1459.1 

OAS 

00224 

05.50 

33.11 

27.13 

1454.0 

OAS 

00232 

05.  AA 

35.15 

27.13 

1454.0 

OAS 

00234 

04.47 

34.44 

27.10  • 

1445.2 

OAS 

00235 

04.42 

34.55 

27.16 

1445.1 

OAS 

00241 

07.  70 

34.  74 

27.14 

J 415.4 

STO 

00250 

07.44 

34.73 

27.16 

00.243 

1444.7 

OAS 

00251 

07.45 

34.72 

27.16 

1444.4 

OAS 

00253 

07.42 

34.70 

27.14 

1444.5 

OAS 

002SA 

" '07.77 

34.  44 

27.20 

1446.1 

OAS 

00274 

07.40 

34.75 

27.14 

1445.6 

OAS 

00277 

07.77 

34.43 

27.14 

1446.4 

OAS 

002A3 

07.45 

34.  A4 

27.20 

1417.0 

OAS 

00253 

05.  05 

33.14 

27.23 

1492.0 

STO 

00300 

05.14 

33.13 

27.21 

00.340 

1452.4 

OAS 

00300 

05.17 

33.12 

27.20 

1452.4 

OAS 

0030A 

04.14 

34.54 

27.24 

1444.3 

OAS 

00310 

04.54 

35.00 

27.24 

1445.4 

OAS 

00317 

CA.31 

35.00 

27.23 

1419.3 

OAS 

00323 

07.44 

34.43 

27.24 

14A6.0 

OAS 

00330 

07.45 

34.54 

27.24 

1444.2 

STO 

00400 

07.05 

*5.01 

27.37 

00.624 

1419.2 

OAS 

00401 

07.45 

33.04 

27.37 

1419.2 

OAS 

•0413 

07.53 

33*10 

27.34 

14A9.4 

OAS 

00422 

07.27 

34.55 

27.34 

1447.0 

OAS 

0044  3 

04.74 

34.54 

2 7.44 

1443.4 

OAS 

004SS 

04.21 

34.44 

27.43 

1443.2 

OAS 

00454 

04.1! 

34.44 

27.46 

14A3.0 

OAS 

00442 

04.74 

33.03 

27.51 

1443.7 

OAS 

00470 

04.4? 

AS.  02 

27.50 

1443.3 

OAS 

00477 

04.14 

34.54 

27.50 

1443.4 

OAS 

00475 

04.14 

34.53 

27.50 

1443.4 

OAS 

004A5 

03.42 

34.40 

27.44 

1410.3 

OAS 

00454 

04.47 

34.44 

27.30 

1474.6 

OAS 

0045  A 

04.42 

34.70 

27.52 

1474.4 

ATO 

00500 

04.25 

34.44 

27.32 

00.447 

1473.9 

OAS 

00504 

05.51 

34.43 

27.32 

1474.3 

OAS 

00521 

•3. 17 

•4.17 

27.53 

1472.2 
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Table  11.  USIXJC  EVEKGltEEN,  April  and  May ‘June,  1077. — Continued 


NOCC  STATION  OATA 


CASTNUM/T |N|  LWLTTA 

0«4TH 

TINA 

SAL 

SIOMA-T 

04S 

00514 

02.47 

14.54 

27.57 

04S 

00542 

01.25 

14.44 

27.41 

045 

40544 

01.40 

14.70 

27.41 

oos 

00552 

01.74 

14.70 

27.40 

04$ 

00574 

04.04 

14.75 

27.40 

04$ 

40544 

04.44 

14.42 

27.45 

STO 

40400 

04.44 

14.44 

27.45 

04$ 

00401 

05.01 

14.  44 

27.45 

04$ 

00405 

05.02 

14.44 

27.45 

04$ 

00411 

05.24 

15.00 

27.44 

04$ 

00420 

05.15 

14.44 

27.44 

04$ 

00424 

04.47 

14.44 

27.45 

04$ 

00451 

04.40 

14.47 

27.44 

04$ 

00454 

04.51 

14.40 

27.47 

04$ 

00442 

05.02 

14.44 

27.44 

04$ 

00444 

05.02 

15.00 

27.44 

04$ 

00444 

05.12 

15.04 

27.44 

STO 

40700 

05.11 

55.04 

27.44 

04$ 

00700 

05.11 

15.04 

27.44 

04$ 

00750 

04.  74 

14.57 

27.70 

STO 

00400 

04.75 

14.44 

27.72 

04$ 

00401 

04.75 

14.44 

27.72 

04$ 

00450 

04.77 

15.01 

27.75 

STO 

C0400 

04.44 

15.02 

27.75 

04$ 

00404 

04.41 

15.02 

27.75 

04$ 

00451 

04.40 

15.01 

27.75 

$70 

01000 

04.44 

15.00 

27.74 

04$ 

01001 

04.45 

15.00 

27.74 

04$ 

01022 

04.41 

15.00 

27.74 

OVNOATM  SNO  Vfl  OITA  A04  TOT  9 MU  «0>  SlOl 

1470.7 

1472.2 
101,1 
1474# 5 

1474.2 

1440.0 
00.554  1440.4 

1440.4 

1441.0 

1442.2 

1441.4 

1474.4 

1474.1 

1474.4 

1442.0 

1442.1 

1401.4 
00.405  1441.4 

1441.4 

1442.4 
00.454  1441.2 

1441.2 

1404.2 
00.701  1444.4 

1404.7 

1445.1 

00.744  1445.1 

1445.1 

1445.4 


•a.  ** 


Table  II.  USCGC  EVERGREEN,  April  and  May -June,  1977. — OoutiuuiMi 


NOOC  station  data 


MMO 

SI 

14  $4 

TEA*  1975 

•OTOP  01450 

AIA  TEMP 

05.  • 

018  HGT 

PEA 

wl  NO-OI A 35 

INST  STD  AfCOAOCA 

TIN  SO  1304 

CONSCC 

0011 

MONTH  04 

SUP  IV 

MET  8UL8 

0 3.0 

2*  3 

2 

MlNO-SPO  iO 

TAACE  DJA  D 

5 SOUAAE  2 

1 AT 

42 

24  N 

OAT  24 

DATA  USf  1 

8APCMETA 

1017. 1 

SEA 

«INfr-POA 

0UAAT10N 

2 SOUAAE  24 

LONG 

04? 

22.* 

HOvX  11.8 

AMA  05 

ClCUO  T/A 

Cl/TB 

MlATMEA  A 1 

oaig  on  no  i4 

1 SOUAAE  27 

CASTNUR/TI4C  LVlTYP  OEPTM  TENP  SAL  S16NA-T  OYNOPTh  SNO  VIL  OAT 0 P04  TOT^P  NO*  «OS  SIOS  9* 


STO 

00000 

10.33 

34.60 

24.  76 

00,000 

1491.3 

oes 

00001 

10.3  3 

34.60 

26.76 

1451.4 

STO 

C0010 

10.33 

34.60 

24.76 

00.013 

1491.6 

OBS 

00011 

10.15 

34.  81 

24.  76 

1491.6 

STO 

00020 

10.49 

34.92 

24.76 

00.026 

1493.1 

OBS 

0002C 

10.71 

34.9  3 

26.79 

1493.S 

OBS 

00326 

11.00 

33.03 

26.62 

1454.5 

STO 

00030 

21.76 

35.26 

2 6.67 

00.036 

1457.5 

OBS 

00330 

11.61 

35.29 

26.87 

1457.7 

OBS 

00032 

11.68 

35.24 

24.62  • 

1497.9 

OBS 

00016 

11.02 

35.04 

24.62 

1454.7 

OBS 

0003B 

limit 

35.16 

26.69 

145S.4 

OBS 

00041 

11.73 

35.30 

26.69 

1497.6 

OBS 

00049 

11.73 

35.26 

26.  6B 

1497.6 

STO 

00050 

11.76 

33.33 

26.91 

00.062 

1457.5 

OBS 

00051 

11.93 

35.43 

26.95 

1496.6 

OBS 

00057 

12.36 

33.46 

26.91  • 

1500.2 

OBS 

00059 

12.62 

35.61 

26.96 

1501.) 

OBS 

oooco 

12.64 

35.66 

26.95 

1901.5 

OBS 

00064 

12.B0 

35.60 

26.92  • 

1502.0 

STO 

OOOT5 

12.61 

35.60 

26.91 

00.091 

1502.2 

OBS 

00076 

12.81 

35.60 

26.51 

1302.2 

OBS 

OOOB7 

12.71 

35.37 

24.91 

1502.0 

OBS 

00091 

11.63 

35.36 

26.92 

1496. 6 

STO 

00100 

11.46 

33.26 

26.51 

00.120 

/ 457.5 

OBS 

00100 

11.43 

35.25 

26.91 

14  97.5 

STO 

00125 

11.72 

35.41 

26.58 

00.149 

1459.0 

OBS 

00125 

11.72 

35.41 

26.98 

1499.1 

STO 

00150 

11.79 

35.45 

27.00 

00.177 

1459. B 

OBS 

00150 

11.79 

35.45 

27.00 

1459.6 

OBS 

00173 

11.68 

35.45 

27.02 

1499.6 

OBS 

00177 

11.26 

33.35 

27.02 

1496.2 

OBS 

00160 

11.  18 

35.34 

27.03 

1496. 0 

OBS 

00164 

10.52 

35.21 

27.04 

1495.6 

OBS 

00190 

10.30 

35.22 

27.09 

1454.5 

OBS 

00192 

10.  59 

35.29 

27.09 

1496.0 

OBS 

00196 

10.32 

35.24 

27.07 

1495.6 

OBS 

00198 

10.  16 

33.14 

27.05 

1454.4 

STO 

00200 

10.  11 

35.13 

27,06 

00.231 

1454.2 

OBS 

03201 

10,00 

35.13 

27,07 

1453. 5 

OBS 

00205 

09.56 

35.01 

27,05 

1452.2 

OBS 

00207 

05.35 

35.  04 

27.11 

1491.5 

OBS 

00209 

09.36 

35.01 

27.09 

1491.5 

OBS 

00211 

06.99 

34.95 

27.10 

1490.1 

OBS 

00215 

06.93 

34.97 

27.13 

1469.9 

OBS 

00217 

10.29 

35.30 

27.15 

1495.4 

OBS 

00224 

20.65 

35.38 

27.15 

1496.9 

OBS 

00226 

10.56 

35.37 

27.16 

1496.6 

OBS 

00237 

10.40 

33.36 

27.18 

1496.2 

STL 

00250 

10.17 

35.34 

27.21 

00.261 

1495.6 

OBS 

00251 

10.  13 

35.34 

27.21 

1 495.5 

OBS 

00276 

09.70 

13.26 

27.23 

1494.2 

STO 

00300 

09.  14 

35.20 

27.27 

00.  326 

1492.4 

OBS 

00303 

09.13 

35.20 

27.27 

1492.4 

OBS 

00308 

09.04 

S3.  19 

27.28 

1492.2 

OBS 

00350 

06.  11 

35.  13 

27.38 

1489.3 

OBS 

00  356 

07.89 

35.07 

27.37 

1466.4 

OBS 

00363 

07.21 

34.54 

27.36 

1483.6 

STO 

00400 

06.6  2 

34.94 

27.44 

00.405 

1484.1 

OBS 

00401 

06.60 

34.94 

27.45 

1484.0 

OBS 

00451 

06.06 

34.55 

27.52 

1482.8 

STO 

00500 

05.92 

34.99 

27.58 

00.  47  C 

1483.0 

OBS 

C0500 

05.91 

34.99 

27.58 

1482.9 

OBS 

00508 

03.64 

34.96 

27.56 

1482.7 

OBS 

00517 

05.29 

34.88 

27.37 

1480.6 

OBS 

00327 

03.  B 3 

14.68 

27.57 

1474.4 

OBS 

00546 

03.99 

S4.77 

27.63 

1473.5 

OBS 

00535 

04.54 

34.83 

27.63 

1478.1 

STO 

00600 

03.09 

34.5  8 

27.67 

00.52  5 

1481.3 

CBS 

00601 

05.10 

34.98 

27.67 

1481.3 

OBS 

00691 

04.63 

34.94 

27.67 

1481.1 

STO 

00703 

04.63 

34.56 

27.71 

00. 974 

1481.0 

OBS 

00700 

04.63 

3*.  96 

27.71 

1481.0 

OBS 

00750 

04.40 

34.57 

27.72 

1481.7 

STO 

00800 

04.45 

S4.57 

27.73 

00.62  0 

1482.1 

OBS 

00B01 

04.49 

34.57 

27.73 

1482.1 

OBS 

00830 

04.  34 

S4.96 

27.74 

1482.3 

STO 

00900 

04.31 

34.57 

27.75 

00.666 

14(3.0 

OBS 

0090C 

04.31 

14.97 

27.75 

1483.0 

OBS 

00931 

04.17 

34.56 

27.76 

1483.3 

STO 

01003 

04.12 

34.96 

27.76 

00.711 

1483.5 

OBS 

01001 

04.  12 

34.96 

27.76 

1483.9 

OBS 

01043 

04.07 

34.95 

27.76 

1484.4 
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99.09 

<7.02 

00.004 

14*1.5 

OOS 

0007* 

04.0* 

99.04 

27.02 

14*1.9 

Olt 

04  07* 

10.02 

99.14 

27.00 

1442.0 

OOS 

OOHl 

10.90 

99.24 

27.07 

14*9. • 

STO 

00100 

10.92 

99.2* 

27.00 

00.110 

1444.2 

OOS 

00100 

10.92 

99.2* 

27.00 

14*4.) 

STO 

0012  S 

10.97 

99.20 

27.04 

00.195 

1444.0 

OOS 

09127 

10.97 

99.20 

27.04 

14*4.* 

STO 

<01  so 

10.4* 

95.2* 

27.04 

00.141 

14*5.0 

OOS 

goiso 

10.4* 

99.2* 

27.04 

1449.0 

OOS 

001S* 

10.91 

99.27 

27.09 

14*9.1 

OOS 

001S* 

10.74 

99.94 

27.11 

1494.1 

OOS 

00  ITS 

10.72 

99.92 

27.04 

1444.) 

STO 

00200 

10.40 

99.29 

27.04 

00.212 

14*9.4 

OOS 

0020) 

10.90 

99.24 

27.0* 

1495.4 

OOS 

0021) 

10.94 

>9.2) 

2 7.0* 

14*5.4 

OOS 

00220 

0«.«) 

95.14 

27.04 

14*9.* 

OOS 

00224 

0*.  04 

99.10 

27.00 

149).* 

OOS 

0022* 

0«.*0 

99.0* 

27.04 

14*2.7 

STO 

C02S0 

0*.)1 

99.04 

27.12 

00.242 

14*2.0 

OOS 

002S1 

0*.  2) 

99.04 

27.19 

1441.7 

OOS 

002SS 

00.** 

94.** 

27.11 

14*0.7 

OOS 

002*1 

0«.0* 

99.0) 

27.19 

1491.4 

OOS 

00272 

00.40 

94.  *4 

27.17 

1409.1 

OOS 

0027* 

00.9* 

94.42 

27.10 

1400.7 

OOS 

00211 

00.10 

94.04 

27.19  • 

1407.7 

OOS 

00217 

07.  )2 

94.74 

27.19 

1404.7 

OOS 

002*1 

0*.«1 

94.  *7 

27.19 

1409.0 

STO 

00)30 

07.00 

94.79 

27.22 

0C.910 

141).  « 

OOS 

00)00 

07.0* 

94.74 

27.22 

1404.0 

OOS 

00)1* 

07.)) 

94.07 

27.24 

1405.4 

OOS 

00)1* 

07.** 

)4.»7 

27.20 

1400.0 

OOS 

00)2) 

07.  *9 

94.  <« 

27.27 

1400.0 

OOS 

00)2* 

00.  *> 

95.10 

27.20 

14*0.* 

OOS 

CO)SO 

CO.  OS 

99.0* 

27.)) 

1400.9 

OOS 

00)S* 

07.** 

JS.04 

27.9) 

1400.7 

OOS 

0015* 

07.** 

94.** 

27.)4 

1407. S 

OOS 

00)** 

07.40 

94.  «* 

27.9* 

1407.0 

OOS 

00)71 

07.07 

95.00 

27.90 

1400.* 

OOS 

00)*0 

07.  *7 

99.00 

27.9* 

140*  .2 

OOS 

00)04 

07.*7 

99.0) 

27.97 

1400.0 

STO 

00400 

0*.  9* 

94.00 

27.40 

00.94) 

1409.0 

OOS 

(4)401 

04.97 

94.0* 

27.99 

1409.0 

OOS 

00407 

o*.*s 

94.92 

27.42 

1404.) 

OOS 

004)S 

C9.«0 

94.07 

27.47 

1402.0 

OOS 

00441 

09.41 

94.01 

27.50 

1*74.7 

OOS 

004S1 

09.10 

94.70 

2 7.51 

1470.* 

OOS 

004*1 

09.0* 

94.01 

27.94 

1*70.7 

OOS 

00474 

09.91 

94.40 

27.94 

1400.0 

STO 

OOSOO 

09.91 

94.92 

27.57 

00.440 

1401.2 

OOS 

00900 

09.91 

94.42 

27.57 

1*01.2 

OOS 

00900 

09.50 

94. *2 

27.57 

1401.) 

OOS 

00992 

04.01 

94.09 

27.40 

1*79.1 

STO 

00*00 

04.  *7 

94. *4 

27.45 

00.51* 

1*00.7 

OOS 

00*01 

04.  *7 

94.44 

27.45 

1*00.7 

OOS 

00*91 

04.09 

94.47 

27.49 

1*01.1 

STO 

00700 

04.70 

94.** 

27.70 

00.544 

1401.2 

OOS 

00700 

04.  70 

94.** 

27.70 

1*01.) 

OOS 

00790 

04.51 

94.45 

27.71 

1*01.) 

STO 

00000 

04.  94 

94.45 

27.79 

00.41) 

1401.* 

OOS 

00001 

04.  94 

94.45 

27.79 

1*01.5 

OOS 

00090 

04.11 

94.44 

27.74 

1*01.* 

STO 

00*00 

04.0* 

94.42 

27.74 

00.45* 

1*01.4 

OOS 

•0*02 

04.0* 

94.42 

27.74 

1*01.* 

OOS 

00*91 

0).«* 

94.42 

27.75 

1402.5 

STO 

Cl  000 

09.00 

94.41 

27.75 

00.704 

1402.0 

OOS 

01001 

09.01 

94.91 

27.75 

1402.0 

OOS 

01010 

09.  05 

94.91 

27.75 

1*09.0 

15*2 


Table  11.  t'SCUC  EVEUCUEEN,  April  ami  May-June,  11177. — Continued 


N 0 0 C STATION  OiTt 


MMD 

SI 

•ASA 

mi  im 

•QTOA  0337C 

A! A TINA 

07.5 

0IA  HOT  ASA 

NINO-OIA  S3 

INST  STO  ACCOAOEA 

TEN  SO  1304 

CONS  KC 

0043 

MONTH  OA 

IMA  IV 

NCT  A OCA 

05.0 

00  0 A 

HINO-SAD  05 

TAACI  OIA  0 

3 SQUARE 

2 

IA* 

42 

A A.  IN 

OAV  24 

OATA  USC  I 

•aaometa 

1034.0 

SSA 

HINO'AOA 

DU NATION 

2 SOUARE 

24 

LONG 

Ml 

OA  ■ 

NOUN  IT.O 

A ASA  05 

CCOOO  T/A 

Ci/TA 

NEATHCA  «a 

OA U*  Oli  TT2 

I SQUARE 

2A 

C4STNUN/T !1f  IVlTVR  MATH  TINA  SAC  SI6HA-T  OVNO’Th  SND  VK  0*7G  AOA  TOT  A M02  NO)  SI03  AN 


STO 

00000 

13.04 

35.  AA 

26.76 

00.000 

1504.6 

ots 

00003 

13.44 

35.44 

26.76 

1304  .7 

STO 

00010 

13.74 

35.70 

26.  AO 

00.013 

1504.3 

OAS 

00  on 

13.71 

35.70 

26.A1 

1504.3 

STO 

00020 

13.44 

35.70 

26.il 

00.025 

1504.4 

OAS 

00020 

13.44 

35.70 

26.11 

1504.4 

STO 

00030 

13.24 

35.35 

24.74 

00.038 

1502.  A 

OAS 

00030 

13.14 

35.54 

26.79 

15C2.7 

OAS 

00034 

12.74 

33.30 

26.  A3 

1501.) 

OAS 

00044 

13.01 

35.42 

26.  A4 

1502.5 

STO 

00050 

13.04 

35.44 

26.41 

00.06) 

1302.8 

OAS 

0005! 

I3.2C 

15.74 

26.43 

1503.5 

OAS 

00033 

13.47 

35.74 

24.40 

9 

1504.) 

STO 

00075 

13.  13 

35.44 

26.49 

00.052 

1503.4 

OAS 

00074 

13.1) 

35.44 

26.90 

1503.4 

STO 

00100 

12.71 

35.40 

26.4) 

00.121 

1502.3 

OAS 

00100 

12.4A 

35.34 

26.53 

1502.2 

OAS 

00110 

12.32 

33.44 

24.90 

6 

1301.0 

OAS 

00114 

11.44 

35.24 

26.91 

1497.4 

OAS 

0011A 

11.24 

33.14 

26.50 

1457.0 

STO 

00125 

10.  4A 

35.20 

26.95 

00.150 

1496.2 

OAS 

0012S 

10.44 

33.20 

26.  96 

1456.1 

OAS 

00137 

10.70 

35.22 

27.02 

1455.4 

OAS 

C014Q 

11.22 

35.33 

27.01 

1497.5 

OAS 

00142 

10.74 

35.20 

27.  00 

1445.6 

STO 

00150 

10.45 

35.13 

26.99 

00.17A 

1494.6 

OAS 

00150 

10.44 

35.  13 

27.00 

1494.6 

OAS 

00154 

10.34 

35.17 

27.04 

1454.5 

OAS 

00131 

04.43 

35.02 

27.00 

• 

1442.7 

OAS 

00175 

04.A7 

33.07 

27.05 

1442.9 

STO 

00200 

04.25 

34.  54 

27.03 

00.2)2 

1451.0 

OAS 

00201 

04.23 

34.44 

27.08 

1440.9 

OAS 

00224 

04.42 

34.54 

27.12 

1484.6 

OAS 

00230 

0A.43 

34.43 

27.09 

• 

14AA.2 

OAS 

00241 

04.03 

34.74 

27.12 

I486.  7 

OAS 

00247 

04.23 

34.45 

27.14 

1487.7 

STO 

00250 

07.71 

34.72 

27.11 

• 

00.  2A) 

I4A5.6 

OAS 

00231 

07.44 

34.44 

27.10 

1464.6 

OAS 

0024A 

07.24 

34.44 

27.16 

1484.1 

OAS 

00272 

07.40 

34.74 

27.  li 

1485. 6 

OAS 

0027C 

07.44 

34.77 

27.17 

1485.8 

OAS 

0C275 

07.42 

34.74 

27.18 

1485.8 

OAS 

00217 

07.4A 

34.  44 

27.17 

1447.4 

OAS 

0024) 

07.57 

34.74 

27.19 

I4A5.A 

STO 

00)00 

07.33 

34.40 

27.20 

00.331 

1485.8 

OAS 

00)00 

07.5) 

34.40 

27.21 

1485.  A 

OAS 

00312 

07.44 

34.49 

27.21 

1487. A 

OAS 

00)17 

OA.  11 

34.45 

27.24 

14AA.5 

OAS 

00327 

07.44 

34.74  R 

27.2104 

OAS 

00)40 

07.54 

34.52 

27.74 

1486.8 

OAS 

00)44 

07.44 

34.49 

27.29 

1488.6 

OAS 

00)34 

07.44 

34.46 

27.27 

1488.5 

OAS 

0034  7 

04.21 

35.07 

27.32 

14A5.A 

OAS 

00)7  5 

04.12 

33.04 

27.32 

1489.6 

OAS 

00)40 

07.43 

34.94 

27.32 

I486. 3 

OAS 

00)4  5 

07.04 

34.93 

27.37 

1485.8 

STO 

C0400 

07.04 

34.44 

27.38 

00.415 

1445.7 

OAS 

00401 

07.  03 

34.  94 

27.39 

1485. 7 

OAS 

00443 

04.40 

34.9) 

27.44 

1484.7 

OAS 

0044 « 

04.24 

34.45 

27.42 

1483.) 

OAS 

00451 

04.12 

34.47 

27.46 

1412.8 

OAS 

00454 

04.01 

34.46 

27.46 

1 482 .4 

OAS 

A0440 

04.44 

34.44 

27.30 

1484.6 

OAS 

0044  A 

04.24 

34.94 

27.49 

1443.8 

OAS 

00474 

03.44 

34.47 

27.44 

1442.5 

OAS 

00475 

05.04 

34.74 

27.44 

1474.4 

OAS 

004 A 1 

04.  AA 

34.71 

27.44 

1474.1 

OAS 

004A5 

03.4) 

34.44 

27.53 

1474.2 

STO 

C0500 

03.41 

34.44 

27.5) 

00. 484 

1474.2 

OAS 

00500 

03.41 

34.64 

27.53 

1474.2 

OAS 

00515 

03.1) 

34.42 

27.59 

1440.8 

OAS 

00527 

05.02 

34.  AA 

27.34 

1475.6 

OAS 

00350 

03.10 

34.94 

27.64 

1440.4 

OAS 

00541 

•5.42  R 

34.96 

27.4104 

STO 

00400 

04.42 

34.42 

27.64 

00.  541 

1480.5 

OAS 

00401 

04.42 

34.42 

27.64 

1480.5 

OAS 

00431 

04.  A) 

34.94 

27.47 

14A1.0 

STO 

00700 

04.70 

34.96 

27.70 

00.  392 

1441.) 

OAS 

00700 

04.70 

34.96 

27.70 

1481.3 

OAS 

00731 

04.41 

36.57 

27.72 

1441.4 

STO 

00400 

04.54 

34.47 

27.7) 

00.  435 

1442.) 

OAS 

00A01 

04.34 

34.47 

27,7) 

1442.3 

OAS 

00430 

04.40 

34.44 

27.73 

1442.5 

STO 

00400 

04.22 

34.43 

27,74 

00.68! 

1442.6 

OAS 

C0400 

04.22 

34.45 

27.74 

1442.6 

OAS 

004S1 

04.23 

34.  94 

27.73 

1443.4 

STO 

01 000 

04.21 

14.  AC 

27.75 

00.731 

1444.2 

OAS 

01010 

04.20 

34.46 

27.75 

1444.4 

OAS 

•1020 

04.22 

34.97 

27.76 

1484. 6 

/ 


Table  ll.  USCliO  EVERGREEN,  Ajiril  uml  May-Juuv,  1977. — Continued 


• SMO  II 
COMIC  00*4 
10’  *3  OI.IN 

LONG  040  24«0m 


N 1 

0 0 C S T A 

T I 0 N 

OAT 

TEAR 

1ATS 

A OT OR  026AA 

AIR 

T f NR  03.1 

OIR  HQT  RCR 

MONTH  Q4 

SHIR  IV 

NET 

AULA  03.0 

30 

0 3 

OAT 

24 

OATA  USE 

1 

AARCNITR  1036.1 

SEA 

HOUR 

20.  A 

AREA 

03 

CLOUD  T/A 

Cl/TR 

LW.TTR 

DIRT* 

TIMR 

SAL 

SI6MA-T 

DV  NORTH 

snd  vel 

STO 

00000 

05.63 

33.36 

24.32 

00.000 

1472.2 

O0S 

00001 

03.63 

33.30 

26.32 

1472.3 

STO 

0001 0 

05.46 

33.3A 

26.34 

00.017 

1471 .4 

OSS 

00011 

03.43 

33.36 

20.34 

1471.6 

OAS 

0001 A 

05.24 

33.35 

26.36 

1470.3 

STO 

00020 

05.12 

33.37 

26.39 

00. 034 

1469.7 

OSS 

00020 

04.A5 

33.37 

26.41 

1469.0 

OAS 

00  024 

03.47 

33.24 

24.41 

1464.6 

OSS 

00026 

03.77 

33.31 

20.49 

1444.0 

STO 

00030 

03.74 

33.74 

20.41 

00.049 

1472.9 

OAS 

00030 

04.03 

33.  AO 

20.62 

1474.1 

OAS 

00032 

07.11 

34.04 

20.07 

1474.  A 

OAS 

0003  A 

07.42 

34.  OA 

20.66 

I4A0.1 

OAS 

00043 

07.17 

34.  10 

24.71 

1479.2 

OAS 

00043 

04.44 

34.10 

26.74 

1477.2 

OAS 

0004T 

07.14 

34.17 

20.74 

1474.4 

STO 

00030 

07.31 

34.22 

20.74 

00.  077 

1440. 1 

OAS 

00051 

07.44 

34.34 

20.42 

1481.7 

OAS 

00044 

07.  3A 

34.41 

20.42 

1460.8 

OAS 

00066 

07.  3A 

34.4A 

20.43 

1441. 7 

OAS 

0006  A 

00.06 

34.37 

20.45 

1463.7 

OAS 

00072 

00.31 

34.63 

20.47 

1444. A 

STO 

00075 

04.33 

34.94 

27.03 

00.106 

1449.9 

OAS 

0007A 

10.14 

33.11 

27.02 

1492.5 

OAS 

0007  A 

10.20 

35.06 

20.44  • 

1492.5 

OAS 

000 A 1 

04.  A3 

35.02 

27.01 

1491.2 

OAS 

000A3 

04.  A4 

35.03 

27.04 

1491.2 

OAS 

000S7 

10.1  A 

35.11 

27.03 

1492.6 

OAS 

00  OAS 

10.03 

33.05 

27.01 

1442.0 

OAS 

00043 

04.36 

34.44 

27.04 

1490.3 

OAS 

0006  T 

04.  36 

34.44 

27.03 

1449.6 

STO 

00100 

04.74 

34.73 

20.44  • 

00.  133 

14(7.2 

OAS 

00100 

OA.55 

34.72 

26.44 

1446.3 

OAS 

00102 

07.46 

34.70 

27.06 

1444.1 

STO 

00123 

OA.33 

34.  A6 

27.14 

00.15C 

14(6.1 

OSS 

00125 

04.  36 

34.  AS 

27.14 

1446.2 

OAS 

00133 

OS.  22 

34.  AO 

27.10  6 

1445.7 

OAS 

00133 

07.  A2 

34.74 

27.12 

1444.1 

STO 

00150 

04.73 

34.42 

27.18 

00.162 

1460.0 

OAS 

00150 

04.73 

34.42 

27.16 

1460.0 

OAS 

00136 

04.42 

34.36 

27.19 

1476.6 

OSS 

00163 

04.34 

34.57 

27.19 

1474.4 

OSS 

0016S 

06.05 

34.30 

27.17 

1477.4 

OSS 

00175 

06.47 

34.64 

27.23 

1479.4 

OAS 

00178 

06.47 

34.67 

27.25 

1479.5 

OSS 

00164 

03.53 

34.24 

27.25 

1466.9 

STO 

00230 

02.4  5 

34.19 

27.31 

00.225 

1462.4 

OSS 

00201 

02.34 

34.16 

27.31 

1462.2 

OSS 

00215 

02.41 

34.26 

27.37 

1462.6 

OAS 

00218 

03.40 

34.36 

27.36 

1467.1 

OAS 

00226 

03.75 

34.43 

27.36 

1466.6 

OAS 

00247 

03.  AS 

34.46 

27.39 

1469.7 

STO 

00250 

03.62 

34.43 

27.39 

00.262 

1466.6 

OAS 

00237 

02.  A3 

34.34 

27.41 

1465.2 

OAS 

00262 

02.10 

34.32 

27.44 

1462.1 

OSS 

00270 

01.41 

34.32 

27.46 

1461.4 

OSS 

00274 

02.01 

34.34 

27.46 

1461.9 

OAS 

00241 

02.39 

34.44 

27.51 

1464.0 

STO 

00300 

03.10 

34.53 

27.34 

00.293 

1467.4 

OAS 

00300 

03.16 

34.36 

27.34 

1467.6 

OAS 

C0330 

04.  13 

34.76 

27.00 

1472.9 

OAS 

00371 

04.1  A 

34.76 

27.60 

1473.4 

OAS 

00376 

03.  A6 

34.72 

27.60 

1472.1 

STO 

00400 

04.21 

>4.  AO 

27.63 

00.349 

1474.1 

OAS 

00401 

04.24 

34.41 

27.63 

1474.2 

OAS 

00431 

05.11 

34.97 

27.66 

1474.9 

STO 

00300 

04.43 

34.97 

27.6  A 

00.  399 

1479.0 

OAS 

00300 

04.43 

34.47 

27.64 

1479.0 

OAS 

00330 

04.49 

34.46 

27.68 

1460.0 

STO 

00600 

04.  A2 

34.46 

27.70 

00.447 

1440.1 

OAS 

00603 

04.  A 1 

34.  4 A 

27.70 

1440.2 

OAS 

00432 

04.47 

34.4  A 

27.72 

14(0.4 

STO 

00700 

04.40 

34.  4A 

27.73 

00.493 

1440.9 

OAS 

00700 

04.40 

34.  4 A 

27.73 

1440.9 

OAS 

00730 

04.70 

35.02 

27.75 

1442.2 

STO 

00600 

04.65 

33.01 

27.75 

00.530 

14(2.4 

OAS 

00601 

04.64 

35.01 

27.75 

1442. A 

OAS 

00630 

04.33 

34. 4A 

27.76 

1442.3 

STO 

COAOO 

04.24 

34.44 

27.76 

00.  343 

1442.9 

OAS 

00400 

04.24 

34.44 

27.74 

1442.9 

OAS 

00433 

04.24 

34.47 

27.76 

1443.6 

STO 

01000 

04.  OA 

34.46 

27.  7T 

00.627 

1483  .7 

OAS 

01001 

04.04 

34.44 

27.77 

1443. 7 

OAS 

01 01 A 

04.04 

34.45 

27.76 

1443.4 

VI ND-Dl  A 00  INST  JTC  RECOROER  TIN  SO  1306 

NIND-SRO  00  TRACE  OIR  0 5 SQUARE  2 

MlNO-fOR  0URAT10N  00.1  2 S0U4RC  2« 

WEATHER  XI  OUlfi  oil  773  29  1 SQUARE  3* 


R04  TOT  R NO 2 N01  SI 03  Rm 


XL. 


Table  11.  USCGC  EVElUiUEEN,  April  uml  Muy-.lune,  1977. — Continued 


NCCC  STATIC*  OATA 


t(M3 

SI 

84  54 

YEAR 

1ST  5 

AOTDA  02067  AI  A 

TINA  02. A 

OtA  ACT  SEA 

M1N0-O1A  28 

INST  STO  AECOAOEA 

TEN  SO  1306 

CONS  1C 

OOAS 

MONTH  OA 

SHIS  fv 

tftT 

AULA  01.9 

31 

1 2 

M1N0-SA0  02 

TAAC6  01  a 

0 

5 

SQUARE 

2 

L AT 

AS 

1S.2N 

OAT 

24 

OATA  USE 

1 AAPOMETA  1031.2 

SCA 

fclNO-FOA 

OUAATICA 

00.5 

2 

SQUARE 

28 

LONG 

04S 

AA  4 

HOUR 

21*4 

AAf  A 

05  CLOUO  T/A 

ci/ta 

WEATHER  AO 

0A1G  011  774 

1 

SQUARE 

38 

CASfNUN/riNC 

ivltya 

Of  AT  H 

Tf  N8 

SAL 

SJGNA-T 

PYNDRTh 

SND  VfL 

OXVG  804 

TOT  8 NO 2 

NO  3 

S103 

8H 

STO 

ccooo 

04.00 

33.33 

24.46 

00.000 

1464.6 

<1*4 

OA  S 

OOOO I 

04.00 

33.33 

26.4A 

1464.6 

OAS 

OOOO  5 

03.95 

33.29 

26.45  • 

1464.4 

OAS 

00007 

03.55 

33.25 

26.46 

1462.9 

JTO 

00010 

03.44 

33.30 

26.51 

00.013 

1462.4 

OAS 

ooou 

03.39 

33.33 

26.54 

1462.2 

STO 

00020 

03.  41 

33.45 

26.63 

00.030 

1462.9 

OAS 

00020 

03.62 

33.51 

26.66 

1463.6 

OAS 

00024 

04.  4* 

33.  A4 

26.04 

1467.7 

OAS 

00020 

04.60 

33.03 

26.82 

1446.3 

STO 

C003  0 

04.47 

33.79 

26.  AO 

00.044 

1467.7 

OAS 

00030 

04.41 

S3.  75 

26.  AO 

1467.3 

OAS 

00032 

04,10 

33.  A2 

26.86 

1466.2 

OAS 

0Q03L 

03.91 

33.30 

26.86 

1465.5 

OAS 

0004 1 

03.04 

33.  AO 

26.95 

1461.8 

OAS 

00043 

03.23 

33.37 

26.99 

1462.8 

OA! 

00049 

03.  13 

33.92 

27.03 

1462.5 

STO 

00050 

03.23 

33.94 

27.04 

00.066 

1463.0 

OAS 

00051 

03.41 

33.96 

27.06 

1463.8 

OAS 

00055 

03.20 

33.90 

27.01  • 

1462.5 

OAS 

0006S 

03.40 

33.96 

27.04 

1464.0 

OAS 

00072 

02.61 

S3.  A5 

27.02 

1460.5 

OAS 

00074 

02.41 

33.63 

27.02 

1459.7 

STO 

00075 

02.23 

33.85 

27.05 

00.05  2 

1458.9 

OAS 

00076 

02.02 

33.A6 

27.08 

145 A. 0 

OAS 

0007  S 

01. so 

33.86 

27.10 

1457.1 

OAS 

000S7 

01. S6 

33.52 

27.14 

1457.6 

OAS 

000S9 

01.59 

33.39 

27.14 

2456.4 

OAS 

00091 

01.59 

33.96 

27.19 

1456.5 

OAS 

00097 

02.11 

33.99 

27.18 

14*9.0 

OSS 

00059 

01.64 

33.  93 

27.16 

1456.8 

STO 

00100 

01.60 

33.53 

27.17 

oo.  1 1 e 

1456.7 

OAS 

00102 

01.51 

33.94 

27.18 

1456.3 

OAS 

00106 

01.42 

33.96 

27.20 

1456.0 

OAS 

00114 

01.50 

34.00 

27.23 

1456.6 

OAS 

00116 

01.A4 

34.12 

27.30 

1458.3 

OAS 

DOHA 

02.43 

34.2  0 

27.32 

1461.0 

OSS 

00123 

02.69 

34.20 

27.30 

1462.2 

STO 

00125 

02.05 

34.23 

27.30 

00.137 

1463.0 

OSS 

00125 

02.92 

34.24 

27.31 

1463.3 

OAS 

00135 

03.14 

34.25 

27.30 

1464.4 

STO 

00150 

02.79 

34.26 

27.33 

00.  157 

1463.2 

OAS 

00150 

02.79 

34.26 

27.34 

1463.2 

OSS 

00156 

02.84 

34.34 

27.35 

1463.6 

OSS 

00175 

04.00 

34.52 

27.43 

1469. 1 

OSS 

00  ISO 

04.35 

34.61 

27.46 

1470.8 

OSS 

001  A/ 

04.71 

34.66 

27.46 

1472.4 

OSS 

00  IBS 

05.01 

34.67 

27.43  • 

1473.7 

STO 

C0200 

04.77 

34.67 

27.46 

00.192 

1472.5 

OAS 

00201 

04.74 

34.67 

27.47 

1472.8 

OSS 

00209 

04.66 

34. 6B 

27.48 

1472.6 

OSS 

00226 

04.  S3 

34.72 

27.49 

1473.7 

STD 

00250 

04.6  3 

34.75 

2».54 

00.223 

1473.3 

OSS 

00251 

04.63 

34.75 

2 7.54 

1473.3 

OSS 

00276 

04.67 

34.77 

27.55 

1473.5 

STO 

C0300 

04.33 

34.77 

27.59 

00.251 

1472.9 

OSS 

00300 

04.32 

34.77 

27.59 

1472. S 

OSS 

00350 

04.63 

34.  A6 

27.63 

1475.1 

STO 

00400 

04.36 

34.  AS 

27.67 

00.301 

1474. S 

OAS 

00401 

04.35 

34.  86 

27.67 

1474.  A 

OAS 

00451 

04.13 

34.  A6 

27.68 

1474.6 

STO 

00500 

04.37 

34.51 

27.70 

00.  34  8 

1476.5 

OAS 

00500 

04.37 

34.91 

27.70 

1476.5 

OSS 

00550 

04.29 

34.93 

27.72 

1477.0 

STO 

00600 

04.22 

34.93 

27.73 

00.393 

1477.6 

OAS 

00601 

04.22 

34.  93 

27.73 

1477.6 

OSS 

00651 

04.22 

34.93 

27.73 

1478.4 

STO 

00700 

04.11 

34.92 

27.73 

00.437 

1478.8 

OSS 

00700 

04.11 

34.92 

27.73 

1478.8 

OSS 

00750 

03.  9A 

34.51 

27.74 

1479.0 

OSS 

00761 

04.06 

34.93 

27.75 

1479.6 

OAS 

00763 

04. OS 

34.93 

27.74 

1479.7 

OAS 

00745 

04.06 

34.93 

27.75 

1475.7 

STO 

COAOO 

04.  09 

34.94 

27.75 

00.4A1 

1480.4 

OAS 

00S01 

04.09 

34.94 

27.75 

1480.4 

OAS 

00S50 

04.01 

34.92 

27.74 

1480. 9 

STO 

00500 

03.93 

34.93 

27.76 

00.  524 

1481.4 

OAS 

00900 

03.53 

34.93 

27.76 

1481.4 

OAS 

00951 

03.90 

34.93 

27.76 

1482. 1 

STO 

01000 

03.  AS 

34.93 

27.76 

00.  36  8 

1482. S 

OAS 

01001 

03.86 

34.93 

27.76 

1412. 8 

OAS 

01 020 

03.  A? 

34.93 

27.77 

1483.1 

Table  11.  USCGC  EVERGREEN,  April  and  May-.lune,  1077. — Continued 


N 0 0 C STATION  0 A T A 


MM3  SI  MSA 

VfAA 

1 ST  5 

00 TO?  01033 

AIR 

TEMP  00.9 

01R  POT  PER 

WlNO-DIR 

00 

INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1306 

CONSCC  0016 

MONTH 

0* 

SHIP  E V 

WET 

BULO  00.5 

00 

0 X 

WINO-SPO 

00 

TRACE  OIR  0 5 

SQUARE 

2 

CAT  AS  21.  TN 

DAY 

29 

DATA  USE  1 

•ARCNETR  1030.3 

SEA 

WlND-FOR 

DURATION  00.5  2 

SQUARE 

20 

LCNC  0*9  OS  M 

HOUR 

0 2.1 

AREA  05 

CLCUO  T/A 

cw/tr 

weather 

XO 

OR IC  Oil  TT5  1 

SQUARE 

39 

CASTNU*/T1*| 

iVLTVP 

OfPTn 

TCNP 

SAL 

Sl&NA-T 

OYNDPTh 

SNO  VI L 

OXYC 

POO 

TOT  P NO 2 NOS  SI03 

PH 

STO 

coooo 

00.  *3 

32.03 

26.36 

00.000 

1000.2 

r 

02.1 

OSS 

0000  l 

00.03 

32.03 

26.  36 

1000.3 

00  s 

00003 

00.  IT 

32.07 

26.00 

1007.2 

STO 

00010 

00.02 

32.00 

20.02 

00.010 

1000.6 

oos 

000 11 

- 0.01 

32.00 

20.02 

1006.5 

STO 

0002  0 

- 0.10 

32.90 

26.00 

00.033 

1005.5 

oes 

00020 

- 0.20 

32.50 

20.00 

1005.0 

STO 

00030 

- 0.09 

32.91 

20.06 

00.000 

1000.6 

OOS 

00030 

- 0.50 

32.91 

26.06 

1000.6 

STO 

00050 

- 0.66 

32.90 

26.53 

00.  075 

1000.2 

OOS 

00091 

• 0.71 

32.99 

2 0.50 

1000.1 

oos 

00053 

- 0.70 

32.96 

20.52 

1003.7 

oos 

00055 

- 1.06 

33.10 

20.70 

1002. 0 

STO 

00075 

- 1.0* 

33.22 

26.73 

00.115 

1003.2 

oos 

0000  A 

- 1.03 

33.2* 

26.75 

1003.5 

oos 

00007 

- 1.2* 

33.36 

26.05 

1002.7 

STO 

00100 

- 0.79 

33.05 

26.91 

00.  10  5 

1005.1 

OOS 

00100 

- 0.76 

33.06 

26.92 

1005.3 

STO 

00125 

00.  19 

33.67 

27.05 

00.172 

1050.0 

OOS 

OC125 

00.20 

33.60 

27.05 

1050.0 

oos 

00133 

00.26 

33.76 

27.11 

1051.0 

oos 

30100 

00.26 

33.00 

27.21 

1051.3 

oos 

ooioo 

00.57 

33.92 

27.23 

1052.0 

STO 

00150 

00.65 

33.90 

27.27 

00.  155 

1053.3 

oos 

00150 

00.67 

33.99 

27.20 

10*3.0 

oos 

00175 

01.21 

30.12 

27.35 

1056.0 

STO 

00200 

01.26 

30.21 

27.02 

00.233 

1057.2 

oos 

00201 

01.26 

30.22 

27.02 

1057.2 

oos 

00200 

01.6* 

30.25 

27.02 

1059.1 

oos 

00217 

02.21 

30.33 

27.00 

1061. 0 

oos 

00220 

Cl.  57 

30.31 

27.07 

1059.2 

STO 

00250 

01.67 

30.37 

27.51 

00.260 

1060.1 

oos 

00251 

01.60 

30.37 

27.51 

1060.1 

oos 

00260 

01.00 

30.00 

27.53 

1061.0 

oos 

00270 

01.50 

30.01 

27.56 

1059.7 

oos 

0C2  72 

01.02 

30.02 

27.50 

1061.2 

oos 

00276 

01.02 

30.01 

27.53 

1061.2 

STO 

00300 

01.07 

30.00 

27.55 

00.29  3 

1061.9 

oos 

00300 

01.07 

30.00 

27.56 

1061.9 

oos 

00323 

01.07 

30.00 

27.55 

1062.3 

oos 

00320 

02.32 

30.55 

27.61 

1060.5 

oos 

00350 

02.61 

30.61 

27.63 

1066.2 

oos 

00352 

02.70 

30.62 

27.63 

1066.6 

oos 

00357 

02.90 

30.63 

27.62 

1067.6 

oos 

00350 

03.  13 

30.60 

27.6* 

1060.7 

oos 

00367 

C3.55 

30.77 

2 7.63 

1072.0 

STO 

00*00 

0*.  07 

30.  06 

27.65 

00.303 

1073.5 

oes 

00*01 

0*.0fl 

30.  06 

27.69 

1073.6 

oos 

00*53 

0*.  65 

30.95 

27.65 

1077.1 

STO 

00500 

00.66 

30.50 

27.69 

00.390 

1077.0 

oes 

00500 

0*.  6 5 

30.5* 

27.65 

1077.7 

OOS 

00506 

00.50 

30.51 

27.60 

1077.2 

oes 

00550 

00.36 

30.50 

27.72 

1077.0 

STO 

00600 

00.27 

30.92 

27.72 

00.036 

1077.0 

oos 

00601 

00.27 

30.92 

27.72 

1077.0 

oes 

00651 

00.0* 

30.09 

27.72 

1077.6 

STO 

00700 

03.95 

30.91 

2 7.70 

00.000 

1070.1 

oos 

00700 

03.95 

30.91 

27.70 

1070. 1 

oes 

00751 

00.13 

30.90 

27.75 

1075.7 

STO 

00000 

00.06 

30.93 

27.75 

00.  52  3 

10C0. 2 

oos 

00001 

0*.  06 

30.93 

27.75 

1000.3 

oes 

00035 

03.95 

30.52 

27.75 

1000.0 

oes 

00037 

03.95 

30.92 

27.75 

1000.0 

oes 

00039 

03.53 

30.92 

27.75 

1000.3 

oes 

00052 

03.5* 

30.92 

27.75 

10E0.6 

STO 

00900 

03.57 

30.00 

27.76 

00.567 

1079. 0 

oes 

00500 

03.  57 

30.00 

27.76 

1075.0 

oes 

009  51 

03.59 

30.00 

27.75 

1000.7 

STO 

01000 

03.56 

30.07 

27.  75 

00.610 

1001  .0 

oos 

01003 

03.56 

30.  §7 

27.  75 

1001.0 

oos 

oioia 

03.57 

30.00 

27.76 

1001.7 

. I 


Tablk  II.  USCOC  EVEKCltEKN,  April  »ml  Ma.v-.JuiR*,  1977. — Continued 


NOOC  STATION  0 A T A 


cf  MO  SI  S434  mi  1ST  5 SCTOP  003**  AIN  TENP  00.3 

CONSIC  0 JI7  MONT m 04  SMP  EV  MET  SULS  00.1 

LA*  43  S3  N OAT  23  DATA  USf  1 SANCNETN  1033.7 


LONG  049  14.2M 

M3UN 

03.2 

ANEA  03 

CLOUO 

T/A 

CASTNUM/TIME 

LYLTVP 

oeptm 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

STO 

00000 

00.24 

32.52 

26.44 

03.2 

04S 

00001 

00.24 

32.92 

26.44 

STO 

00010 

00.19 

32.91 

26.43 

OSS 

00011 

00.16 

32.91 

26.64 

STO 

00020 

- 0.10 

32.91 

26.43 

04S 

00020 

-0.12 

32.91 

26.45 

STO 

00030 

- 0.20 

32.91 

26*45 

04S 

C0030 

- 0.26 

32.92 

26.46 

0»s 

00  332 

- 0.33 

32.55 

26.30 

013 

00040 

- 0.71 

33.00 

26-54 

STO 

00050 

- 1.10 

33.12 

26.65 

OSS 

00051 

- 1.14 

33.13 

26.66 

STO 

00075 

- 1.21 

33.19 

26.71 

OSS 

00076 

- 1.21 

33.  19 

26.72 

STO 

00100 

- 1.30 

33.23 

26.75 

OSS 

OOIOO 

- 1.30 

33.23 

26.75 

OSS 

00106 

- 1.33 

33.23 

26.77 

STO 

00125 

- 1.32 

33.29 

26.40 

ots 

00123 

- 1.32 

33.29 

26.10 

STO 

00130 

- 1.2* 

33.36 

26.43 

043 

00130 

- 1.26 

33.36 

26.45 

OSS 

00175 

- 1.15 

33.41 

26*49 

STO 

C0200 

- 1.01 

33.47 

26.94 

OSS 

00201 

- 0.94 

33.44 

26.54 

OSS 

00215 

- 0.71 

33.32 

26*96 

OSS 

00226 

- 0.04 

33.64 

27.07 

STO 

00250 

00.43 

33.41 

27.14 

OSS 

00251 

00.45 

33.  SI 

27.14 

OSS 

00277 

00.44 

33.44 

27.17 

OSS 

00279 

00.40 

34.03 

27.31 

OSS 

002S3 

00.90 

34.12 

27.36 

OSS 

002S7 

01.41 

34.20 

27.40 

STO 

00300 

01.70 

34.27 

27.43 

OSS 

00300 

01.71 

34.27 

27.43 

OSS 

00304 

01.76 

34.27 

27.43 

OSS 

00304 

01.7S 

34.30 

27.45 

OSS 

00310 

01. SI 

34.31 

27.43 

OSS 

00342 

02.21 

34.41 

27.50 

DIN  HOT  HI  Ml NO-OI N 00  INST  STO  NECONOEN  TEN  SO  130. 

00  C X MIND-SPO  00  TNAC  f Cl*  0 3 SOUANE  2 

SEA  WlND-FON  OuKATIOh  00.1  2 SOUANE  2A 

CL/T4  NEAT  MEN  NO  ONltl  Oil  TTA  1 SOUANE  33 


OYMOPTh  SND  TEL  OXYC  NO 4 TOT  P NO 2 N03  SI03  PM 

00.000  1447.7 

1447.7 
00.01*  1447.4 

1447.3 
00.032  1444.3 

1444.2 
00. 04  £ 1444.0 

1443.7 

1444.3 

1443.9 
00.074  1442.4 

1442.2 
00.112  1442.4 

1442.4 
CO. 143  1442.3 

1442.3 

1442.4 
00.177  1442.4 

1442.9 
00.207  1443.4 

1443.4 

1444.4 
00.243  1443.4 

1446.0 

1447.5 

1450.9 
00.314  1453.7 

1453.4 

1434.5 

1435.3 

1457.2 

1453.3 
00.356  1460.9 

1460.9 
1461.2 

1461.4 

1461.9 

1444.0 


•• ••••• •••••••• 


N*P  I 0 

31  4434 

YEAN 

1973 

SOTOP  00120 

AIN 

TEN*  00.< 

COHSEC 

0044 

MONTH  04 

SHIP  Ev 

MET 

suls  oo.: 

1ST 

43  33  N 

DAY 

25 

0A7A  US!  1 

SANOMETN  1034.! 

LONC 

049  21  6 

NOUN 

•6.0 

ANEA  03 

CLOUD  T/A 

CASTnun/T 1ME 

IVlTVP 

OIPTm 

TEMP 

SAL 

S IONA  - T 

STO 

00000 

01.42 

32.91 

26.36 

06.  C 

OSS 

OOOOi 

01.42 

32.51 

26.36 

oss 

00003 

01.42 

32.90 

26.35 

STO 

00010 

00.95 

32.49 

26.37 

OSS 

00011 

00.45 

32.44 

24.37 

oss 

00013 

00.43 

32.47 

26.37 

STO 

00020 

00.42 

32.94 

26.44 

OSS 

00023 

00.  3* 

32.94 

24.45 

oss 

00024 

00.  10 

32.95 

26.47 

STO 

00030 

00.  04 

32.99 

24.30 

OSS 

00030 

00.03 

32.99 

26.31 

STO 

00030 

- 0.32 

33.04 

24.36 

oss 

00031 

- 0.33 

33.  04 

26.36 

OSS 

00033 

- 0.34 

33.03 

26.35 

oss 

00033 

- 0.36 

33.04 

26*36 

OSS 

00059 

- 0.56 

33.05 

26.34 

STO 

00C75 

- 0.92 

33.14 

26.67 

oss 

00076 

- 0.94 

S3.  15 

26.47 

STO 

00100 

- 1.12 

33.  30 

24.10 

oss 

00100 

- 1.12 

33.31 

26.41 

oss 

00104 

- 1.15 

33.34 

24.47 

oss 

00112 

- 1.10 

33.42 

26.50 

OIN  MOT  PEN  WIND-DIN  00  INST  STC  NECONOEN  TEN  Sw  1306 

00  0 X WIND-SPD  00  TNACE  OIN  0 3 SOUANE  2 

SEA  kl NO-PON  OUNATIOA  00.0  2 SOUANE  24 

CL/TR  MEATMEN  NO  ONK  Cll  777  1 SOUANE  35 


OVNOPTM  SNO  VfL  OXYC  P04  TOT  f NO 2 N03  3103  PH 

00.000  14*2.4 

1432.9 
14*2.5 

00.017  1430.9 

1430.6 

1450.3 
00.033  1444.7 

1444.4 

1447.3 
00.045  1447.2 

1447.1 
00.079  1445.9 

1445.4 

1445.9 

1445.4 
1443.0 

00.113  1443.7 

1443.6 
CO. 147  1443.4 

1443.4 

1443.3 

1443.4 
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N i 

DOC  S 7 A 

T 1 0 N 

OAT 

A 

MPIC 

31 

•*»* 

TUI 

UTS 

• 0T0*  00035 

AIR 

TIM*  01.4 

01*  HOT  *f  R 

MJND-OIR 

14 

INST 

STO  MCOROIR 

TIN  SO  1306 

CONS  KC 

OOlf 

MONTH  04 

SNIP  IV 

MIT 

•Ull  00.9 

00  1 

9 1 

WlNO-SRO 

03 

TRACI 

OIR 

0 

5 

SOUARE 

2 

LAT 

AS 

I*  N 

DAY 

23 

oata  use  i 

•AROMITR  1031.9 

SI  A 

MIND-* OR 

0URAT10K 

00.0 

2 

SQUARE 

21 

LONG 

049 

SO  W 

»CUft 

01*1 

AM*  05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

me  a The* 

XO 

OR10 

011  771 

1 

SOUARE 

39 

CASTNUN/T|NE 

IVlTVr 

OK’Tn 

TIM* 

SAL 

SIOMA-T 

0VNO*T  M 

SNC  VEl 

OX  Y 0 

*04 

TOT  r* 

NO  2 

N03 

SI  03 

*M 

STO 

00000 

01.73 

32.14 

24.21 

00.000 

1454.2 

0*.  s 

OIS 

0000  i 

01.73 

S2.I4 

24.21 

1454.2 

0*1 

oooos 

01.75 

32.  14 

26.21 

1454.3 

STO 

00010 

01.75 

S2.I4 

24.21 

00.017 

1434.4 

ots 

00011 

01.73 

32.14 

24.21 

1454.4 

OIS 

00013 

01.49 

32.11 

24.26 

1454.1 

STO 

00020 

01.40 

32.13 

24.31 

00.035 

1453.0 

OIS 

00020 

01.31 

32.14 

26.33 

1432.6 

OIS 

00022 

01.01 

32.  15 

24.37 

1451.6 

STO 

00030 

00.44 

32.96 

24.45 

00.051 

1445.9 

OIS 

00030 

00.40 

32.97 

24.44 

1449.7 

OIS 

00034 

00.29 

33.01 

24.31 

1441.4 

OIS 

00040 

00.  14 

33.02 

24.32 

1447.9 

OIS 

00041 

- 0.01 

33.06 

26.56 

1447.4 

STO 

coos  0 

- 0.  00 

33.04 

26.36 

00.012 

1447.4 

OIS 

00051 

00.01 

33.04 

26.56 

1447.3 

OIS 

00035 

00.01 

33.06 

24.56 

1447.4 

»•••••••• 

•i*ie 

11 

•4  34 

TEAR 

1575 

IOTO*  00060 

AIR 

TEN*  01.1 

OIR  YST  *ER 

W1N0-D1R 

12 

INST  STD  RECORDER 

TIN  SO  1306 

CONSIC 

0090 

MONTH  04 

SHI*  IV 

WET 

•ULI  00.9 

00 

0 X 

mIND-S*D 

05 

TRACE  OIR 

0 

5 

SQUARE 

2 

LA* 

43 

43  N 

OAY 

23 

OATA  USE  1 

•ARCMETR  1030.1 

SEA 

W|  NO-* OR 

DURATION 

00.0 

2 

SOUARE 

21 

lONi 

049 

33  W 

HOUR 

07.9 

AREA  03 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XO 

OHIO  011  779 

1 

SOUARE 

39 

C ASTNU4/T INI 

LVLTY* 

Ol*Th 

TIM* 

SAL 

SIOMA-T 

OYNO*TM 

SHD  VEL 

OXYC 

*04 

T 01  * NO  2 

NOJ 

S 103 

*H 

STO 

00000 

01.91 

32.72 

26.17 

00.000 

1435.1 

07.9 

OIS 

00001 

01.91 

32.72 

24.17 

1435.1 

OIS 

00003 

01.56 

32.71 

24.17 

I45S.0 

STO 

00010 

01.90 

32.74 

26.21 

00.011 

1454.9 

OIS 

00011 

01.19 

32.71 

24.23 

1454.5 

Oil 

00013 

01.44 

32.12 

26.29 

1433.2 

STO 

00020 

00.94 

32.53 

26.41 

00.  036 

1431.1 

OIS 

C0020 

00.90 

32.94 

26.42 

1430.5 

STO 

00030 

00.32 

32.97 

24.46 

00. 032 

1449.3 

OIS 

00030 

00.31 

32.97 

26.47 

1449.3 

OIS 

00031 

00.44 

32.97 

26.47 

1449.2 

OIS 

00049 

00.46 

32.97 

26.47 

1449.4 

158 
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NO  DC  STATION  OATA 


sine 

si 

•463 

TSAI 

1979 

•0704  00299 

AH 

TINA  03.1 

Oil  HCT  ACA 

MlNO-OIl 

33 

INST 

STO  IKCOIOII 

TIN  SO  1306 

COMIC 

0001 

NONTu  09 

9614  |V 

MIT 

ftJll  02.7 

33 

9 4 

M1NO-SAO 

2J 

TIACf 

Oil 

0 

9 

SQUAM 

2 

LA" 

43 

49.  ON 

OAV 

26 

OATA  US!  1 

IAICNITI  1012.3 

SKA 

MINO-FOI 

OOlATION 

00.3 

2 

SOUAM 

21 

LONG 

049 

12.06 

KHA 

09.0 

AHA  09 

CIOUO  T/A 

CL/TI 

MlATNKA 

M2 

01  (G 

Oil  TIO 

1 

SOUAIC 

39 

CASTNUN/TINI 

LMLTtA 

0I4TH 

TINA 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOATx 

SNO  MIL 

0MV6 

404 

TOT  A 

N02 

NO) 

910) 

AM 

STO 

00000 

00.92 

32.16 

26.31 

00.000 

1441.7 

09.0 

OIS 

00003 

00.92 

32.14 

26.31 

1441.  I 

STO 

C0010 

00.93 

32.16 

24.31 

00.017 

1441.9 

Ots  00011  00.9)  32.14  24*  SI  1441.4 

OIS  00019  00. 9*  32.19  2*. ST  1449 .0 

STO  00020  00.91  S2.  It  24. ST  00.  OSS  1449.1 

OIS  00020  00.9)  12. 14  24.11  1449.1 

STO  COOSO  00.91  S2.lt  24.  SI  00.090  1449.2 

OIS  OOOSO  00.91  S2.lt  24. SI  1449.2 

STO  00090  00.2)  S2.IT  24.40  00. OIS  1441.2 

OIS  00091  00.11  S2.ll  24.41  144T.I 

OIS  00044  - t.ss  33.01  24,41  1441.4 

OIS  00061  - 0.66  IS.  IT  24.41  1444.1 

STO  OOOT9  - 0.T1  IS.  IT  24.41  00.120  1444.7 

OIS  OOOTt  - 0.T2  11.17  24.61  1444.7 

STO  00100  - 1.09  33.17  24.69  00.194  1443.9 

OIS  00100  - 1.06  S3. 1 T 24.69  1443.9 

STO  0C129  - 0.49  31.23  24.7)  00.111  1449.9 

OIS  0012'  - 0.69  31.23  26.73  1449.9 

STO  00190  - 0.61  33.21  26.77  00.220  1444.2 

OIS  00190  - 0.61  33.21  26.77  1444.2 

OIS  00179  - 1.06  33.29  26.79  1444.9 

STC  C0200  - 0.64  33.49  26.90  00.211  1447.9 

OIS  00201  - O.tl  33.46  26.91  1447.7 

OIS  002)0  - 0.30  33.42  27.0)  1449.1 

OIS  OC237  00.11  S3. 69  27.07  1491.9 

OIS  00247  00.11  33.73  27.09  1492.4 


i*no 

31 

•463 

VT44  1979 

• 07 04 

All  TINA 

00.9 

Oil  HCT  All 

MlNO-OIl  29 

INST  STC  MCOtDII 

TIN  SO  1)06 

COMIC 

0002 

MONTH  09 

|H1A  |V 

H|T  IULB 

00.4 

29  ) 4 

MIND-SAC  12 

TIACI  C II  0 

9 SOUAIC  2 

LA* 

4) 

47.9N 

047  24 

OATA  USI  1 

•AAONITI 

1014.9 

9IA 

Nl NO-AO* 

0UIAT106  00.2 

2 SOUAIC  21 

LOM 

04« 

04.  C6 

NOUA  04.9 

AHA  09 

CL CUC  T/A 

Cl/TI 

MtATHCI  12 

OIK  011  711 

1 SOUAIC  39 

(ASTNOd/T|n| 

06.9 


LVLTfA 

OIATh 

T|NA 

SAL 

SIGNA-T 

OtNOATM 

SNO  MIL 

STO 

00000 

00.77 

32.90 

24.39 

00.000 

1449.9 

OIS 

00001 

00.77 

32.90 

26.39 

1444.4 

STO 

00010 

00.11 

92.90 

26.39 

OO.Olt 

1490.2 

04  9 

00011 

00.11 

32.90 

26.39 

1490.) 

4. 

00020 

00.11 

32.90 

26.39 

00.03) 

1490.4 

OIS 

00020 

00.11 

32.90 

24.39 

1490.4 

STO 

00030 

00.12 

32.90 

26.39 

00.044 

1490.6 

OIS 

000)4 

00.12 

32.90 

26.39 

1490.7 

STO 

00090 

00.  TA 

32.90 

24.40 

00.012 

1490.7 

OIS 

00091 

00.  T4 

32.90 

24.40 

1490.6 

OIS 

00099 

00.6  8 

32.17 

26.31 

14  SO. 3 

OIS 

0006  9 

00.41 

32.90 

26.41 

1449.4 

OIS 

00072 

00.11 

32.90 

26.43 

1441.4 

STO 

00079 

00.  IT 

32.91 

26.4) 

00.123 

1441.4 

OIS 

00071 

00.19 

32.9) 

26.49 

1441.4 

OIS 

00CI7 

- 0.11 

33.07 

26.61 

1444.) 

OIS 

00091 

- 0.74 

33.20 

24.71 

1444.1 

OIS 

0009  7 

- 1.07 

33.21 

26.7) 

1443.4 

970 

00100 

- 1.1) 

33.29 

2 4.74 

00.199 

1443.) 

OIS 

00102 

- i.  IT 

33.29 

26.79 

1443.2 

STO 

00129 

- 0.96 

33.31 

26.14 

00.190 

1444.7 

OIS 

00129 

- 0.9S 

S3.  31 

26.16 

1444.7 

OIS 

00144 

- O.Tt 

33.44 

24.92 

1446.1 

ITO 

CC190 

- 0.6) 

33.41 

26.93 

00.219 

1444.7 

OIS 

00194 

- 0.49 

33.92 

24.96 

1447.9 

OIS 

00149 

• 0.06 

33.74 

27.12 

1490.1 

OIS 

00179 

00.20 

33.74 

27.10 

1491.) 

STO 

00200 

00.  3) 

33.79 

27.1) 

00.270 

14S2.4 

MS 

0020) 

00.36 

33.  10 

27.14 

1492.6 

OIS 

00224 

00.40 

13.44 

27.20 

1494.2 

STD 

0029t> 

'.•0.76 

33.99 

27.24 

00.319 

1499.4 

OIS 

00299 

00.79 

33.94 

27.  24 

1499.4 

OIS 

00274 

06.19 

34.00 

27.27 

1494  .9 

OIS 

10276 

01.29 

34.21 

27.41 

1491.6 

OIS 

00217 

01.61 

34.  2) 

27.41 

1460.2 

*TD 

00)00 

01.49 

34.24 

27.43 

00.39) 

1460.7 

OIS 

00)00 

01.44 

34.24 

27.4) 

1460.7 

OIS 

00)90 

02.49 

34.90 

27.99 

14(9.9 

STO 

00400 

02.77 

34.40 

27.61 

00.412 

14(7.6 

OIS 

00401 

02.77 

34.40 

27.41 

14(7.7 

OIS 

00491 

02.79 

34.60 

27.61 

1461.6 

STO 

00900 

0).  17 

34.70 

27.69 

00.46) 

1471.2 

OIS 

00902 

03.19 

34.70 

27.49 

1471.) 

OIS 

00990 

03.40 

34.79 

27.67 

1473.1 

STO 

00400 

01.90 

34.  79 

27.69 

00.  91 1 

1474.4 

ots 

00609 

03.91 

34.  79 

27.64 

1474.9 

OIS 

00691 

03.91 

34.10 

27.70 

1479.) 

STC 

00700 

03.9) 

34.10 

27.70 

00.997 

I47t.2 

OIS 

00704 

03.9) 

34.10 

27.70 

1476.2 

OATG 


404  TOT  4 N02  NO)  S10)  Am 


Tabu:  11.  UStXJO  EVEKUKEBX,  April  and  May-June,  1977. — Continued 


MUD  11  MO 
COMIC  0001 
if  O II.IN 
10M  Ml  19.1« 


CIST>W4/T  I •*! 


N 1 

0 0 C S T A 

T I 0 N 

PAT 

fill 

dti 

OOTD*  01907 

Alt 

TIM*  01.0 

01*  MCT  *!* 

month  0» 

Shi*  |v 

MIT 

IULI  00. 1 

94 

1 1 

OAT 

2t 

0474  US! 

1 

0A4CMIT4  1014.1 

SIA 

NOUN 

06.1 

4U4 

01 

CCCUO  T/A 

Ct/Tt 

IVlTfl 

Of  *TM 

TIM* 

SAL 

sioma-t 

OVNOtTH 

smo  vic 

ST0 

00000 

01.2) 

19.0* 

24.10 

00.000 

1412.2 

Oil 

00001 

01.29 

99.  oe 

24.10 

1412.2 

ST0 

00010 

01.22 

99.07 

2*.  10 

00.011 

1412.9 

Ml 

0001 1 

01.22 

99.07 

24.10 

1412.9 

STO 

00920 

01.2) 

99.07 

24.10 

00.091 

1412.1 

MS 

00020 

01.2) 

99.07 

24.10 

1412.1 

no 

000)0 

01.29 

99.04 

24.11 

00.044 

1412.9 

Oil 

000)0 

01.29 

99.04 

24.11 

1492.9 

Ml 

000)4 

01.29 

99.04 

24.11 

1492.1 

Otl 

0001* 

01.1* 

99.12 

24.11 

1492.1 

Ml 

000)  t 

00.1) 

99.17 

24.40 

1411.1 

MS 

00040 

00.41 

99.22 

24.44 

1411.4 

Otl 

0004  1 

00.)  2 

19.90 

24.71 

1451.9 

Otl 

CO  04  5 

00.12 

99.27 

24.79 

l44t.2 

Otl 

0004) 

- 0.14 

99.97 

24.  92 

1447.1 

STO 

00090 

00.07 

99.94 

2*.t2 

00.074 

1449.2 

Otl 

00091 

00.49 

99.40 

24.90 

1450.9 

Otl 

00091 

01.9) 

99.41 

24.99 

1414.4 

MS 

00097 

01.)! 

99.42 

24.71  • 

1414.0 

ots 

00091 

00.44 

19.  12 

24.74  • 

1410.) 

ots 

0004  0 

- 0.90 

99.41 

24.97 

1445.0 

ots 

0004  2 

00.02 

99.44 

24.97 

1449.9 

Pts 

000*4 

oo.  to 

99.1* 

24. 12 

1412.0 

MS 

00041 

01.09 

99.11 

24.10 

1499.2 

Otl 

0007  0 

01.10 

99.52 

24.97  • 

1419.4 

Otl 

00074 

00.7) 

99.47 

24.91 

1412.0 

STO 

COOTS 

00.79 

99.49 

24.07 

00.104 

1411.) 

Otl 

OOOT4 

00.70 

99.11 

24.9) 

1411.7 

ots 

0007 1 

00.41 

99.11 

24.9) 

1411.9 

ots 

00047 

- 0.92 

99.47 

24.11 

1447.1 

ots 

000)1 

• 0.94 

99.47 

24.12 

1444.0 

Otl 

000)1 

- 0.4  9 

99.11 

24.11 

1441.9 

STD 

00100 

- 0.94 

99.  *4 

27.04 

00.192 

1444.4 

Otl 

CO  100 

- 0.12 

99.41 

27.04 

1444.7 

Otl 

00104 

• 0.14 

99.  *4 

27.04 

1449.5 

STO 

00129 

00.42 

99.44 

27.17 

00.11* 

1411.7 

ots 

00121 

00.49 

99.41 

27.lt 

1411.9 

ots 

0012) 

00.49 

99.91 

27.21 

1412.9 

Otl 

C0140 

01.94 

94.1* 

27.97 

1414.4 

STO 

00190 

01.47 

94.  1* 

27.94 

00.17* 

1417.2 

Otl 

00110 

01.47 

94.  1* 

27.94 

1497.2 

ots 

0015) 

01.47 

94.2* 

27.44 

1457.1 

ots 

0017) 

02.47 

14.1) 

27.47 

14*2.9 

Ml 

00177 

02.72 

94.42 

27.47 

1469.1 

Oil 

00  It* 

02. )0 

94.41 

27.41 

14*4. 5 

Otl 

00144 

09.17 

94.11 

27.10 

1469.9 

STO 

00200 

C9.40 

94.14 

27.11 

00.20) 

1467.0 

Otl 

00201 

09.42 

94.11 

27.11 

14*7.1 

MS 

002)0 

09.44 

94.41 

27.11 

1467.9 

STO 

00290 

09.49 

94.42 

27.14 

00.299 

1469.1 

Otl 

0029) 

09.49 

94.42 

27.14 

14*9.2 

Ot! 

00244 

09.94 

94.42 

27.51 

1469.) 

ots 

0024* 

09.90 

94.44 

27.17 

1469.6 

Otl 

00274 

09.17 

94.42 

27.1) 

1467.9 

Otl 

0027* 

09.11 

94.41 

27.1) 

14*7.1 

Otl 

0027) 

09.19 

94.44 

27. *1 

1467.4 

Otl 

0024) 

09.01 

94.40 

27.11 

1444.9 

ots 

0024) 

02.9) 

94.lt 

27.  *1 

1461.0 

STO 

00)00 

02.94 

94.17 

27.42 

00.241 

1464.1 

ots 

00)00 

02.99 

94.17 

27.42 

1444.1 

0** 

00)14 

02.79 

94.41 

27.41 

1446.9 

STO 

C0400 

09.41 

94.77 

27.4) 

00.912 

1470.6 

ots 

00401 

09.42 

94.  7t 

2 7.4) 

1470.7 

MS 

00407 

09.41 

94. tO 

27.70 

1471.0 

ots 

00411 

09.  4) 

94.91 

27.41 

1472.1 

MS 

00414 

09.  )4 

94.17 

27.71 

1479.1 

STO 

eoioo 

09.42 

94.lt 

27.72 

00.954 

1474.6 

Otl 

00100 

09.12 

94.  It 

27.72 

1474.6 

Ml 

00112 

09.  tl 

94.  tt 

27.79 

1471.0 

STO 

00400 

09.  *0 

94.14 

27.74 

00.9)0 

1474.) 

Otl 

00401 

09.40 

94.  t4 

27.74 

1474.1 

ots 

00412 

09.94 

94.91 

27.74 

1471.1 

STO 

00700 

09.4) 

94.11 

27.74 

00.441 

1476.1 

ots 

00702 

09.4) 

94.91 

27.74 

1474.1 

ots 

00791 

09.4) 

94.91 

27.74 

1474.) 

STO 

ootoo 

09.49 

94.91 

27.74 

00.499 

1477.4 

ots 

00407 

09.49 

94.11 

27.74 

1477.7 

ots 

•0012 

09.44 

94.91 

27.71 

1479.4 

STO 

00)00 

09.44 

94.91 

27.75 

00.127 

1479.2 

MS 

00)02 

01.44 

94.01 

IT  .71 

1479.2 

ots 

00)9) 

09.44 

94.11 

27.71 

1490.1 

STO 

01000 

09.42 

94.91 

27.71 

00.S70 

1490.9 

ots 

01M) 

09.42 

94.11 

27.71 

1490.9 

MlND-01 A 

99 

INST  STC  At  CO* OK* 

MlN0-S*0  20 

TAAC2  CIA  < 

MlNO-FO* 

OUAlTJO* 

MlATHf A 

12 

OA U.  Oil  T92  10 

0*7  6 

*04 

TOT  * M02  MO) 

160 


jjfcHYWIW* * 


UN  10  HO* 

1 I0IMM  2 

2 SOUAAf  2« 
1 (MM  St 


1101  AM 


Tabi.k  II.  UK< '(!('  EVEIMJHEEN,  April  and  May-June,  11177. — Continued 


NOOC  9 7 A 7 1 0 A DUl 


MMD  )1  Mi)  TtU  1175  IOTO»  00196  A|A  TfM  01.5 

COMIC  OOOi  MONTH  OS  SH|A  I V WCT  6UL6  00.1 

UT  41  90.4M  DAY  24  OAT 4 USI  1 6AAOMITA  1019.0 

IQNO  041  11.  U NOUN  10.7  AMA  09  ClOUO  T/A 


CAITNUM/T INI 

LVLfVA 

of  ATM 

TINA 

SAL 

SIONA-T 

STO 

00000 

04.09 

99.99 

24.64 

10.7 

ots 

00009 

04.09 

99.99 

24.44 

STO 

00010 

04.  09 

99.59 

26.44 

oos 

00011 

04.09  99.59 

24.44 

STO 

00020 

04.02 

99.99 

24.44 

OOS 

00020 

04.02 

99.59 

26.44 

STO 

00090 

04.09 

99.99 

26*44 

OOS 

00090 

04.09 

99.59 

24.64 

STO 

00090 

09.16 

99.59 

24.44 

OOS 

00091 

09.16 

99.94 

26.45 

oos 

00095 

09.65 

99.57 

24.71 

STO 

00079 

09.07 

99.66 

27*01 

OOS 

00076 

09.04 

99.10 

27.09 

OOS 

00067 

02.  62 

94.11 

27.21 

OOS 

00099 

02.44 

94.11 

27.25 

oos 

00091 

02.29 

94.20 

27.99 

STO 

00100 

02.92 

94.22 

27.94 

oos 

00100 

02.99 

94.29 

27.95 

oos 

00106 

02.94 

94.26 

27.97 

oos 

00112 

02.96 

94.29 

27.96 

oos 

00114 

02.97 

94.90 

27.40 

oos 

00111 

09.19 

94.44 

27.49 

STO 

00129 

09.19  94.44 

27.44 

oos 

00127 

09.20  94.44 

27.44 

OSS 

00199 

09.19 

94.46 

27.46 

STO 

00190 

09.46 

94.54 

27.41 

oos 

00190 

09.49 

94.  54 

27.41 

oos 

00196 

09.96 

94.90 

27.47 

oos 

00161 

09.06 

94.59 

27.59 

oos 

00167 

09.46 

94.96 

27.51 

oos 

00179 

09.40 

94.96 

27.51 

STO 

00200 

04.  CO  94.  69 

27.54 

oos 

00209 

04.01 

94.70 

27.57 

oos 

00226 

09.77 

94.70 

27.51 

STO 

00290 

09.72 

94.79 

27.62 

oos 

00299 

09.71 

94.74 

27.69 

oos 

00277 

09.19 

94.61 

27.66 

oos 

00291 

04.99  94.66 

27.66 

STO 

C0900 

04.40  94.69 

27.66 

oos 

00900 

04.40 

94.61 

27.66 

oos 

00902 

04.40 

94.  61 

27.46 

oos 

00906 

04.21  94.67 

27.66 

oos 

00990 

04.96 

94.14 

27.70 

STO 

C0400 

04.44 

94.14 

27.71 

oos 

00409 

04.44 

94.14 

27.71 

oos 

00494 

04.46 

94.15 

27.72 

STC 

00900 

04.91 

94.14 

27.79 

oos 

00900 

04.91 

94.14 

27.79 

oos 

00992 

04.19 

94. 14 

27.74 

STO 

00600 

06.  09 

64.12 

27.74 

oos 

00601 

04.09 

94.12 

27.74 

oos 

00491 

09.67 

94.66 

27.79 

STO 

00700 

09.61 

94.11 

27.76 

oos 

00700 

09.61 

94.41 

27.76 

oos 

00791 

09.71 

94.10 

27.75 

STO 

00600 

09.71 

94.10 

27.76 

oos 

00601 

09.71 

94.90 

27.  74 

oos 

00650 

09.49 

94.10 

27.74 

STO 

C0900 

06.64 

94.10 

27.76 

oos 

00902 

09.64 

94.10 

27.77 

0I«  HOT  At  A MlNO-OlA  II  INST  STO  MCOAOIA  TIN  SO  1104 

11  4 9 MNO-S’O  It  TAACI  01A  0 9 SOUAAI  2 

SIA  HINO-AOA  OUA#TI04  00.2  2 SOUAAI  20 

CUT  A HIATHIA  12  OAIf  011  701  01  | SOUAAI  14 


OYNOMH  SNO  VC l 0XV6  004  TOT  A 102  N01  SI01  Am 

00.000  1449.0 

1449.1 
00.014  1449.2 

1449.2 
00.  020  1449.1 

1449.1 
00.042  1 449.9 

1449.9 
00.071  1449.4 

1449.7 

1444. 4 
00.102  1442.4 

1442.9 

1442.1 

1440.9 

1440.1 
00.124  1440.2 

1440.4 

1441.4 

1440.7 

1440.0 

1444.2 
00.142  1444.7 

1444.0 

1444.7 
00.190  1444.9 

1444.6 

1466.1 

1464.9 

1466.7 

1467.9 
00.107  1469.7 

1469.0 

1461.2 
00.219  1469.4 

1441.9 

1471.0 

1472.9 
00.297  1479.9 

1479.9 

1479.4 

1472.6 

1479.0 
00.202  1475.2 

1479.9 

1476.2 
00.929  1476.9 

1476.9 

1476.7 
00.960  1474.0 

1476.0 

1474.9 
00.410  1477.9 

1477.9 

1470.9 
00.491  1470.7 

1470.7 

1479.9 
00.494  1400.1 

1400.1 


Tabu:  II.  USCCC  EVKIUilIKKN,  April  ami  May -June,  1077. — Continued 


N 1 

DOC  S T A 

> T 1 0 6 

OAT 

A 

MMO 

SI 

6463 

VI 44 

ISIS 

•0T09  05109  6111 

T f np  03.3 

OIA  hSJ  6|  A 

WIND-01* 

31 

COMIC 

0004 

NONTh 

l 05 

SHI'  fv 

HIT 

6U16  01.5 

so  ; 

1 4 

HIND'S  AD  20 

CAT 

41 

Si.  ON 

04  V 

2* 

OAT*  USt 

1 tAAONfTA  1015.2 

SC* 

UND-FOA 

IONS 

041 

14.  6» 

NOUft 

12.* 

AM* 

05  CICUO  T/A 

Cl/TA 

HlATHfA 

12 

C*STNUN/T|N| 

WlW 

Of  UN 

TIM 

SAl 

SICHA-T 

ovndoth 

4 NO  VI  l 

0XV6 

r04 

sto 

cocoo 

05.54 

53.44 

26.61 

00.000 

1463.0 

11.4 

06$ 

00005 

05.54 

33.44 

26.61 

1443.1 

STO 

00010 

05.56 

33.44 

26.61 

00.014 

1463.1 

041 

000  u 

05.  SI 

33.44 

26.61 

1463.2 

STO 

00020 

05.56 

31.44 

26.61 

00.029 

1443.3 

©64 

C0020 

03.56 

33.44 

26.61 

1443.3 

STO 

00050 

03.59 

33.44 

26.61 

00.043 

1443.3 

044 

00050 

03.59 

33.44 

26.41 

1443.5 

044 

00054 

03.60 

13.47 

26.63 

1463.7 

044 

00040 

05.  74 

33.46 

26.41 

1464.3 

044 

00045 

03.66 

33.36 

26.49 

1465.1 

044 

0004  5 

02.9? 

33.53 

26.74 

1441.0 

004 

00044 

03.02 

33.34 

26.77 

14tl.6 

STO 

00050 

02.96 

33.60 

26.79 

00.070 

1441.4 

044 

00051 

02.69 

33.64 

26.63 

1461.1 

044 

00060 

02.59 

31.40 

26.95 

1461.9 

044 

00064 

02.44 

33.96 

27.13 

1459.6 

C04 

0006  6 

02.12 

34.05 

27.22 

1454.6 

044 

00074 

02.76 

34.22 

27.31 

1461.7 

410 

00075 

02.76 

34.20 

27.29 

00.  096 

1441.7 

044 

0007  6 

02.76 

34.19 

27.24 

1461.7 

044 

00061 

02.56 

34.31 

27.39 

1461.2 

904 

0004  5 

02.6? 

34.32 

27.31 

1462.3 

044 

00047 

02.63 

34.  3C 

27.36 

1462  .4 

044 

0004  5 

03.06 

34.36 

27.41 

1463.6 

4T0 

00190 

02.92 

34.40 

27.43 

00.114 

1463.1 

044 

00100 

02.  92 

34.40 

2 7.44 

1443.1 

044 

00106 

02.97 

34.40 

27.43 

1463.4 

04  4 

00114 

03.  St 

34.54 

27.49 

1464.3 

044 

00119 

03.56 

34.55 

27.49 

1466.4 

4T0 

00125 

03.77 

34.64 

27.34 

00.130 

1467.3 

044 

00125 

03.79 

34.  64 

27.54 

1467.6 

044 

00151 

03.67 

34.62 

27.52 

1466.0 

4T0 

C0150 

03.63 

34.66 

27.35 

00.144 

1464.2 

044 

00150 

03.63 

34.66 

27.34 

1466.2 

044 

00149 

03.77 

34.66 

27.54 

1446.2 

044 

00175 

03.66 

34.72 

27.40 

1466.5 

4TD 

00200 

03.95 

34.77 

27.43 

00.170 

1465.6 

004 

00205 

03.47 

34.77 

27.43 

1469.6 

044 

00226 

04.  10 

34.79 

27.63 

1470.1 

STO 

C0250 

04.26 

34.43 

27.65 

00.196 

1471.9 

004 

00255 

04.30 

34.64 

27.65 

1472.1 

044 

00276 

04.33 

34.6* 

27.66 

1472.6 

410 

C050C 

04.30 

34.66 

27.61 

00.216 

1472.9 

044 

00500 

04.30 

34.66 

27.64 

1472.9 

044 

00352 

04.49 

34.94 

27.71 

1474.6 

STO 

00400 

04.4c 

34.97 

27.73 

00.261 

1473.3 

044 

00401 

04.46 

34.97 

27-71 

1473.4 

04  4 

00451 

04.2* 

34.94 

27.73 

1475.4 

STO 

00500 

04.17 

34.94 

27.74 

00.303 

1475.7 

044 

00500 

04.17 

34.94 

27.74 

1475.7 

044 

00550 

04.01 

34.92 

27.74 

1475.9 

STO 

00600 

03.90 

34.91 

27.73 

00.  344 

1474.2 

004 

C0601 

03.90 

34.91 

27.75 

1474.2 

044 

00651 

03.76 

34.90 

27.75 

1476.3 

STO 

00700 

03.14 

34.90 

27.73 

00.366 

1477.2 

044 

00702 

03.74 

34.90 

27.76 

1477.2 

044 

00750 

03.79 

34.91 

27.76 

1476.2 

STO 

00600 

03.61 

34.92 

27.76 

00.427 

1479.2 

054 

00603 

03.41 

34.92 

27.76 

1479.2 

064 

00650 

03.65 

34.90 

27.76 

1475.3 

STO 

C0900 

03.1b 

34.52 

27.77 

00.469 

1460.4 

064 

00900 

03.76 

34.92 

27.77 

1460.6 

064 

00951 

03.65 

34.90 

27.76 

1461.0 

STO 

01003 

03.60 

34.69 

27.76 

00.312 

1461.6 

004 

01003 

03.60 

*4.69 

27.76 

1411.6 

064 

01046 

03.  54 

34.69 

27.77 

1462.1 

INST 

STO  fUCOAOIA 

TIN  SO  1304 

T6ACI 

OIA 

0 

S 

SOU*  Af 

2 

DURAT1C* 

00.4 

2 

40UAAC 

26 

Mrs 

Oil  T64 

06 

1 

SOUAAI 

36 

TOT  9 

N02 

*03 

SI03 

9H 

162 


/ 


-T5- 


Table  11.  USCCiC  EVEltUUEEN,  April  uud  May-June,  1077. — Continued 


M00C  STATION  OATA 


UN  10 

SI 

*9*3 

TlAA  If 75 

•OTON  0396  0 

AIR  T|MN 

OS.  2 

OIR  HOT  N|R 

NINO-OIA  32 

INST  STD 

RfCOROIR 

TIN  SO  130 A 

CONSIC 

000* 

NONTh  os 

SHIN  IV 

HIT  IUIB 

01. A 

If  2 A 

N1NO-SNO  20 

TRACI  OIR 

0 

S SOUARI  2 

LAT 

AS 

SO.  AN 

OAV  2* 

OATA  US!  1 

AARON* TR 

I01A.0 

SCA 

NI  NO-NO* 

DU HA 7 10* 

00.  s 

2 SOUARI  2A 

LONG 

09* 

10.0- 

NOON  I*. A 

ARIA  OS 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

WlATHf  R X2 

OR 16  011 

TAS  01 

1 SOUARI  3A 

CASTNUN/T >1  IVlTV*  OINTh  TINA  SAL  SI0H9-T  OVNOATh  SND  Vfl  OXVC  NO A TOT  N NO 2 NOS  S10S  NM 


STO 

ooooo 

03.12 

33.31 

2*.  1 1 

oc.ooc 

1960.5 

OAS 

00001 

03.12 

33.  3A 

29.91 

1991.0 

STO 

00010 

03.  11 

33.  31 

29.91 

00.019 

1991.1 

OAS 

00013 

03.11 

33. 3A 

29.91 

19*1,1 

STO 

00020 

03.  13 

33.31 

29.90 

00.025 

1991.3 

OAS 

00020 

03.13 

33.  3 A 

29.90 

1961.3 

STO 

00030 

03.13 

33.  3 A 

29.90 

00.093 

1991.5 

OAS 

00030 

03.  13 

33.  3 A 

29.90 

1991.5 

OAS 

0003A 

03.2* 

33.50 

29.99 

1992.2 

OAS 

000*3 

03.61 

33.52 

29.97 

1993.9 

STO 

00050 

0 3.  5 T 

A3.5A 

29.72 

00.071 

1993.9 

OAS 

00051 

03.5* 

33.61 

29.75 

1999.0 

OAS 

00059 

02.** 

33.91 

27.07 

1990.5 

OAS 

000*6 

02.  *5 

33.9A 

27.19 

1959.9 

OAS 

00070 

02.  * A 

3*.  13 

27.2* 

19*0.3 

STO 

00075 

02.17 

3*.  09 

27.25 

00.  05  A 

1959.0 

OAS 

0007* 

02.  11 

3*.  09 

2 7.2* 

1951. A 

OAS 

0009  5 

01.  A* 

3*.  32 

2 7.9* 

195A.2 

OAS 

00  097 

01.95  N 

3*. 3*  N 

27.990 

OAS 

00  099 

01.92 

39.31 

27.95  • 

195A.9 

STO 

00100 

01.93 

39.32 

27.99 

00.119 

19SA.7 

OAS 

0010* 

01.95 

39.  3 A 

27.50 

I9SA.9 

OAS 

0010* 

02.07 

39.90 

27.51 

1959  .5 

OAS 

0011* 

03.01 

3*.  59 

27.59 

19*3.9 

OAS 

00119 

03.33 

39.5* 

27.59 

19*5.9 

STO 

00125 

03.39 

39.  5 A 

27.59 

00.132 

1995. A 

OAS 

CO  127 

03.  *2 

3*.  5 A 

27.53 

1995.9 

STO 

00150 

03.72 

39.** 

27.57 

00.196 

1997.7 

OAS 

C0150 

03.72 

3*.** 

27.57 

19*7.7 

OAS 

00175 

03.90 

39.72 

27.90 

19*9.5 

STO 

00200 

0*.10 

3*.  77 

27.91 

00.172 

1970.3 

OAS 

00209 

0*.  1 5 

39.79 

27.93 

1970.7 

OAS 

0022* 

0*.  2 1 

39.  A3 

27.95 

1971.2 

STO 

00250 

0*.  29 

3*.  A* 

27.9* 

00.19* 

1972.0 

OAS 

00253 

C*.  30 

3*.  A* 

27.9* 

1972.1 

OAS 

0027* 

0*.*2 

39.90 

27.91 

1973.0 

STO 

C0300 

0*.  *7 

39.93 

27.70 

00.215 

1973.7 

OAS 

0030* 

0*.*7 

39.53 

27.  70 

J 973. 7 

OAS 

00352 

0*.  30 

39.92 

27.71 

1973. A 

STO 

00*00 

0*.  35 

39.9* 

27.72 

00.  29  2 

1979. A 

OAS 

00*01 

0*.  35 

39.9* 

27.72 

1979.9 

OAS 

00*5* 

0*.  3 1 

39.55 

27.73 

1975.9 

STO 

00500 

0*.  22 

39.9* 

27.75 

00.303 

197*.  0 

OAS 

00500 

0*.  22 

39.56 

27.75 

197*. 0 

OAS 

00552 

0*.  15 

39.55 

27.75 

1979.5 

STO 

00*00 

0*.01 

39.53 

27.75 

00.399 

1976.7 

OAS 

00*01 

0*.01 

39.93 

27.75 

1979.7 

OSS 

00*51 

03.5* 

39.59 

2 7.7* 

1977.9 

STO 

C0700 

03.  17 

39.92 

27.7* 

00.3A* 

1977.A 

OAS 

00702 

03.  *7 

39.92 

27.7* 

1977. A 

OAS 

00750 

03. AA 

39.93 

27.7* 

197A.9 

STO 

COAOO 

03.79 

39.91 

27.79 

00.  92  A 

1979.1 

OAS 

O0A03 

03.  7A 

39.91 

27.7* 

1979.1 

OAS 

00*5  0 

03.  *9 

39.91 

27.77 

1979.5 

STO 

00500 

03.  60 

39.  A5 

27.7* 

00.970 

1979.9 

OAS 

0050* 

03. *0 

39.A9 

27.7* 

19  AO. 0 

OAS 

00951 

03.  tl 

39.90 

27.77 

MAO. A 

STO 

01000 

03.  *2 

39.90 

27.77 

00.512 

1911. 7 

OAS 

01001 

03.62 

39.90 

27.77 

19*1.7 

OAS 

0105* 

03.  *0 

39.90 

2T.T7 

1912.5 

••••••••••••••• 
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NO  DC  STATIC*  OATA 


MMO 

SI 

0463 

TIAA  UTS 

SOTO*  0SA1A 

AIA  TINA 

02.S 

OIR  HOT  AIR 

NIND-OIR  2* 

INST 

STC  RiCOROIA 

TIN  SO  IMA 

CONS  1C 

OOCT 

MONTH  OS 

ININ  IV 

NIT  SUIO 

OUl 

11  2 A 

NINO-SAO  It 

TRACI 

OIR 

0 

S SOUARI 

2 

IA? 

AS 

AT.  SN 

OAV  24 

data  use  1 

•AAOMITA 

1001.  T 

SIA 

HlNO-AOA 

duration 

00. s 

2 SOUARI 

2A 

ion  a 

OAT 

♦A.  3* 

NOUA  U.S 

AAf A OS 

Cloud  t/a 

CL/TR 

NKATHiR  R2 

owe 

11  TA* 
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STO 

00500 

06.  )7 

16.99 

27.76 

00. 55  1 

1603.) 

oos 

00500 

06.)  7 

16.99 

27.76 

1653.3 

oos 

00551 

06.25 

56.95 

27.76 

160) .7 

STO 

01000 

06.22 

56.90 

27.77 

00.62  3 

1606.) 

oos 

01001 

06.22 

56.95 

27.77 

1656.) 

oos 

01056 

06.15 

16.97 

27.76 

• 

1653.1 

MlHO-OlO  53 
MlND-SAO  12 
MINO-FOA 
HiAtHSA  11 


INST  STO  MCOADfft 
TAACI  011  0 

OUAATION  00.) 

OAIA  Oil  TM  11 


OXVS  *06  TOT  * NO 2 NO) 
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TIN  SO  ISO* 
S SOUAAi  2 
2 SOUAM  «* 
1 SOUAM  AT 


SIO)  PM 


Table  11.  USC'UU  lJVEiUiHEEN,  April  ami  Muy-.l um\  11)77. — Continued 


NCOC  STATIOM  cm 


Rf  P 10  11  4463  tf AR  1975  40TDP  03675  AIR  TEMP  03.5 

CONS  EC  0010  month  03  Ship  cv  WIT  Buie  02.9 

LA*  44  22. ON  DAY  26  DATA  USS  1 4AA0NETR  1015. 0 

LONG  04  T 40.9-  HO  UP  23*5  AAfA  05  CLCUO  T/A 


CASTNON/TIHE  IVITVP  Of  PTH  Tf HP  SAL  SI&MA-T 


STO 

coooo 

10.33 

34.93 

26.96 

04S 

00003 

10.33 

34.93 

26.96 

STO 

00010 

10.35 

34.54 

26.86 

043 

00011 

10.33 

34.94 

26.46 

STO 

00020 

10.  34 

34.93 

26.86 

04S 

C0020 

10.34 

34.93 

26.86 

STO 

00030 

10.33 

34.54 

26.  46 

OSS 

00032 

10.35 

34.94 

26.96 

STO 

00050 

10.34 

34.94 

26.97 

043 

00051 

10.34 

34.94 

26.87 

oes 

00064 

10.39 

* 34.59 

26.90 

043 

00066 

10.59 

35.00 

26.47  • 

oes 

00070 

11.37 

35.22 

26.90 

STO 

00075 

11.51 

35.29 

26.92 

oes 

00076 

11.54 

33.30 

26.93 

oes 

00059 

11.85 

35.40 

26.95 

STO 

00100 

11.76 

35.39 

26.95 

oes 

00104 

11.37 

35.32 

26.98 

oes 

00123 

10.79 

35.27 

27.05 

STO 

00125 

10.47 

35.30 

27.05 

oes 

00129 

11.14 

35.39 

27.06 

STO 

00130 

10.  13 

35.13 

27.07 

oes 

00150 

10.09 

35.14 

27.06 

oes 

00134 

09.70 

35.03 

27.05 

oes 

00136 

09.65 

35.09 

27.10 

oes 

00165 

04.4  5 

34.40 

27. OT  • 

oes 

00165 

04.04 

34.44 

27.16 

oes 

00175 

07.90 

34.94 

27.19 

oes 

00144 

07.41 

34.74 

27.18 

STO 

00200 

07.36 

34.73 

27.14 

oes 

00203 

07.35 

34.73 

27.18 

oes 

00224 

07.27 

34.76 

27.21 

oes 

00232 

09.20 

34.94 

27.22 

oes 

0C239 

08.  16 

34.51 

27.20 

oes 

00245 

07.54 

34.  88 

27.27 

STO 

00250 

07.56 

34.49 

27.27 

09S 

00231 

07.35 

34.69 

27.27 

oes 

00262 

07.40 

44.52 

27.25 

oes 

CC270 

08.06 

34.97 

27.26 

oes 

00276 

07.57 

34.95 

27.26 

083 

00281 

07.73 

34.93 

27.28 

oes 

00267 

06.04 

33.00 

27.24 

STO 

00300 

07.43 

34.99 

27.31 

oes 

C0300 

07.94 

34.99 

27.31 

oes 

00329 

07.65 

35.00 

27.35 

Of' 

00335 

07.13 

34.92 

27.36 

oes 

00368 

06.5  6 

34.98 

27.43 

oes 

00350 

07.12 

35.01 

27.43 

oes 

00367 

07.19 

35.03 

27.44 

oes 

00  357 

06.66 

34.96 

27.49 

STO 

00400 

06.50 

34.93 

27.46 

oes 

00407 

06.03 

34.46 

27.46 

oes 

00426 

03.46 

34.71  P 

27.410* 

oes 

00430 

05.10 

34.70  P 

27.450 

oes 

00433 

04.59 

34.40 

27.54 

oes 

00466 

05.28 

34.90 

27.59 

oes 

00472 

05.78 

35.01 

27.61 

STO 

00500 

03.66 

34.95 

27.61 

oes 

C0500 

05.66 

34.99 

27.61 

oes 

00525 

05.44 

34.95 

27.60 

04  s 

00533 

05.25 

34.90 

27.59 

oes 

00560 

04.69 

34.83 

27.61 

oes 

00550 

04.6  7 

34.87 

27.63 

STO 

C0600 

04.  76 

34.94 

27.69 

oes 

00601 

04.76 

34.  94 

27.69 

oes 

00652 

04.63 

34.94 

27.69 

STO 

00700 

04.92 

3V.03 

27.73 

oes 

00702 

04.93 

35.03 

27.73 

oes 

00731 

04.44 

34.95 

27.72 

STO 

00400 

04.37 

36.96 

27.74 

oes 

00801 

04.37 

34.96 

27.74 

oes 

00930 

04.19 

34.94 

27.74 

STO 

00900 

04.19 

34.95 

27.75 

oes 

C0900 

04.19 

34.95 

27.75 

oes 

C0553 

04.24 

34.57 

27.76 

STO 

01000 

04.03 

34.54 

27.75 

oes 

01001 

04.05 

34.54 

27.75 

oes 

01024 

03.59 

34.54 

27.  76 

343 

01034 

03.99 

34.94 

27.76 

DIR  POT  PfR  HlNO-OIR  24  INST  STO  MCOROER  TIN  SO  ISO* 

11  1 4 WtNO-SPO  10  TRACI  01A  0 3 SOUARf  2 

SEA  41 NO-P OR  0URAT1CP  00.4  2 SOUARf  4* 

CL/TR  WEATHER  11  ORlO  Oil  749  1 SOUARf  47 


OVNDPTH  SNO  VfL  0XV6  P04  TOT  P N02  NOS  $103  PH 

00.000  1491*5 

1451.6 
00.012  1451.7 

1451.9 
00.024  1451.5 

1451.5 
00.  036  1452.1 

1492.1 
00.060  1492.4 

1452.4 

1452.8 

1453.6 

1456.7 
00.090  1457.4 

1457.5 

1459.1 
00.119  1458.9 

1457.4 

1495.5 
00.144  1496.0 

1457.1 
00.172  1453.3 

1493.4 

1491.9 

1491.8 

1457.1 

1485.6 

1485.2 

1493.3 
00.221  1413. 4 

1493.4 

1493.5 

1497.4 

1417.4 

1493.1 
00.266  1495.2 

1485.3 

1416.7 

1487.6 

1497.3 

1446.4 

1497.8 
00.309  1497.3 

1497.2 

1497.0 

1483.0 

1494.6 

1445.3 

1445.5 
1484.2 

00.394  1443.5 

1491.7 


1479.1 

1479.7 
1442.0 

00.447  1411.5 

1441.5 

1441.6 

1490.7 

1474.4 

1474.3 
00.495  1479.4 

1479.9 

1490.3 
00.  54  7 1 442  .3 

1442.4 

1441.2 
00.353  1441.4 

1491.6 

1441.6 
00.434  1442.3 

1442.5 

1443.6 
00.483  1493.6 

1493.6 
1443  .7 

1494.2 
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Table  II.  USCGC  EVERGREEN,  April  and  May- June,  1977. — Continued 


N 0 C C STATION  DATA 


lino 

31 

•443 

VtAA  1ST! 

•OTOA  03324 

Al A T f NP 

OT.l 

OIA  HGT  h A 

Ml  NO— 01  A 

23 

CONSfC 

0011 

MONTH  os 

SHIP  f V 

NET  AULA 

04.1 

23  1 2 

NINO-SPO 

13 

IAT 

44 

IS.IN 

OAf  27 

DATA  USE 

1 

AAAOHfTA 

1020.0 

SEA 

NIKO-POA 

LONG 

OAT 

40.  ON 

MOUA  02.2 

AAf  A 

03 

CLOUD  T/A 

CL/TA 

NEATNEA 

11 

CASTNUN/TINC 

IVlTVP 

OIPTH 

TEMP 

SAL 

SICNA-T 

OVNOPTh  SNO  VEL  OXVC 

•2.2 

OAS 

00009 

11.04 

33.14 

24.90 

1494.3 

STO 

00010 

11.04 

33.14 

26.90 

1494.3 

STD 

00020 

11.04 

33.14 

26.90 

1494.6 

OAS 

00022 

11.04 

33.14 

26.90 

1494.7 

STO 

0C030 

11.09 

35.13 

26.69 

1495.0 

OAS 

00030 

11.09 

33.13 

24.69 

1495*0 

STO 

00030 

11.12 

33.13 

26.69 

1495.4 

OP 

00031 

11.12 

35.15 

26.69 

1495.4 

STO 

00073 

11.  10 

33.13 

26.69 

1495.6 

OP: 

00074 

11.10 

35.15 

26*69 

1493*6 

06 

00093 

11.24 

33.21 

26.91 

1496.6 

OAS 

0009  3 

11.60 

33.32 

26.93 

1496.0 

STO 

00100 

11.6* 

35.34 

24.94 

1496.3 

OSS 

00100 

11.66 

35.  34 

26.94 

1496.4 

STO 

00123 

10.63 

35.22 

27.03 

1495.1 

OAS 

00127 

10.64 

33.21 

27.02 

1495.1 

OAS 

00129 

10.64 

35.20 

1495.1 

OAS 

00131 

10.33 

35.16 

2T.05 

1494.0 

OAS 

00137 

09.70 

33.06 

27.08 

1491.6 

OAS 

00144 

OA.  97 

34.94 

27.10 

146A.9 

STO 

00130 

0A.A7 

34.93 

27.11 

1466.6 

OAS 

00132 

Of.  AO 

34.93 

27.12 

1466.4 

OAS 

00134 

07.52 

34.69 

27*12 

1463.2 

OSS 

00141 

07.43 

34.66 

27.12 

1463.0 

OAS 

00163 

07.70 

34.74 

27.13 

1464.1 

OAS 

00167 

07.  6* 

34.73 

27.13 

1464.1 

OAS 

00169 

07.37 

34.67 

27.13 

1462.6 

OAS 

00173 

07.66 

34.75 

27.13 

14A4.1 

OAS 

00173 

07.66 

34.75 

27*  15 

14(4.2 

OAS 

CC190 

07.41 

34.72 

27.16 

1463.4 

OAS 

0019A 

06.96 

34.63 

27.15 

1461.7 

STO 

00200 

06.94 

34.67 

27.19 

1461.7 

OAS 

00201 

06.93 

34.71 

27.22 

1461.7 

OAS 

00207 

07.39 

34.  S2 

27.21 

1464.5 

OAS 

00213 

C7.72 

34.68 

27.24 

1465.2 

OAS 

0021 A 

07.39 

34.79 

27.22 

1463  . 9 

OAS 

00220 

07.39 

34.60 

27.23 

1463.9 

OAS 

00226 

07.72 

34.66 

27.24 

1465.4 

OAS 

00234 

OA.  13 

35.00 

27*27 

1467.3 

OAS 

00236 

06.41 

35.05 

27.27 

1466*4 

STO 

00230 

06.  32 

33.02 

27.24 

1466*3 

OSS 

00231 

06.30 

33.02 

27.26 

1466.2 

OSS 

00276 

07.61 

34.96 

27.29 

1466.7 

OAS 

00279 

07.72 

34.97 

27*31 

1466.4 

OAS 

00263 

07.34 

34.90 

27.31 

1464.9 

STO 

00300 

06.20 

34.74 

2 7.34 

1460.5 

OSS 

00  300 

06.  16 

34.73 

27*34 

1460.3 

OAS 

0032  3 

06.03 

34.77 

27*39 

1460.2 

OAS 

00336 

04.37 

34.93 

27*44 

1462.6 

OSS 

00342 

06.93 

35.00 

27*45 

1464.3 

OAS 

00330 

07.20 

33.06 

27.46 

1463.7 

OAS 

00371 

07.03 

33.07 

27.49 

1463.4 

OAS 

0037S 

06.77 

35.04 

27.50 

1464  .4 

OAS 

00340 

06.73 

33.04 

27*31 

1464.4 

OAS 

00366 

06.33 

34.97 

27.46  6 

1463.5 

OSS 

00394 

03.41 

34.63 

27.31 

1476.9 

STO 

00400 

05.36 

34.65 

27.53 

1476.9 

OSS 

00401 

03.37 

34.  A6 

27*54 

1479.0 

OAS 

00413 

05.93 

34.95 

27.34 

1461*6 

OAS 

00416 

03.67 

34.92 

27*33 

1461*3 

OAS 

00420 

03.46 

34.69 

27.33 

1479.6 

OAS 

0043  3 

04.69 

34.79 

27.37 

1476.6 

OSS 

00431 

04.60 

34.  AO 

27.56 

1476.5 

STO 

00300 

04.36 

34.  A2 

27*60 

1477.2 

OAS 

00300 

04.35 

34.82 

27*61 

1477.2 

CAS 

00312 

04.36 

34.  A2 

27.63 

1476.5 

OAS 

00323 

04.21 

34.64 

27.66 

1474.2 

OAS 

00330 

04.71 

34.95 

27.69 

1476*6 

STO 

00400 

04.76 

34.97 

27.70 

1460. 0 

OAS 

00601 

04.  T6 

34.97 

27.70 

1460.0 

OAS 

00441 

04.  44 

34.97 

27*71 

1460.1 

CAS 

00*32 

04.69 

33.02 

27.73 

1461.4 

STO 

•0700 

04.63 

33.02 

27.73 

1412. 0 

OAS 

•0704 

04.64 

33.02 

27.73 

1412.0 

OAS 

OOTSO 

04.64 

33.02 

27.73 

1461.9 

STO 

COAOO 

04.57 

34.99 

27*74 

1462*4 

OAS 

00A03 

•6.36 

34.99 

27*74 

1462*3 

OAS 

OOA32 

04.37 

34.99 

27*74 

1462*3 

STO 

00900 

04.  15 

34.93 

27*73 

1462*3 

OAS 

00309 

04.10 

34.94 

27.73 

1462.2 

OAS 

00933 

03.63 

34.90 

27.73 

1461.6 

STO 

01000 

03.63 

34.93 

27.77 

1462.4 

OAS 

01001 

03.63 

34.93 

27.77 

1462.6 

OAS 

• 104A 

03.  At 

34.  69 

27.73 

14A2.7 

INST  STC  ACCOAOSt 
TAACI  OIA  0 

DUAAT ION  OO. A 

OA 16  011  TtO 


TOT  P NC2  NOS 


TIN  SG  lit 
t SOUAAf 
2 SOUAAf  4 
I SOUAAf  4 


SIO)  an 
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Table  II.  USOGC  EYEItCKEEN,  April  and  May-Juue,  1977. — Continued 


NOOC  ItniOk  0 A T A 


UMP 

11 

•663 

9169  1975 

•OTOP  01556 

A! 6 TEMP 

05.1 

016  PCT  P66 

WlND-DIR  17 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SO  1106 

CONSIC 

0012 

MONTH  05 

SHIP  f V 

WIT  6UL6 

03.6 

1*  2 * 

WIND-SPO  22 

TAACE  016  0 

5 SQUARE  i 

CAT 

** 

51.  9N 

DAY  27 

OATA  US€  1 

•AROHETR 

1016.1 

SCA 

W1ND-P06 

DURATION  00.6 

2 SQUARE  *6 

LONG 

0*7 

19.0* 

NOU«  06.7 

AREA  05 

ClOUO  7/A 

Cl/T* 

WIATH66  XI 

OHIO  Oil  791 

1 SQUARE  *7 

CASTNON/TlNf  tWlTYP  OEPTH  TE*P  SAL  SIQMA-T  OYNDPTH  SNO  Vfl  OXYC  P04  TOT  P t>U  NO)  SIOl  PM 

STO  OOOOO  OA.Se  33*96  26.71  00.000  1*75.1 


0*.  7 OOS  00003  0A.3A  33.56  26.71  1*73.2 

STO  OOOIO  06.36  13.96  26.71  00.013  1*75.3 

01$  00011  06.37  13.56  26.71  1*75.* 

STO  00020  06. *6  11.99  26.72  00.027  1*75.5 

011  00020  06. *7  11.99  26.72  1*76.0 

STO  00030  06.*6  11.99  26.72  00.0*0  1*76.1 

06S  00032  06.66  11.99  26.72  1*76.1 

09S  000*7  06.  *5  11.99  26.72  1*76.3 

STO  00050  05.95  11.9  5 26.  75  00.  067  1*7*. 1 

06 S 00053  05. *9  11.92  26.76  1*72.5 

011  00055  05.15  13.92  26.60  1*71.9 

06S  00 060  01.03  11.61  26.95  1*62.2 

011  00066  03.26  11.57  27.06  1*63.* 

06S  00066  01.75  1*.10  27.12  1*65.7 

065  00070  01.65  l*.l*  27.1*  1*66.2 

STO  00075  0*.  20  3*.  17  27.13  00.09!  1*67.0 

065  00076  0*. » 6 1*. 1 6 27.13  1*66.1 

065  00067  0*. 22  1*.21  27.16  1*66.2 

065  00091  03.6*  3*. 16  27.16  1*66.6 

065  00097  06.  11  16.27  27.22  1*67.9 

065  00099  0*. * 3 36.29  27.20  1*69.3 

STD  00100  06.6*  16.36  27.21  00.116  1*71.1 

065  00102  05.77  1**31  27.22  1*75.2 

065  00116  05.62  16.3*  27.23  1*73.7 

065  00116  06.06  36.60  27.25  1*76.6 

065  00119  06.09  16.59  27.2*  1*76.9 

STO  00123  05.66  16.55  27.26  00.135  1*75.1 

065  00123  05.62  36.53  27.27  1*75.0 

065  00131  03.76  36.59  27.26  1*75.7 

065  00135  05.30  36.50  27.27  1*73.8 

065  00137  03.26  36.57  27.33  1*73.7 

065  00166  06.35  36.76  27.36  1678.5 

STO  00150  06.  32  36.76  27.33  00. 16C  1475.3 

065  00130  06.53  34.76  27.33  1*75.4 

065  00156  05.33  34.63  27.36  1474.4 

065  00155  04.73  36.51  27.34  1*71.9 

065  00171  04.96  34.61  27.35  1473.1 

065  00176  05.50  34.72  27.*2  1*73.6 

065  00196  05.05  )4.64  27.41  1474.0 

STO  C0200  04.96  34.64  27.41  00.196  1*73.7 

065  00201  06.76  36.62  27.62  1*72.6 

065  00203  04.16  14.36  27.64  1471.2 


065 

00216 

04.56 

34.70 

27.31 

1472.4 

065 

00222 

03.01 

34.73 

27.30 

1474.4 

065 

€0226 

05.26 

34.79 

27.30 

1475.6 

STO 

00250 

03.  13 

36.61 

27.53 

00.22  5 

1*75.6 

065 

0023  3 

03.13 

34.61 

27.53 

1475.3 

065 

00272 

03.20 

34.64 

27.55 

1476.  1 

065 

00277 

04.95 

36.63 

27.36 

1473.3 

STO 

00300 

06.55 

36.76 

27.37 

00.236 

1473.8 

D65 

00  300 

04.34 

34.  76 

27.57 

1473.6 

065 

00330 

04.6  3 

34.67 

27.63 

1475.2 

065 

00361 

06.4  5 

34.69 

27,67 

1474.7 

065 

00375 

06.85 

36.52 

27.65 

1*76.6 

065 

00376 

05.26 

35.01 

27.67 

1476.3 

065 

0039  0 

03.67 

33.05 

27.65 

1*80.2 

STO 

00400 

05.70 

15.08 

27.66 

00.310 

1460.6 

065 

00403 

03.71 

15.09 

27.66 

1460.7 

065 

00*3  3 

03.42 

13.04 

27.66 

1460.2 

STO 

00500 

05.21 

35.05 

27.71 

00.337 

1480.2 

065 

00500 

03.21 

35.05 

27.71 

1*60.2 

065 

OC352 

04.96 

15.04 

27.73 

1460.0 

STO 

0060C 

04.  69 

35.01 

27.7* 

00.401 

1479.7 

065 

00601 

04.69 

3^.01 

27.74 

1479.7 

065 

00632 

04.6  5 

33.01 

27.74 

1460.4 

STO 

00700 

06.66 

16.96 

27.74 

00.6*5 

.1*60. » 

065 

00702 

04.4  5 

16.96 

27.74 

1460.3 

065 

C073C 

04.  24 

16.56 

27.75 

1460.2 

STO 

00600 

0*.  19 

16.53 

27.75 

00.665 

1*60.6 

065 

00601 

04.  15 

14.95 

27.75 

1460.6 

065 

00632 

06.21 

16.56 

27.77 

1*61.1 

STO 

00300 

06.03 

16.94 

27.76 

00.315 

1461.6 

065 

00900 

06.0) 

16.94 

27.76 

1461.6 

065 

00933 

03.99 

14.93 

27.77 

1*62.5 

STO 

01000 

03.66 

34.94 

27.77 

00.576 

1462.8 

065 

01003 

03.66 

14.54 

27.77 

1462.9 

065 

010*6 

03.66 

16.53 

27.76 

1*63.6 
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NOOC  STATION  OATA 


MMC  SI  MU  TCAA  1575  SOTDP  OSASI  AIR  TCMP  04.4 

CONSKC  Mil  MONTH  OS  SHIR  |v  HIT  |Ul«  03.0 

IS*  44  48.  TN  OAT  ST  DATA  USE  I OARCHlTA  1017. T 

LONG  OAT  58.2m  »OUR  07.5  AREA  03  CLGUO  T/A 


CAST*  UN /TIM! 

tYCTYP 

OE  PTH 

TEMP 

SAL 

SICHA-T 

STO 

00000 

04.16 

33.42 

26.54 

07.9 

061 

00001 

04.14 

33.42 

26.54 

STO 

00010 

04.15 

33.42 

2 6.54 

ORS 

000  u 

04.15 

33.42 

26.54 

STO 

C0020 

04.14 

33.42 

26.54 

OtS 

00020 

04.14 

13.42 

26.54 

STO 

00030 

04.30 

33.46 

26.55 

OSS 

00030 

04.30 

33.46 

26.55 

OSS 

00036 

04.26 

33.50 

26.55 

OSS 

00036 

04.4S 

33.50 

26.57 

OSS 

00047 

04.39 

33.49 

26.57 

STO 

00050 

03.92 

33.43 

26.57 

OSS 

00051 

03.30 

33.36 

26.57 

OSS 

00053 

02.77 

S3.  30 

26.57 

OSS 

00055 

02.41 

33.32 

26.62 

OSS 

00074 

02.23 

31.71 

26.94 

STO 

00075 

02.20 

33.72 

26.95 

OSS 

0007  6 

01.51 

33.  7t 

27.01 

OSS 

00075 

01.60 

33.79 

27.05 

OSS 

00061 

01.54 

33.  62 

27.06 

OSS 

00063 

01.54 

33.67 

27.12 

OSS 

000S9 

02.32 

34.04 

27.20 

STO 

00100 

02.36 

34.06 

27.21 

OSS 

00100 

02.36 

34.  06 

27.21 

OSS 

00104 

01.93 

34.08 

27.26 

STO 

00125 

02.71 

34.23 

27.32 

OSS 

00123 

02.73 

34.23 

27.32 

OSS 

00131 

02.35 

34.16 

27.31 

OSS 

00146 

01.96 

34.27 

27.41 

STO 

00130 

02.49 

34.33 

27.42 

OSS 

00150 

02.59 

34.34 

27.42 

OSS 

00134 

02.90 

34.39 

27.43 

OSS 

00165 

03.32 

34.48 

27.46 

OSS 

00175 

03.20 

34.47 

27.47 

STO 

C0200 

03.43 

34.53 

27.49 

OSS 

00201 

03.45 

34.  54 

27.50 

OSS 

00226 

03.83 

34.66 

27.56 

OSS 

0C241 

04.01 

34.66 

27.55 

STO 

00230 

03.36 

34.62 

27.55 

OSS 

00251 

03.51 

34.62 

27.56 

OSS 

00276 

03.52 

34.73 

27.60 

STO 

00300 

04.32 

34.64 

27.64 

OSS 

00300 

04.33 

34.64 

27.65 

OSS 

00352 

04.43 

34.66 

27.65 

STO 

C0400 

04.42 

34.89 

27.67 

OSS 

00401 

04.42 

34.69 

27.66 

css 

00453 

04.40 

34.92 

27.70 

STO 

OOSOC 

04.36 

34.92 

27.71 

OSS 

00302 

04.35 

34.52 

27.71 

OSS 

00552 

04.19 

34.90 

27.71 

STO 

00600 

04.06 

34.52 

2 7.74 

OSS 

00601 

04.06 

34.92 

27.74 

OSS 

00631 

04.13 

34.54 

27.75 

STO 

00700 

04.06 

34.92 

27.74 

OSS 

00700 

04.06 

34.92 

27.74 

OSS 

00750 

03.76 

34.69 

27.74 

STD 

00600 

03.68 

34.92 

27.76 

OSS 

00801 

03.66 

34.92 

27.76 

OSS 

00632 

03.85 

34.93 

27.77 

STC 

00500 

03.76 

34.91 

27.76 

OSS 

00900 

03.76 

34.91 

27.76 

OSS 

00953 

03.61 

34.93 

27.77 

STO 

01000 

03.60 

34.93 

27.77 

OSS 

01001 

03.76 

34.53 

27.77 

OSS 

01007 

03.69 

34.91 

27.77 

OIR  HCT  RER  MIND-DIR  19  INST  |T0  MCOROER  TEN  SO  1306 

19  3 A M1NO-SPD  SO  TRACS  OIR  0 S SQUARE  S 

SEA  Ml  NO- FOR  DURATION  00.4  S SOUARf  At 

CL/TR  HEATHER  *2  0RI6  011  792  11  1 SQUARE  AT 


OYNOPTh  SNO  TEL  OXVG  P04  TOT_P  NOS  N03  SI03  PM 

00.000  1A63.A 

1445.4 
00.015  1465.5 

Laos. a 

00.030  1465.7 

1465.7 
00.045  1466. 5 

1466.5 

1466.5 

1467. 5 

1467.2 
00.075  1465.2 

1463.4 

1460.2 

1456.7 

1456.7 

00.107  1456.6 

1437.4 

1456.2 

1456.0 

1456.1 

1459.6 
00.132  1460.3 

1460.3 

1436.4 
00.153  1462.3 

1462.5 

1460.6 

1459.6 
00.171  1461.9 

1462.4 
1463.9 

1466.0 

1465.6 
00.203  1467.1 

1467.2 

1469.4 

1470.4 
00.233  1466.6 

1468.4 

1470.7 
00.259  1472.9 

1473.0 

1474.3 
00.307  1475.1 

1473.1 

1475.5 
00.333  1476.5 

1476.5 

1476.6 
00.397  1477.0 

1477.0 

1476.1 
00.441  1476.6 

1476.6 

1476.2 
00.464  1479.5 

1479.5 

1460.2 
00.526  1400.6 

1460.6 

1461.7 
00.365  14(2.5 

1462.4 
1462.1 


••••••••••••••• 


Table  11. 


USCGC  EVEKUKEEN,  April  and  May-Juue,  1977. — Continued 


• MIC  si  Mt) 
CONSIC  0014 
u*  44  I0.SH 
lONO  040  00.  Sw 
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N 

DOC  5 T A 

7 1 0 M 

OAT 

mi 
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25 

4 
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IT 
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1 
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05 
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TINT 
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SMO  VIL 
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00000 

02.04 

55.22 

24.57 

40.000 

1454.1 

o»s 

00001 

02.04 

55.22 

24.57 

1454.1 

Oil 

00004 

02.05 

55.22 

24.57 

1454.2 

STO 

00010 

02.04 

55.22 

24.57 

00.019 

1454.2 

04  S 

00011 

02.05 

55.25 

24.55 

1454.2 

STO 

00020 

02.17 

55.22 

24.54 

00.050 

1454.9 

04S 

00020 

Q2.  ia 

55.22 

24.54 

1497.0 

STO 

0005C 

02.14 

55.24 

24.57 

00.044 

1497.1 

oas 

OOOK 

02.14 

55.24 

24.57 

1497.1 

oas 

0004  4 

02.05 

55.57 

24.40 

1497.2 

STO 

00050 

02.04 

55.  59 

24.70 

00.075 

1497.2 

oas 

00051 

02.02 

55.44 

24.74 

1497.1 

oas 

00055 

01.47 

55.  SA 

24.04 

1497.0 

oas 

00055 

01.52 

55.52 

24.04 

1454.1 

oas 

00054 

00.00 

55.40 

24.95 

14*2. 5 

oas 

00040 

00.42 

55.49 

27.04 

1491.5 

oas 

00044 

00.40 

55.00 

27.14 

1480. 4 

oas 

OOOTO 

00.45 

55.92 

27.22 

1451.9 

STO 

00075 

00.54 

55.99 

27.20 

00.101 

1491.7 

oas 

00074 

00.54 

95.99 

27.19 

1491.7 

oas 

00070 

00.40 

55.94 

27.20 

1451.0 

oas 

oooai 

01.15 

54.00 

27.24 

1454.4 

oas 

00041 

01.47 

54.10 

27.50 

1454.5 

oas 

00045 

01.42 

54.10 

27.54  • 

1490.4 

STO 

00100 

02.07 

54.24 

27.55 

00.120 

149S.2 

oas 

00100 

02.24 

54.27 

27.59 

1440.0 

oas 

00102 

02.74 

54.50 

27.57 

14*2.2 

STO 

00125 

05.05 

54.  S2 

27.44 

00.157 

1447.* 

oas 

00125 

05.04 

54.52 

27.44 

1447.7 

STO 

00150 

05.45 

54.55 

27.47 

00.195 

1447.2 

oas 

00150 

05.45 

54.54 

27.49 

14*7.2 

oas 

00152 

05.  74 

54.59 

27.91 

14*7.7 

oas 

00154 

04.04 

54.45 

27.92 

14*9.2 

oas 

00175 

04.40 

54.75 

27.94 

1471.9 

STO 

00200 

04.71 

54.50 

27.99 

00.105 

1472.0 

oas 

00.  05 

04.71 

54.  Cl 

27.99 

1472.9 

oas 

002  70 

04.42 

54.45 

27.41 

1475.0 

STO 

CO  50 

04.01 

54.  59 

27.45 

00.209 

1474.2 

oas 

OC  255 

04.02 

54.  as 

27.45 

1474.5 

oas 

00277 

04.75 

54.99 

27.45 

1474.5 

STO 

00500 

04.50 

54.97 

27.45 

00.254 

1475.7 

oas 

00500 

04.44 

54.97 

27.49 

1475.7 

oas 

C0550 

04.55 

54.92 

27.49 

1474.9 

STO 

00400 

04.40 

54.  SI 

27.4S 

00.2*0 

1475.0 

oas 

00401 

04.40 

54.91 

27.49 

1475.0 

oas 

00451 

04.59 

54.95 

27.71 

1475.0 

STO 

00500 

04.52 

54.94 

27.72 

00.  525 

147*. 4 

oas 

00504 

04.51 

14.94 

27.75 

147*. 4 

oas 

00550 

04.24 

54.  S5 

27.75 

1474.9 

STO 

00400 

04.07 

54.95 

27.75 

00.547 

1474.9 

oas 

00401 

04.  Of 

14.  S5 

2T.75 

147*. S 

oas 

00451 

05.  aa 

54.90 

27.74 

1477.0 

STO 

00700 

05.72 

54.94 

27.74 

00.410 

1477.1 

oas 

00702 

05.72 

54.49 

27.74 

14TT.I 

oas 

00750 

05.71 

54.99 

27.75 

1477.9 

STO 

ooaoo 

05.5  5 

54.91 

27.77 

00.492 

1470.5 

oas 

00501 

05.45 

54.91 

27.77 

1470.5 

oas 

00550 

05.47 

54.90 

27.74 

1479.4 

STO 

00400 

05.45 

54.90 

27.77 

00.  495 

1410.1 

oas 

00400 

05.45 

14.90 

27.77 

1400.1 

oas 

00451 

05.  54 

54.90 

27.79 

1400.5 

STO 

01000 

05.54 

54.90 

27.77 

00.95! 

I4li«4 

oas 

01001 

05.54 

54.90 

27.77 

1401.4 

oas 

01005 

05.54 

54.90 

27.77 

1411.4 

HINO-OIA 

21 

INST 

sto  oicoooia 

TIN  SO  150* 

HlND-S’0 

24 

TAACI  Of* 

0 

9 

SOUAAi 

2 

tflMO-’Oa 

DONATIO* 

00.4 

2 

SOUAAC 

40 

HlATHia 

12 

00  H 

011  795 

10 

1 

SOUAAI 

40 

OAVC 

004 

TOT  / 

102 

N05 

S 103 

PH 
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nor  si  9**3 

CDNSIC  0015 
U*  ♦♦  50,  ON 
10N&  040  2«.)< 


CASTWUN/TMC 


it.  i 


N 0 D C STATION  0 A T A 


VIA*  If  T9  9070R  019*4  Al*  TfMA  04.1  OU  NOT  VIA  wlND-01*  22 

MONTH  09  SHI*  iv  HIT  AUC I 02. » 2T  3 4 HlNO-SOO  20 

OAV  2T  OATA  US  I 1 OA AOMfTA  1014.9  SEA  MlMO-fO* 

NOUS  12.1  ASIA  05  CLOUD  T/A  CL/TP  WEATHER  *2 
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OIRtH 

TIN* 

SAL 

II6MA-7 

0VN0R7H 

SM3  VEL 

STO 

00000 

02.13 

13.10 

24.42 

00.000 

1454.5 

o»s 

0000 1 

02.13 

33.30 

2*.  *2 

1*94.5 

OIS 

00003 

02.13 

93.  24 

2*.  *2 

1*9*.* 

STO 

00010 

02.13 

33.30 

2*. *2 

00.014 

149*. 7 

oos 

00013 

02.13 

33.30 

24.92 

1*94.7 

STO 

00020 

02.12 

33.30 

2*.  *2 

00.029 

145*. 9 

oos 

00020 

02.11 

53.30 

2*.*3 

1454.9 

STO 

00090 

02.00 

13.37 

24.4* 

00.  042 

1454.5 

OOS 

00090 

01.  ft 

33.37 

24.** 

1456.5 

oos 

00045 

01.92 

33.94 

24.99 

1454.2 

sro 

00090 

01.50 

33.71 

27.00 

00.  047 

1455.1 

oos 

00091 

01.41 

33.79 

27.04 

1454.4 

oos 

000*4 

00.  *1 

33.94 

27.14 

1452.4 

STO 

00075 

01.23 

33.43 

27.14 

00.041 

1454.4 

oos 

0007* 

01.25 

33.44 

27.20 

1*54.7 

STO 

00100 

01.25 

94.04 

27.29 

00.112 

1455.3 

oos 

00102 

01.29 

34.0* 

27.90 

1455.3 

oos 

00112 

01.31 

3*.  1* 

27.37 

1455.* 

oos 

0011* 

01.57 

34.23 

27.41 

1457.9 

STO 

00125 

01.71 

34.24 

27.44 

00.131 

1459.1 

oos 

00125 

01.72 

34.24 

27.49 

1459.1 

STO 

00190 

02.29 

94.40 

27.44 

00.144 

14*1.1 

QOS 

001S2 

02.31 

34.41 

27.50 

14*1.3 

OOS 

00175 

02.4* 

94.90 

27.55 

14*2.4 

OOS 

00 114 

02.43 

94.52 

27.54 

14*3.4 

STO 

00200 

02.45 

94.97 

27.57 

00.17! 

14*9.1 

OOS 

00201 

02.47 

14.99 

2T.5T 

1445.2 

OOS 

0022* 

02.74 

34.  *2 

27.43 

1*44.7 

STO 

00290 

02.7* 

34.94 

27.40  • 

00.201 

14*5.1 

OOS 

00251 

02.7* 

34.54 

27.  *0 

14*5.2 

OOS 

0027* 

02.44 

94.«2 

27.43 

14(5.1 

STO 

00300 

02.99 

14.  *7 

27.** 

00.224 

14*4.5 

OOS 

00300 

02.9* 

l4.«7 

27.** 

14*4.5 

oos 

00350 

03.2* 

94.75 

2 7.o4 

144*.  3 

STO 

00400 

03.40 

34.74 

27.70 

00.  27 1 

1470.4 

OOS 

00403 

09.42 

14.74 

27.70 

1470.9 

oos 

0043* 

09.  *7 

94.  94 

27.71 

1472.5 

oos 

00444 

04.0* 

94.  It 

27.71 

1474.4 

oos 

00451 

04.09 

94.40 

27.72 

1474.5 

oos 

0044* 

04.09 

94.99 

27. 71 

1*74.4 

STO 

00900 

03.91 

94.9* 

2T.T2 

00.315 

1474.1 

oos 

00900 

03.91 

94.  •* 

21.T2 

1474.1 

oos 

00993 

03. «* 

34.41 

27. T* 

1475.7 

STC 

00*00 

01.44 

14.4  2 

IT  .T9 

00.157 

147*.* 

oos 

00*01 

03.44 

34.42 

27.75 

1*7*.* 

oos 

00*91 

03.4  7 

34.42 

27.75 

1477.4 

STO 

C0700 

03.44 

34.49 

27.7* 

00.94* 

1474.1 

oos 

00700 

03.44 

34.43 

27.  7* 

1474.1 

oos 

00  750 
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34.41 

27.75 

147*. 4 

STO 

00*00 

03.71 

34.40 

27.74 

00.441 
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00*01 
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94.40 

27.74 

1479.7 

oos 
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03.42 
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27.74 
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STO 
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oos 
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27.77 
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oos 
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94.40 

27.77 
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STO 

01000 
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34.41 

27.79 

00.52! 
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oos 
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03.40 

94.41 

27.79 
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oos 
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03.42 

94.99 

27.77 

1*91.7 

•»»(»•••••*•*(* 


INST  STC  MCOAOER  TIN  SO  190* 
TRACI  01*  0 5 SQUARE  2 

DURATION  00.9  2 SOUAAf  *0 

0*Jt  Oil  Tf4  12  1 SQUARE  40 
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1449.7 

STO 

00079 

-0.40 

11.  04 

26.96 

00.119 

1449.9 

0*S 

00074 

- 0.41 

11.04 

26.97 

1449.9 

STO 

00100 

- 0.70 

11.14 

26.69 

00.199 

1449.1 

OOS 

00100 

- 0.70 

11.14 

26.66 

1449.1 

STO 

00129 

• 0.41 

11.21 

24.72 

00.109 

1446.1 

OOS 

00129 

- 0.61 

11.21 

24.71 

1446.1 

oos 

00144 

- 0.04 

11.  14 

24.02 

1449.9 

STO 

00190 

- 0.01 

11.19 

24.01 

00.220 

1449.7 

OOS 

00192 

- 0.00 

11.16 

24.04 

1449.0 

oos 

00177 

- 0.96 

11.4* 

26.41 

1447.9 

STO 

C0200 

- 0.29 

11.90 

27.00 

00.277 

1449.9 

OOS 

00201 

- 0.21 

11.99 

27.00 

1449.6 

oos 

00226 

00.02 

11.64 

27.01 

1491.2 

STO 

€0290 

00.  12 

11.77 

27.12 

00.120 

1491.2 

oos 

00291 

00.  14 

11.70 

27.11 

1491.1 

oos 

0027* 

00.00 

11.  94 

27.24 

1496.4 

STO 

00100 

01.42 

14.  11 

27.14 

00. 170 

1499.4 

OIS 

00104 

01.40 

14.22 

27.40 

1460.4 

OOS 

00112 

01.94 

14.41 

27.92 

1462  .4 

OOS 

00116 

02.14 

14.49 

27.91 

14*4.2 

OOS 

00111 

02.91 

14.91 

27.97 

1469.4 

oos 

00116 

01.04 

14.4* 

27.41 

1467.9 

oos 

00190 

01.10 

14.70 

27.46 

14*0.4 

OAS 

C0190 

01.20 

14.  74 

27.47 

1469.9 

*04  TOT  9 


1101  *N 


Af  A ID 

SI 

•4«1 

TIAA 

1979 

• CTO*  00104 

All 

T|H*  09.9 

OlA  HOT  AIA 

MlNO-PIA 

06 

INST 

STO  AICOAOIA 

TIN  SO  IM6 

CONSIC 

0021 

MONTH  09 

SH|*  |V 

HIT 

• UCA  09.9 

00 

1 2 

6INO-SAO 

22 

TAACI 

OlA 

0 

1 

SOUAAI 

2 

tA* 

44 

09.  ON 

OAT 

20 

OATA  Utl  1 

•AAOHfTA  10 10.0 

SIA 

HI  ND-AOA 

OUAATIOA 

00.1 

2 

SOUAAI 

40 

iONO 

049 

09.0a 

mOu* 

01.1 

AAIA  09 

CCOUO  T/A 

CC/TA 

HlATMf  A 

A4 

011  002 

1 

SOUAAI 

49 

CASTNUN/TIN! 

191TTA 

01  ATM 

TIN* 

SAC 

SICMA'T 

OTNOATh 

SNO  VIL 

0IT6 

*04 

TOT  > 

N02 

NO! 

9101 

Am 

STO 

COOOO 

00.04 

12.02 

26.11 

00.000 

1490.1 

01.1 

OOS 

00007 

00.04 

12.02 

26.11 

1490.2 

STO 

00010 

00.  04 

12.02 

26.11 

00.017 

1490.1 

OOS 

00011 

00.04 

12.02 

26.11 

1490.1 

STO 

•0020 

00.79 

12.62 

26.11 

00.014 

1490.2 

OOS 

00020 

00.79 

12.02 

26.11 

1490.2 

oos 

00024 

00.01 

12.01 

26.12 

1490.4 

STO 

00010 

00.74 

12.04 

26.19 

00.091 

1490.2 

oos 

00010 

0C.T1 

12.  04 

26.19 

1490.1 

oos 

00047 

- 0.21 

12.91 

26.47 

1446.1 

•TO 

C0090 

- 0.10 

12.91 

14.90 

00.001 

1449.9 

OOS 

00091 

- 0.S4 

12.90 

26.91 

1449.0 

STO 

00079 

- 0.94 

11.17 

26.49 

00.120 

1441.4 

OOS 

00074 

- 0.99 

11.10 

24.70 

1441.4 

OOS 

00097 

- 0.06 

11.11 

24.02 

1444.6 
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NOOC  station  data 


MMO  SI  MU 
COMIC  MM 
If  M 05.  5M 
iOM6  044  52.  OM 


CAITMVTIlt 


M.I 


VISA 

1575 

•OTO*  014)2 

AIS 

TIM*  05.4 

OIA  HOT  *|A 

MONTH  OS 

SHI*  IV 

MIT 

SULS  05.4 

14 

2 3 

OAT 

2S 

OATA  USC 

1 

SASCMITS  1004.2 

SIA 

HOUA 

04.  S 

ASIA 

OS 

ClCuO  T/A 

Cl/TA 

IVtTV* 

OIATH 

TIM* 

SAL 

S16MA-T 

DVNCATn 

SMO  VlL 

STD 

COOOO 

00.45 

32.  S2 

24.32 

00.000 

1450.5 

084 

00001 

00.45 

32.12 

24.32 

1450.5 

STO 

00010 

00.41 

32.  S2 

24.3) 

00.017 

1450.4 

OSS 

00011 

00.  S4 

32.  S3 

24.3) 

1450.5 

STO 

00020 

00.44 

32.40 

24.40 

00.034 

1449. 7 

OSS 

00020 

00.44 

32.41 

24.41 

1449.7 

STO 

oooso 

00.52 

32.  44 

24.44 

00.050 

1444.) 

OSS 

cooso 

00.51 

32.44 

24.44 

1449.) 

OSS 

0004S 

- 0.02 

32.41 

24.44 

1447.0 

OSS 

00044 

- 1.11 

33.0) 

24.  SS 

1442.2 

STO 

oooso 

- U14 

55.05 

24.40 

00.080 

1442.1 

css 

00051 

- 1.22 

33.11 

24.45 

I441.S 

OSS 

00042 

- 1.45 

35.22 

24.75 

1441.1 

STO 

•0075 

- 1.55 

33.24 

24.70 

00.114 

1441.5 

OSS 

000T4 

- 1.52 

33.20 

24.70 

1442.0 

STO 

00100 

- 1.01 

33.5 1 

24.04 

00.145 

1444.0 

OSS 

00100 

- 1.00 

33.  SO 

24.  S4 

1444.  1 

STO 

00125 

- 0.54 

33.4S 

24.03 

00.174 

1444.5 

OSS 

00125 

- 0»  5S 

33.48 

24.03 

1444.4 

STO 

00150 

• 0.25 

33.SS 

24.00 

00.201 

1449. S 

OSS 

00150 

- 0.2  2 

33.5S 

24.00 

1448.8 

OSS 

001T5 

00.21 

33.72 

27.08 

1451.4 

STO 

00200 

00.41 

33.S4 

27.10 

00.251 

1 453.0 

OSS 

00205 

00.47 

35.44 

27.20 

1454.2 

OSS 

0022S 

01.14 

34.11 

27.34 

1457.0 

STO 

00250 

01.57 

34.24 

27.44 

00.290 

1459.5 

OSS 

00251 

01.54 

34.27 

2T.44 

1459.4 

OSS 

002  74 

01. TT 

34.33 

27.47 

1440.5 

STO 

00500 

02.00 

34.41 

27.52 

00.  321 

1442.4 

OSS 

00502 

02.02 

34.42 

27.5) 

1442.5 

OSS 

00550 

02.42 

34.  54 

27.50 

1445.2 

OSS 

00392 

03.01 

34.70 

27.47 

144S.  3 

STO 

00400 

05.04 

34.72 

27.47 

00.373 

1449.2 

OSS 

00405 

05.10 

34.  72 

27.47 

1449.3 

OSS 

00451 

05.2S 

34.75 

27.48 

1470.5 

STO 

C0500 

03.  54 

34.77 

27.40 

00.419 

1472.1 

OSS 

00502 

03.  34 

34.77 

27.40 

1472.1 

OSS 

C0550 

03.54 

34.  TS 

27.70 

1472.9 

STO 

00400 

03.47 

34.  S2 

27.72 

00.443 

1474.3 

OSS 

00401 

03.47 

34.4? 

27.72 

1474.3 

OSS 

00452 

03.  53 

34.  S3 

27.72 

1475.4 

STO 

00700 

05.54 

34.  S4 

27.7) 

00.507 

1474.3 

OSS 

00700 

03.54 

34.84 

27.7) 

1474.) 

OSS 

00750 

03.54 

34.05 

27.7) 

1477.2 

STO 

oosoo 

03.54 

34.05 

27.7) 

00.551 

1470. 0 

OSS 

00S01 

03.54 

34.S5 

27.73 

1478.0 

OSS 

00SS2 

03.54 

34.84 

27.74 

1478.9 

STO 

00400 

03.54 

34.86 

27.74 

00.555 

1475.4 

OSS 

00404 

03.  54 

34.  S4 

27.74 

1479.7 

OSS 

00451 

03.53 

34.87 

27.75 

14(0.4 

STO 

01000 

03.51 

34.07 

27.75 

00.4)5 

1481.2 

OSS 

01005 

03.51 

34.  ST 

27.75 

1411.2 

OSS 

01005 

03.51 

34.04 

27.75 

14(1.2 

HlNO-Ol  A 14 
MlN0-S*0  1A 
MJMO-FOA 
tflATMCA  It 


OAVG  *04 
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N 1 

DOC  S T 4 

T 1 0 N 

0 4 T 

4 

into 

SI  1445 

14TS 

SOT 04  01454  41S 

TINA  03.6 

DU  HOT  AIM 

Ml  NO-01 4 21 

INST  STC  MCCMIOf  4 

CONSIC 

0025 

MONTH  05 

SHA  iv 

MIT 

•UL4  03.4 

21  , 

2 2 

MIND-SAD  12 

74 AC  1 011  0 

14* 

44  05.  ON 

047 

20 

0ATA  USI 

1 SAAONETK  1009.0 

SIA 

MI  ND-F  04 

0USAT10N  00.4 

10N& 

Ml  54.0m 

KJUA 

05.1 

mi 

05  CLOUD  T/A 

CL/TO 

MK47HCI  34 

04 If  Oil  S04 

C4STMUM/TIMI 

lvvtya 

DIATh 

TINA 

SSL 

SICNA-T 

dvnoath 

SNO  VlL 

OXVC  A04 

TOT  J N02  NO) 

ST0 

00090 

01.44 

35.14 

24.52 

00.  000 

1655.1 

04.1 

005 

00005 

01.46 

33.14 

26.92 

1453.2 

STO 

00010 

01.44 

33.19 

24.92 

00.015 

1495.2 

005 

00011 

01.44 

33.15 

26.93 

1455.2 

STD 

00020 

01.4) 

33.17 

24.94 

00.0)0 

1455.) 

005 

00020 

01.4) 

33.17 

24.94 

1455.) 

STO 

000)0 

01.42 

33.26 

24.61 

00.045 

1455.4 

005 

000)0 

01.42 

33.26 

26.61 

1455.4 

005 

000)4 

01.94 

33.24 

24.65 

1454.7 

STO 

C0050 

01.90 

33.50 

26.03 

00.072 

1454.4 

005 

00091 

01.49 

33.51 

24.04 

1454.4 

005 

00097 

01.56 

33.94 

24.06 

1455.) 

005 

00054 

00.72 

3).  96 

26.9) 

1451.7 

005 

00070 

00.49 

33.99 

24.04 

1492. 5 

STO 

00079 

00.42 

33.60 

26.95 

00.101 

1452.3 

OIS 

00074 

00.41 

33.60 

26.95 

1452.) 

STO 

00100 

00.99 

33.77 

27.00 

00. 127 

1453.7 

905 

00100 

00.99 

33.74 

27.09 

1453.4 

cos 

00104 

00.94 

33.91 

27.19 

1454.0 

005 

00114 

01.66 

34.14 

2 7.33 

1457.5 

005 

00121 

02.55 

34.20 

27.31 

1461.6 

005 

0012) 

02.74 

34.2) 

27.31 

1462.6 

STO 

00129 

02.74 

34.24 

27.32 

00.149 

1442.7 

005 

00129 

02.79 

34.24 

27.32 

1462.7 

STO 

C0190 

0).00 

34.3) 

27.37 

00.168 

1464.2 

005 

00190 

0).01 

34.3) 

27.37 

1464.2 

00! 

00144 

0).  )2 

34.43 

27.42 

1466.0 

005 

00177 

01.24 

34.46 

27.45 

1466.0 

STO 

00200 

Q)«49 

34.54 

27.50 

00.202 

1467.4 

005 

00201 

0).  51 

34.95 

27.50 

1467.9 

005 

00224 

01.81 

34.43 

27.53 

1469.3 

005 

00241 

04.15 

34.71 

27.56 

1471.1 

STO 

00290 

04.07 

34.70 

27.56 

00.231 

1470.9 

QOS 

00291 

04.06 

34.70 

27.56 

1470.4 

005 

00276 

04.09 

34.76 

27.61 

1471.) 

STO 

00)00 

04.  )9 

34.42 

27.6  2 

00.294 

1473.2 

005 

00)00 

04.40 

34.42 

27.62 

1473.2 

005 

00)92 

04.46 

34.47 

27.65 

1474.4 

STO 

00400 

04.94 

34.92 

27.66 

00.306 

1475.6 

005 

0040) 

04.95 

34.92 

27.68 

1475.7 

005 

00491 

04.05 

34.  44 

27.60 

1474.) 

STO 

00900 

04.  15 

34.90 

27.71 

00.352 

1475.6 

045 

00500 

04.15 

34.9C 

27.71 

1475.6 

05 

00992 

04.04 

34.90 

27.72 

1476.2 

STO 

C0600 

06.0) 

34.91 

27.71 

00.39  5 

1476.4 

055 

0060) 

04.0) 

34.91 

27.73 

1476.6 

005 

006  92 

0).  47 

34.91 

27.74 

1477.4 

STD 

00700 

0).  9 « 

34.91 

27.76 

00.4)4 

1474.2 

005 

00700 

01.9  6 

34.91 

27.76 

1474.2 

005 

00790 

0).  94 

34.92 

27.73 

1474.5 

STO 

00400 

01.81 

34.51 

27.75 

00.44  0 

1475.3 

055 

00401 

01.4) 

34.91 

27.75 

1475.) 

005 

00490 

03.41 

34.91 

27.76 

1460.0 

STO 

00900 

03.72 

34.91 

27.76 

00.  523 

1440.4 

005 

cotoo 

03.72 

34.91 

27.77 

1460.9 

005 

00491 

03.C5 

34.91 

27.77 

1461.0 

STO 

01000 

03.65 

34.91 

27.77 

00.565 

1461.6 

005 

01001 

01.65 

34.91 

27.77 

1461.6 

005 

01044 

03.61 

34.91 

27.77 

1442.9 
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TIM  U DM 
» SMMII  2 
2 SMMRI  46 
1 tAMfti  «« 
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MOOC  STATION  0 A T A 


• IT  10  SI 
COMIC  002A 
l A*  44  04.  TN 
tONC  041  24.2* 


V|U  1475 
MONTH  OS 
04  Y 21 
NOUN  00.7 


•OTON  0)175 
SHIN  IV 
OATA  USI  1 
AMA  05 


AIN  TIMN  04.7 
*17  SUi.3  04. A 
OANOMTA  1010.1 
CLCUO  T/A 


DIN  NOT  N|A  HINO-OIN  25  INST  STO  MCOAOIN  TIN  SO  ISO* 

2S  2 S MlNO-SNO  17  TAACI  01N  0 S SOUARI  2 

SKA  M1N0-T0N  OUAATIOH  00.4  2 SOUAAI  40 

CL/TN  MlATMfR  14  OAIO  Oil  SOS  1 SOUARI  4A 


iVLTVN 

01  NTH 

TIMN 

SAL 

SI6NA-T 

OVNDNTH 

SMO  VKL 

STO 

coooo 

0).  *4 

33.2) 

24.4) 

00.000 

1463.2 

oos 

00001 

03.  *4 

33.2) 

24.43 

1463.2 

STO 

00010 

03.40 

33.23 

24.44 

00.014 

1462.* 

OOS 

00011 

03.5* 

33.22 

24.44 

1462.3 

oos 

00015 

03.42 

33.20 

24.4) 

1462.2 

STO 

0002  0 

0).  11 

33.22 

24.43 

00.0)2 

1441.0 

oos 

00020 

03.07 

33.22 

24.43 

1460.3 

STO 

000)0 

02.42 

33.2) 

24.50 

00.047 

1460.4 

oos 

000)0 

02.40 

3 3,23 

24.51 

1460.3 

OOS 

0004) 

01.45 

33.3) 

24.43 

1455.1 

oos 

0004  5 

00.42 

33.34 

24.73 

1431.5 

oos 

00044 

00.25 

33.42 

24.34 

144*. 1 

STO 

00050 

00.14 

33.42 

24.34 

00.075 

1443.3 

OOS 

0005) 

- 0.14 

33.42 

24.3* 

1447.1 

oos 

00057 

- 0.45 

33.51 

24.93 

1444.1 

oos 

00042 

- 0.14 

)).*0 

27.01 

1447.4 

oos 

0004  4 

00.24 

33.64 

27.03 

144*.* 

STO 

00075 

00.34 

33.74 

27.14 

00.102 

1450.4 

oos 

0007* 

00.40 

33.42 

27.15 

1430.7 

oos 

00071 

01.00 

33.47 

27.16 

1453.5 

oos 

00015 

01.05 

33.44 

27.24 

1434.1 

oos 

00045 

01.40 

34.04 

27.26 

1453.0 

oos 

0004) 

03.06 

34.14 

27.24 

1463.3 

STO 

00100 

03.70 

34.27 

27.2* 

00.124 

14*6.3 

cos 

00102 

03.7) 

34.30 

27.23 

1464.5 

oos 

00104 

03.67 

34.24 

27.27 

14*6.2 

SOS 

00104 

03.04 

34.22 

27.23 

14*3.7 

oos 

00110 

02.7* 

34.17 

27.27 

1462.) 

STO 

00125 

03.32 

34.37 

27.37 

00.14) 

1445.2 

oos 

00125 

03.33 

34.37 

27.37 

1465.2 

oos 

00140 

03.24 

34.34 

27.3* 

1465.1 

oos 

00144 

03.67 

34.46 

27.41 

1467.1 

oos 

00144 

03.02 

34.34 

27.41 

1464.3 

STO 

00150 

02.4) 

34.37 

27.41 

00.141 

1463.* 

oos 

00150 

02.41 

34.37 

27.41 

1463.3 

oos 

00175 

02.  55 

34.40 

27.47 

1462.7 

oos 

00140 

02.74 

34.45 

27.4* 

14*).* 

oos 

00144 

02.4* 

34.4* 

27.43 

1465.0 

STO 

00200 

03.01 

34.5) 

27.53 

00.1*3 

1463. ' 

oos 

00201 

03.04 

34.57 

27.56 

1463.7 

oos 

00207 

03.30 

34.54 

27.5)  • 

1467.4 

oos 

0021) 

03.51 

34.54 

27.53 

14*7.7 

oos 

00217 

04.03 

34.44 

27.55 

1470.2 

oos 

0022* 

03.44 

34.43 

27.53 

146*.* 

oos 

002)2 

03.47 

34.41 

27.55 

1467.* 

oos 

00234 

03.45 

34.64 

27.53 

1467.* 

oos 

00237 

04.10 

34.74 

27.3* 

1470.3 

STO 

00250 

04.03 

34.72 

27.53 

00.  22  1 

1470.3 

oos 

00251 

04.05 

34.72 

27.53 

1470.3 

oos 

0027* 

04.2) 

34.74 

27.61 

1472.1 

oos 

0024) 

04.24 

34.74 

27.61 

1472.4 

oos 

00247 

04.50 

34.  44 

27.63 

1473.5 

STO 

00300 

04.5) 

34.43 

27.42 

00.247 

1473.3 

oos 

00  300 

04.  S3 

34.43 

27.42 

1473.3 

oos 

00331 

04.03 

34.74 

27.63 

1472.1 

oos 

00335 

C4.34 

34.47 

27.64 

1474.4 

oos 

00352 

04.55 

34.44 

27.65 

1474.3 

oos 

00354 

04.34 

34.44 

27.64 

1474.1 

STo 

00400 

04.44 

34.41 

27.43 

00.2*6 

1475.4 

oos 

00401 

04.44 

34.41 

27.43 

1473.4 

oos 

00451 

04.44 

34.42 

27.6* 

1476.2 

STo 

00500 

04.4* 

34.43 

27.70 

00.  342 

1476.* 

oos 

00502 

04.4* 

34.43 

27.70 

1477.0 

oos 

00550 

04.33 

34.44 

27.72 

1477.3 

STo 

00*00 

04.14 

34.43 

27.7) 

00.137 

1477.5 

oos 

00*01 

04.  14 

14.43 

27.73 

1477.5 

oos 

00*51 

04.42 

34.44 

27.73 

1473.3 

STO 

00700 

04.44 

34.44 

27.73 

00.430 

1430.2 

oos 

00700 

04.44 

34.44 

27.73 

1430.2 

oos 

00750 

04.14 

34.4* 

27.7* 

1430.0 

STO 

cosoo 

04.22 

34.44 

27.77 

00.47) 

1431.0 

oos 

00403 

04.22 

34.44 

27.77 

1431.0 

001 

00452 

04.12 

34.47 

27.77 

1431.4 

STo 

00400 

04.04 

34.47 

27.73 

00.S13 

1432.0 

oos 

00402 

04.04 

34.47 

27.73 

1432.1 

oos 

0045) 

04.03 

34.47 

27.73 

1412.3 

STO 

01 000 

03.47 

34.47 

27.7* 

00.557 

1433.) 

oos 

0100) 

03.47 

34.47 

27.7* 

1433.) 

oos 

01054 

03.45 

34.47 

27.7* 

1434.1 

••*•••••••••••• 
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Table  II.  USIXJO  KVKIlUItEKN,  April  and  May-June,  1977. — Continued 


N 0 0 C 

S 7 A 

non 

0 A T A 

% |*ID 

)i 

|44) 

VIAA 

1ST S SOTO*  0144* 

A 1 A TIM* 

03.4 

010  HOT 

At  A MlHO-OlA 

23 

INST  STO  AfCOAOCA 

TIN  SO  1304 

CONS  1C 

0027 

MONTH 

OS  *N|* 

IV 

M|T  AUti 

03.  A 

10  2 

4 MIMO-SAO 

10 

TAACI  OJA 

0 

1 ABU* At 

2 

LA* 

44 

04 ,0N 

CAT 

2 A OATS 

US!  1 

•AAONETA 

1010. A 

SI  A 

MIMO-AOA 

OUAAT10K 

00.3 

2 AOUAAI 

40 

lONC 

040 

to*  Oh 

HO  CM 

10.7  ASIA 

03 

CICUO  T/A 

CL/10 

MtATHlA 

X4 

OAJf  011  004 

1 AOUAAI 

40 

CA*TNUM/T|N| 

C9LTTA  OIATN 

TIM* 

SAW 

S10NA-T 

OYNOATh 

SNO  m OAT  6 

*04  TOT  * NO 2 

NO) 

110)  AN 

STO 

00000 

03.43 

13.12 

24.37 

CO.  000 

1442.0 

10*7 

OOS 

00003 

01*43 

11.12 

20.37 

1442.1 

STO 

00010 

01*40 

11.  10 

20.34 

00.017 

1441.9 

oos 

0001 1 

03.14 

11.10 

20.30 

1441.9 

STO 

00020 

01.1A 

1).  11 

20.37 

00.0)1 

1442.0 

041 

00020 

01. 14 

11.11 

20.37 

1441. A 

OAS 

00024 

01*  OA 

11.04 

20.34  • 

1440.7 

STO 

00010 

02.03 

11.09 

24.47 

00.030 

1434.4 

04S 

00030 

02.02 

11.1) 

20.30 

1434.) 

OAS 

00032 

01.44 

33.11 

20.44 

1434.4 

OAS 

00034 

04.14  * 

11.49 

20.370* 

OAS 

00040 

04.42  A 

B1.3A 

20.020 

OAS 

00043 

01.40 

))•)) 

20.07 

1434.) 

OAS 

00049 

Cl.  SI 

33.43 

20.77 

14)4.1 

STO 

00030 

01.  A3 

31.47 

20.7A 

00.  070 

1434.) 

OAS 

00031 

01.43 

11.3) 

20.02 

1434.9 

OAS 

00034 

02.4) 

1).  44 

20.A7 

14)9.1 

OAS 

00040 

02.17 

!)•«) 

20.  AA 

1430.1 

OAS 

00044 

02.13 

11.4A 

24.9) 

1430.2 

OAS 

0004  A 

01*  A4 

11.  *3 

20.  93 

14)0.0 

OOS 

00074 

00.47 

S1.A7 

27.02 

14)1.7 

STO 

00073 

00.41 

))•  *9 

21.01 

00.107 

1432.3 

OAS 

00074 

01.02 

13.72 

27.04 

1431.4 

OAS 

000A1 

01.2) 

13.73 

27.03 

1434  .3 

OAS 

000A3 

00.42 

33.44 

27.00  • 

14)1.0 

OAS 

00044 

00.37 

11.7) 

27.00 

14)0.7 

OAS 

00044 

00.  AO 

33.  04 

27.13 

1431.0 

STO 

0010) 

00.49 

13.07 

27.10 

00.1)2 

1451.0 

OAS 

00100 

01.14 

13.90 

27.17 

1434.4 

OAS 

00114 

02.02 

34.  02 

27.21 

1490.9 

STO 

00123 

01.40 

34.  OA 

27.23 

00.13) 

1430.4 

OAS 

00123 

01.44 

34.07 

27.24 

14)0.4 

OAS 

00129 

02.04 

34.  12 

27.29 

1499.4 

OAS 

00133 

02.44 

14.  1A 

27.30 

1441.4 

OAS 

001)4 

01.10 

14.27 

27.12 

1444.) 

STO 

0013) 

0).  32 

34.19 

27.17 

00.171 

1444.3 

OAS 

00130 

03.3) 

14.19 

27.17 

14*4.9 

OAS 

00134 

03.40 

14.19 

27.14 

1444.9 

OAS 

00134 

03.24 

14.1) 

27.13 

1443.) 

OAS 

00141 

01.1) 

14.  1* 

27.14 

1445.9 

OAS 

0014) 

03.47 

14.42 

27.10 

14*7.4 

OAS 

0017) 

03.47 

14.39 

27.10 

1444.7 

OAS 

001 A 2 

03.01 

34.3* 

27.40 

14*4.0 

STO 

00200 

02.43 

34.13 

27.42 

00.200 

1444.4 

OAS 

0020) 

02.7  7 

34.31 

27.43 

1444.1 

OAS 

00203 

02.72 

34.34 

27.42 

14*1.9 

OAS 

00211 

03.01 

34.41 

27.43 

14*3.4 

OSS 

01217 

03.  IS 

14,  44 

27.44 

1444%  L 

OAS 

00222 

02.77 

14.41 

27.44 

14*4.3 

OAS 

00224 

02.70 

14.19 

27.45 

1444.2 

OAS 

002)2 

02.44 

14.41 

27.43 

14*3.0 

OAS 

002)4 

02.74 

14.44 

27.4A 

1444.4 

OAS 

00243 

02.97 

14.34 

27.34 

1443.9 

STO 

002)0 

03.74 

14.42 

27.3) 

00.240 

1449.4 

OAS 

00233 

03.43 

14.*) 

27.3) 

1449.9 

OAS 

00237 

03.49 

34.  3A 

27.3) 

1440.4 

OAS 

00242 

03.34 

34.37 

27.  5) 

1440.0 

OAS 

00274 

0).  S3 

34.  AA 

27.37 

1470.3 

OAS 

00274 

03.A3 

34.A4 

27.34  0 

1470.1 

OAS 

002A3 

03.32 

34.  41 

27.33 

1449.0 

OAS 

00247 

04.4* 

34.  7A 

27.30 

1471.5 

STO 

00)00 

04.49 

34.77 

27.37 

00.240 

1471.3 

OAS 

00300 

04.49 

34.77 

27.37 

1471.9 

OAS 

00)02 

04.44 

34.77 

27.  3* 

1471.4 

OAS 

00110 

03.  AS 

34.49 

27.37 

1471.0 

OAS 

00)12 

03.4) 

34.49 

27.30 

1470.9 

OAS 

00)42 

0).  44 

14.71 

27.01 

1470.4 

OAS 

00)44 

03.4) 

14.7) 

27.01 

1470.7 

OAS 

00)30 

03.97 

14.74 

27.42 

1472.2 

OAS 

00)39 

03.90 

14.73 

27.42 

1472.0 

OAS 

00)43 

04.24 

14.14 

27.47 

1474.2 

OAS 

00)44 

04.32 

14.92 

27.49 

1473.5 

STO 

00400 

04.33 

14.92 

27.4A 

00.119 

1479.9 

OAS 

00401 

04.34 

14.90 

27.4/ 

1473.7 

OSS 

00447 

•4.44 

14.91 

27.70 

1474.1 

OAS 

00431 

04.49 

14.94 

27.40 

1477.1 

OAS 

0044  A 

04.74 

14.93 

27.09 

1477.4 

STO 

C0300 

04.  7* 

14.97 

27.70 

00.103 

1470.1 

OAS 

00300 

04.  7A 

14.97 

27.70 

1470.) 

OAS 

003)0 

04.7) 

14.99 

27.72 

1479.0 

STO 

00400 

04.  A) 

14.  9C 

27.72 

00.411 

1479.) 

OAS 

0040) 

04.42 

14.  9 A 

27.72 

1479.4 

OAS 

004)2 

04.3) 

14.99 

27.74 

1479.9 

STO 

0071) 

04.49 

14.99 

27.73 

00.433 

1400.5 

OAS 

00700 

04.49 

14.99 

27.7) 

1400.5 

OAS 

007)0 

04.39 

14.99 

27.74 

1400.9 

STO 

OOAOO 

04.30 

14.99 

27.77 

00.491 

1401.) 

CAS 

OOAO) 

04.30 

14.99 

27.77 

1401.4 

OAS 

00*30 

04.24 

14.  9A 

27.77 

1401.9 

STO 

00400 

04.19 

14.  9A 

27.77 

00.941 

1402.5 

OAS 

00402 

04.  19 

14.9* 

27.77 

1412.3 

OAS 

0049) 

04.09 

14.94 

27.  TO 

1411.0 

STO 

Cl  000 

03.97 

34.34 

27.70 

00.90) 

14*). 2 

OAS 

01001 

03.97 

34.94 

27.  TA 

140).) 

OAS 

01030 

03.17 

34.93 

27.70 

1403.4 
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Table  II.  L'KCUC  EVEKUKKEN,  April  uml  Maj-June,  1077. — Coutluued 


N 0 0 C STATION  DATA 


mud 

11 

M) 

V|A0 

1ST  5 

•OTOI  01475  All 

TEN!  05.0 

Oil  HOT  HI 

Ml  ND-D1I  06 

INST 

STO  MCO0DCI 

TIN  SO  1106 

CONSEC 

0021 

«0HTh 

OS 

SHI  IV 

MIT 

IUII  05.0 

01 

2 4 

HINO-SIO  16 

TIACC 

Oil 

0 

5 

SOUAIf 

2 

l*T 

44 

OS.  4* 

DAT 

21 

DATA  USE 

1 IAICMITA  1009.0 

SEA 

Ml  NO-000 

DURATION 

00.3 

2 

SOUAM 

46 

LONG 

047 

37.0- 

MOU* 

12.1 

AMA 

OS  CLOUO  T/A 

Cl/71 

mCAThER  14 

0014 

011  107 

IS 

1 

Square 

47 

CASTNUM/TINE 

IVlTVT 

OUTm 

Tf  Ml 

SAL 

SICMA-T 

OVNOITh 

SN0  Vli 

01 VC  194 

TOT  > 

N02 

N01 

SI01 

0H 

STO 

00000 

01.35 

13.09 

24.15 

OC.  000 

1461.5 

12.  • 

OSS 

00001 

01.15 

11.09 

24.15 

1441.4 

OSS 

00007 

01.11 

11.00 

24.15 

1461.3 

STO 

00010 

01.13 

33.00 

26.35 

00.017 

1461.0 

OIS 

00011 

01.11 

11.11 

24.17 

1461.7 

OSS 

000  IS 

01.31 

31.14 

24.40 

1441.7 

OIS 

00017 

01.15 

11.11 

26.41 

1441.9 

STO 

00020 

01.56 

11.29 

26.50 

00.011 

1441.0 

OIS 

00020 

01.67 

11.11 

26.51 

1461.6 

OIS 

00024 

04.11 

11.50 

26.51 

1466.1 

STD 

00010 

04.91 

11.41 

26.62 

00.041 

1469.4 

OIS 

00010 

04.97 

11.44 

26.62 

1449.4 

OIS 

0004  S 

05.42 

11.74 

26.67 

1471.1 

OIS 

00047 

05.46 

11.93 

26.10 

1472.1 

OIS 

00049 

07.11 

14.19 

26.71 

1479.1 

STO 

oooso 

07.04 

14.  11 

26.74 

00.075 

1471.9 

OIS 

oooss 

06.10 

14.05 

26.11 

1473.1 

OIS 

OOOS7 

04.19 

31.16 

26.11 

1470.0 

OIS 

oooss 

05.12 

14.  10 

27.03 

1471.4 

OIS 

00060 

06.21 

14.40 

27.06 

1476.4 

OIS 

00062 

06.37 

14.41 

27.03 

1477.4 

OIS 

00066 

07.53 

14.42 

27.06 

1411.1 

STO 

0007S 

07.52 

14.60 

27.05 

00.104 

1411.1 

OIS 

00076 

07.52 

14.40 

27.03 

1411.1 

STO 

00100 

07.40 

14.42 

27.06 

00.129 

1401.1 

OIS 

00100 

07.39 

14.42 

27.09 

1411.7 

OIS 

00106 

07.29 

34.62 

27.10 

1411.4 

OIS 

00100 

07.00 

14.50 

27.11 

1410.1 

STO 

00123 

07.17 

14.49 

27.14 

00.134 

1412.1 

OIS 

0012  S 

07.31 

14.69 

27.14 

1412.2 

STO 

001S0 

07.3  7 

14.74 

27.19 

00.177 

1412.6 

OIS 

001S2 

07.17 

34.75 

27.19 

1412.7 

OIS 

00171 

07.63 

14.04 

27.22 

1414.2 

OIS 

00190 

07.45 

14.01 

27.23 

1411.7 

OIS 

00199 

06.91 

14.74 

27.23 

1411.6 

STO 

00200 

06.91 

14.74 

27.23 

00.222 

1401.6 

OIS 

00201 

06.17 

14.76 

27.27 

1411.3 

OIS 

00203 

C6.  16 

34.77 

27.21 

1411.6 

OIS 

00211 

07.14 

14.03 

27.29 

1401.0 

OIS 

CC  222 

06.93 

14.12 

27.31 

1402.2 

OIS 

00  226 

06.92 

34.11 

27.32 

1462.2 

OIS 

00210 

06.67 

34.79 

27.32 

1411.1 

OIS 

00237 

06.  14 

34.69 

27.31 

1479.1 

OIS 

00241 

04.9  2 

14.50 

27.31 

14  74.0 

OIS 

00243 

04.42 

14.50 

27.37 

1472.0 

STO 

002S0 

04.39 

14.50 

27.37 

00.262 

1471.9 

OIS 

00253 

04.29 

34.50 

27.36 

1471.6 

OIS 

00260 

04.44 

14.56 

27.41 

1472.4 

oes 

00264 

04.79 

14.62 

27.42 

1474.0 

OIS 

CC270 

04.65 

14.56 

27.40 

1473.5 

OIS 

00276 

01.66 

14.46 

27.41 

1469.2 

OIS 

00297 

01.61 

14.54 

27.40 

1469.3 

STO 

00300 

03.60 

34.33 

27.49 

00.296 

1465.6 

OIS 

00  302 

03.77 

14.57 

27.49 

1470.1 

OIS 

00310 

04.19 

34.62 

27.49 

1472.2 

OIS 

00323 

04.10 

14.67 

27.31 

1473.0 

OIS 

00111 

04.62 

14.71 

27.31 

1474.5 

OIS 

00346 

04.49 

34.73 

27.34 

1474.2 

OIS 

00336 

05.07 

14.15 

27.37 

1477.0 

OIS 

00171 

C3.2I 

14.10 

27.37 

1471.1 

OIS 

00  36  2 

04.00 

34.72 

27.50 

1471.1 

OIS 

00334 

04.13 

14.74 

27.39 

1473.5 

STO 

C0400 

04.  10 

14.71 

27.57 

00.356 

1473.3 

OIS 

00407 

03.19 

14.69 

27.57 

1472.7 

OIS 

00411 

03.71 

14.61 

27.50 

1472.0 

OIS 

00426 

01.99 

>4.00 

27.63 

1471.6 

OIS 

00414 

04.24 

14.14 

27.46 

1474.0 

OIS 

00447 

04.51 

14.16 

2 7.64 

1476.2 

OIS 

0045  1 

04.51 

14.16 

2 7.64 

1476.2 

STO 

OOSOO 

04.65 

14.91 

27.67 

00.409 

1477.7 

OIS 

00500 

04.65 

14.91 

27.67 

1477.7 

OIS 

00911 

04.60 

14.91 

27.69 

1471.0 

OIS 

00531 

04.11 

14.99 

27.71 

1479.2 

OIS 

oosso 

04.13 

>4.97 

27.69 

1479.3 

STO 

00600 

04.76 

14.91 

27.71 

00.45  7 

1479.9 

OIS 

0060 1 

04.76 

14.91 

27.71 

1479.9 

OIS 

00636 

04.57 

14.96 

27.71 

1410.0 

STO 

00700 

04.51 

14.96 

27.73 

00.501 

1400.0 

OIS 

00704 

04.50 

14.90 

27.71 

1460.9 

OSS 

00731 

04.51 

14.99 

27.74 

1411.4 

STO 

C0600 

04.44 

14.99 

27.73 

00.340 

1401.9 

OIS 

00101 

04.44 

14.99 

27.73 

1401.9 

OIS 

00050 

04.  17 

14.99 

27.76 

1402.5 

STO 

00900 

04.21 

14.91 

27.76 

00. 592 

1412.9 

OIS 

00900 

04.21 

14.91 

27.76 

1412.4 

OIS 

C0953 

04.21 

34.90 

27.77 

1411.3 

STO 

01000 

04.  12 

14.90 

27.70 

00.413 

1411.9 

OIS 

01001 

04.12 

14.91 

27.70 

1411.9 

OIS 

01041 

04.07 

14.91 

27.70 

1414.3 
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USCUC  EVEUUKEEN,  April  and  May -June,  1977. — Continued 


NCOC  STATION  0 A T A 


MMO  SI  IM) 
CONS  I C 0025 
LAT  44  20.  AM 


TEAR  1975 
MONTH  OS 


ROTOR  OSS22 
SHIR  KV 


AIR  TIHR 
HfT  RULR 


07.5 

OS.t 


OIR  NOT  RtR 
It  2 S 


OAT 

2R 

OATA  USE 

1 RAROMETA  1009.5 

SEA 

HOUR 

IS.  7 

ARIA 

05  CLOUD 

7/A 

CL/TA 

IVlTYR 

DEATH 

TIN* 

SAL 

S1CNA-T 

OVND’Th 

SNO  Vf  L 

STO 

COOOO 

04.09 

11.79 

24.41 

00. 000 

1471.* 

ORS 

oooos 

0*.  OR 

13.  79 

24.41 

1473.9 

STO 

00010 

04.11 

11.42 

24.41 

00.014 

1474.1 

ORS 

0001 1 

04.11 

11.  *1 

24.44 

1474.2 

ORS 

OOOIS 

04.12 

33.  RR 

24.45 

1473.1 

STO 

00020 

0*.  RS 

14.01 

24.47 

00.02* 

1477.5 

ORS 

00020 

07.  1R 

14.01 

24.49 

147R.9 

ORS 

00024 

OR.  SO 

14.51 

24.  Rl 

14*4.4 

ORS 

0002* 

OR.  1R 

14.50 

24.R4 

14*4.2 

ORS 

0002R 

10.00 

14.9* 

24.94 

1450.R 

STO 

00030 

10.02 

14.9* 

24.9* 

00.041 

1450.5 

ORS 

0001R 

10.11 

14.95 

24.9*  * 

1492.1 

ORS 

00043 

10.  *R 

15.0* 

24.90 

1493.* 

STO 

oooso 

10.79 

15.0* 

24. *« 

00.044 

1454.1 

ORS 

ooosi 

10.R1 

15.0* 

24.  Rl 

1494.2 

STO 

0007S 

11.01 

IS.  11 

24.90 

00. 094 

1453.4 

ORS 

0007  5 

11.03 

15.1* 

24.91 

1495.7 

ORS 

00017 

11.10 

15.21 

24.9* 

1454.0 

ORS 

000*9 

10.RI 

15.11 

24.93 

1494.5 

ORS 

00097 

10.  15 

15.07 

27.00 

1452.4 

STO 

00100 

10.11 

15.01 

27.02 

00.  122 

1452.5 

ORS 

00100 

10.11 

15.09 

27.02 

1492.* 

ORS 

0010* 

10.31 

IS.  1* 

27.04 

1453.3 

ORS 

00114 

10.  12 

35.12 

27.04 

1452. R 

ORS 

oo  hr 

10.  10 

33.11 

27.0 * 

1492.9 

STO 

0012S 

09.94 

13.01 

27.03 

00. 149 

1452.3 

ORS 

0012S 

09.92 

13.0* 

27.05 

1492.3 

STO 

00  ISO 

OR.  RS 

14.93 

27.11 

00.174 

I4SR.5 

ORS 

001 52 

OR.  92 

14.92 

27.09 

14**.* 

ORS 

001  54 

OR.  90 

14.  *9 

27.07 

14*1.7 

ORS 

001*7 

OR.  SR 

14.  «3 

27.07 

14*7.7 

ORS 

00177 

OR.  22 

14.79 

27.10 

1 4*4.4 

ORS 

0017R 

07.7* 

14.71 

27.10 

14*4.4 

ORS 

001  RE 

07.43 

14.71 

27.12 

14*4.2 

ORS 

00 190 

04.03 

14.  R4 

27.14 

14**. 0 

STO 

00200 

OR.  10 

14.  R5 

27.1* 

00.223 

14**. 4 

ORS 

00201 

CR.11 

14.  RS 

2 7.1* 

141*. 5 

ORS 

00207 

07.75 

34.79 

27.17 

14*3.1 

ORS 

00230 

07.11 

14.70 

27.19 

14*2.9 

STO 

00230 

07.11 

14.  R3 

27.2* 

00.24R 

14*4.1 

ORS 

0025  1 

07.12 

14.  *4 

27.27 

14*4.2 

ORS 

00270 

07.4R 

14.91 

27.30 

14*3.2 

ORS 

0027* 

07.19 

14.90 

27.31 

14*3.0 

ORS 

002RS 

0*.  *5 

14.73 

27.29 

14*2.2 

ORS 

0029* 

04.03 

14.71 

27.34 

1479.8 

STO 

00300 

03.99 

14.71 

27.35 

00.305 

1475.* 

ORS 

00300 

C3.9* 

14.71 

27.33 

1479.3 

ORS 

00310 

03.19 

14.  *2 

27.45 

1475.5 

ORS 

00314 

0*.  10 

14.93 

27.44 

14*0.4 

ORS 

0031* 

0C.33 

14.92 

27.44 

14*2.4 

ORS 

00350 

0*.  RR 

13.04 

27.49 

14*4.4 

ORS 

0037* 

04.49 

15.00 

27.51 

14*3.2 

STO 

00400 

03.  3 j 

14.  *9 

27.55 

00.37R 

1479.* 

OSS 

00403 

05.  30 

14.R7 

27.5* 

1478.7 

ORS 

00409 

03.4* 

14.92 

27.5* 

1479.* 

ORS 

0042  0 

04.  Rt 

14.R4 

27.37 

1477.* 

ORS 

0045* 

05.31 

34.94 

27.*1 

1479.7 

STO 

oosoo 

OS.  27 

14.9* 

27. *3 

00.415 

1480.3 

ORS 

00301 

05.21 

14.9* 

27.44 

1410.3 

ORS 

00330 

04.90 

14.95 

27.47 

1479.* 

STO 

00*00 

04.  RR 

14.9R 

27. t9 

00. 4*3 

14(0.4 

ORS 

00*01 

04.  RR 

14.9R 

27.49 

1480.5 

ORS 

00*3* 

04.  Si 

14.93 

27.71 

1479.8 

STO 

00700 

04.49 

14.93 

27.71 

00.532 

1480.4 

ORS 

00713 

04.4* 

14.93 

27.72 

1480.5 

ORS 

00730 

04.12 

. 14.9* 

27.74 

14*0. 3 

STO 

COIOO 

04.45 

34.99 

27.73 

00.37R 

1481.9 

ORS 

00*09 

04.45 

14.99 

27.73 

1482.1 

ORS 

00*34 

04.37 

14.99 

27.7* 

1412.5 

STO 

00900 

04.7* 

*4.98 

27.7* 

00. 422 

1482.5 

ORS 

OOROO 

04.  2 R 

14.9* 

27.7* 

1482.5 

ORS 

00RS5 

04.  OR 

14.9* 

27.77 

1482.9 

STO 

01000 

01.  R* 

14.93 

27.77 

00.4*3 

1483.2 

ORS 

01001 

01.9* 

• 4.93 

27.77 

14*3.2 

ORS 

01027 

01.90 

14.94 

27.77 

1483.4 

ORS 

0I0S2 

01.92 

14.9* 

27.7* 

1483.9 
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REMO  31  I4t) 
COnSEC  00)0 
l A’  44  20.  ON 
L3N0  041  10.0* 


N 0 

0 C S T A 

TiOK 

OAT 

YEAR 

»m 

60706  0)242 

AtR 

TENR  05.0 

Oil  ►CT  PE« 

MONTH 

0) 

SHR  Ew 

NET 

BULB  05.0 

20 

2 4 

OAT 

2 e 

OATA  US' 

1 

BA ACHETR  1011.0 

SEA 

HOUR 

14. 0 

AREA 

05 

CICUO  T/A 

CL/TR 

LVLTYR 

OERTH 

TENR 

SAL 

SIOMA-T 

0YN0R7H 

SNC  VEL 

STO 

00000 

04.21 

33.25 

26.40 

00.000 

1463.4 

oes 

00007 

04.21 

33.25 

26.40 

1465.3 

STO 

C0010 

04.20 

33.25 

26.40 

00.016 

1465.5 

oes 

00011 

04.20 

33.23 

26.40 

1465.5 

oes 

0001) 

04.14 

33.24 

26.40 

1465.) 

STO 

00020 

04.  12 

33.27 

26.42 

00.033 

1463.4 

DBS 

00022 

04.  12 

33.29 

26.44 

1465.4 

STO 

000)0 

04.  1) 

33.  34 

26.47 

00.049 

1463.7 

oes 

000)0 

04.1) 

33.34 

26.46 

1465.7 

oes 

000)6 

0.5  9 

33.36 

26.52 

1465.2 

oes 

000)4 

04.45 

33.41 

26.55 

1467.) 

oes 

0004) 

04.  )5 

33.  54 

26.6J 

1467.1 

oes 

00  044 

04.56 

33.65 

26.67 

1468.3 

STO 

00050 

04.46 

33.63 

26.65 

00.076 

1467.6 

oes 

00057 

0).  02 

33.56 

26.76 

1461.7 

oes 

00062 

02.  16 

33.40 

26.70  • 

1457.9 

oes 

00064 

00.75 

33.31 

26.72 

1451.6 

oes 

00074 

00.  11 

33.44 

26.66 

1446.9 

STO 

00075 

00.44 

33.47 

26.67 

00.  110 

1450.4 

oes 

00076 

00.77 

33.49 

26.87 

1452.0 

oes 

0007  5 

00.76 

33.46 

26.66 

1452.0 

oes 

0006) 

• 0.  )2 

33.54 

26.96 

1447.2 

oes 

00067 

- 0.34 

33.49 

26.53  • 

1447.1 

oes 

0009) 

- 0.06 

33.60 

27.00 

1446.6 

oes 

00055 

00.66 

33.70 

27.04 

1452.2 

oes 

00  059 

01.02 

33.  75 

27.06 

1453.8 

STO 

00100 

01.0) 

)>.75 

27.06 

00.136 

1453.9 

oes 

C0100 

01.04 

33.75 

27.06 

1453.9 

oes 

00104 

01.02 

33.75 

27.06 

1453.9 

oes 

00106 

01.6) 

33.63 

27.06 

1456.6 

oes 

00106 

01.79 

33.64 

27.06 

1457.5 

oes 

00114 

02.)) 

33.94 

27.12 

1460.1 

oes 

cone 

02.  )1 

33.9b 

27.14 

1460.1 

STO 

00125 

02.5  7 

34.  06 

27.16 

00.162 

1463.2 

oas 

00125 

03.06 

34.06 

27.17 

1463.7 

oes 

00127 

03.35 

34.17 

27.21 

1465.2 

oes 

001)5 

03.47 

34.  17 

27.20 

1463.7 

oes 

00142 

0).  56 

34.29 

27.25 

1466.1 

STO 

00150 

0).  64 

34.  29 

27.26 

00.164 

1467.7 

oes 

00154 

Ci.  79 

34.29 

27.27 

2467.5 

oes 

00175 

01.71 

34.  3b 

27.33 

1467.6 

oes 

00150 

04.22 

34.46 

27.36 

1470.2 

oes 

00198 

04.1) 

34.48 

27.36 

1470.0 

STO 

00200 

04.3  2 

34.51 

27.39 

00.22  3 

1470.9 

oes 

0020) 

04.6  3 

34.57 

27.40 

1472.3 

oes 

C0226 

04.94 

34.  66 

27.45 

1474.1 

STO 

00250 

04.92 

34.7  0 

27.47 

00.257 

1474.4 

oes 

0025) 

04.92 

34.70 

27.47 

1474.4 

oes 

00264 

04.56 

34.67 

27.46 

1473.2 

oes 

0026) 

04.7  7 

34.72 

27.50 

1474.4 

oes 

00265 

04.55 

34.66 

27.49 

1473.3 

STO 

00)00 

03.76 

34.64 

27.55 

00.266 

1470.3 

oes 

C0)00 

03.73 

34.64 

27.55 

1470.2 

oes 

00)08 

03.58 

34.62 

27.55 

1469.6 

oes 

00)10 

03.63 

34.65 

2 7.57 

1469.9 

oes 

00)17 

04.  53 

34.61 

27.60 

1474.1 

oes 

00)21 

04.60 

34.60 

27.58 

1474.4 

oes 

00))) 

05.22 

34.93 

27.62 

1477.) 

oes 

00)46 

05.60 

34.58 

27.61 

1479. 1 

oes 

00)54 

05.62 

34.99 

27.61 

1479.4 

oes 

00)61 

05.66 

34.59 

27.61 

1479.6 

oes 

00)69 

05.25 

34.51 

27.60 

1476.0 

oes 

00)74 

04.99 

34.92 

27.63 

1477.1 

oes 

00)66 

04.6  5 

34.67 

27.63 

1473.6 

STO 

00400 

04.76 

34.91 

27.66 

00.341 

1476.5 

oes 

00401 

04.77 

.34.52 

27.66 

1476.4 

oes 

004  5) 

04.6) 

34.56 

27.68 

1477.7 

oes 

00465 

04.  74 

34.96 

27.69 

1477.9 

STO 

C0500 

04.61 

35.00 

27.72 

00.366 

1476.5 

oes 

00502 

04.62 

35.01 

27.7) 

1476.6 

oes 

00555 

04.73 

34.56 

27.71 

1479.0 

STO 

00600 

04.59 

34.99 

27.74 

00.431 

1479.2 

oes 

00605 

04.56 

34.95 

27.74 

1479.) 

oes 

00656 

04.  S3 

34.96 

27.7) 

1479.9 

STO 

0070C 

04.  44 

34.95 

27.75 

00.47! 

14E0. 3 

oes 

00702 

04.44 

34.99 

27.75 

1460.3 

oes 

00750 

04.42 

34.99 

27.75 

1461.0 

STO 

00600 

04.35 

34.96 

27.75 

00.316 

1461.3 

oes 

00601 

04.35 

34.96 

27.75 

1461.5 

oes 

00650 

04.20 

34.57 

27.76 

1411.7 

STO 

00900 

04.  14 

34.97 

27.77 

00.361 

1462.) 

ces 

00904 

04.1) 

34.97 

27.77 

1462.3 

oes 

0095) 

04.05 

34.96 

27.77 

1462.6 

STO 

Cl  000 

04.03 

34.57 

27.76 

00.604 

1463.5 

oes 

0100) 

04.03 

34.57 

27.76 

1463.5 

oes 

01054 

03.92 

34.96 

21.76 

1464.0 

MIND-OU  34  INST  STC  RECORDER  TIN  SO  ISO* 

NIND-SRO  14  TRACE  OIA  0 9 SOUARE  2 

NlND-ROR  OUR  AT  1 ON  00.4  2 SOUARE  40 

HEATHER  X4  OHIO  Oil  609  21  I SQUARE  44 


404  TOT  9 M2  NO)  SIO)  4N 
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NO  DC  STATION  DATA 


AfAir  Si  AAAS  TiAN  IS7S  B0T0E  031*7  A 1 A TEN*  04*9  DM  t>6T  N|N  NIND-DIA  35  INST  STO  RECORDER  TEN  SO  ISO* 

CONSEC  0011  NONTH  05  SmIE  EV  MIT  BULB  04.0  25  1 4 NlND-SEO  10  TRACE  OM  0 5 SQUARE  2 

LAT  44  19.SN  OAT  21  0ATA  USE  1 RARONITR  1012.2  SEA  NIND-EOR  DURATION  00.5  2 SQUARE  4S 

tONO  04B  2S.0H  HOUR  20.0  ARE*  05  CLOUD  T/A  CL/TR  HEATHER  X4  OR  AC  Oil  RIO  09  i SQUARE  4B 


CASTNUN/TINE  LVLTYE  DEATH  TEN*  SAL  SIQNA-T  OTNOETh  SNO  VEL  0KY6  E04  TOT ^E  N02  NOJ  S103  EH 


STO 

00000 

02. T9 

33.22 

26.51 

OC.OOO 

1459.3 

OBI 

00003 

02.79 

33.22 

26.51 

1459.3 

OBS 

00005 

02.7* 

33.21 

26.50 

14*9.2 

STO 

C0010 

03.01 

33.2* 

26.50 

00.015 

1460.4 

OBS 

00015 

Oi.Ol 

33.27 

26.53 

1460.6 

OBI 

0001? 

02.93 

33.33 

26.56 

1460.3 

STO 

00020 

03.00 

33.  34 

26.56 

00.030 

1460.7 

OBS 

0002* 

03.  IS 

33.35 

26.56 

16*1.5 

OBS 

0C02B 

03.35 

33.31 

26.53  • 

14*2.3 

STO 

00030 

02.74 

33.29 

26.56 

00.045 

1459.6 

ORS 

00  032 

01.95 

33.2* 

26.61 

1455.7 

OBS 

00049 

01.32 

33.42 

26.76 

1453.9 

STO 

00050 

01.17 

33.43 

26.79 

00.073 

14*3.2 

OBS 

0CC51 

CO.  BO 

33.45 

26.63 

1451.6 

OBS 

0006  0 

00.63 

33.69 

27.04 

1451.3 

OBS 

0006* 

01.73 

33.90 

27.13 

1456.7 

OBS 

00072 

01.69 

33.95 

27.16 

1457.5 

STO 

00075 

02.53 

34.02 

27.17 

00.  100 

14*0.5 

OBS 

00076 

02.72 

34.04 

27.17 

1461.3 

OBS 

OOOB3 

02.9  5 

34.09 

27.19 

14*2.5 

OBS 

00CS3 

C3.00 

34.14 

27.22 

14*3.0 

OBS 

0009  5 

03.69 

34.26 

27.25 

1466.1 

STO 

00100 

04.20 

34.34 

27.27 

00.  122 

14*6.5 

OBS 

00102 

04.40 

34.36 

27.27 

1469.4 

OBS 

00114 

04.51 

34.42 

27.29 

1470.1 

OBS 

00119 

04.05 

34.40 

27.33 

1466.2 

STO 

00125 

04.  16 

34.46 

27.39 

00.141 

1466.9 

OBS 

00127 

04.19 

34.49 

27.36 

14*9.  1 

OBS 

00131 

04.19 

34.46 

27.36 

1469.1 

OBS 

00135 

04.30 

34.55 

27.62 

1469.7 

OBS 

00146 

04.71 

34.56 

27.40 

1471.7 

STO 

00150 

04.69 

34.56 

27.40 

00.159 

1471.6 

OBS 

00154 

04.64 

34.56 

27.40 

1471.5 

OBS 

00173 

04.39 

34.56 

27.43 

1470.6 

OBS 

00170 

04.30 

34.57 

27.43 

1470.5 

OBS 

00196 

04.39 

34.66 

27.50 

1471.3 

OBS 

00 19  9 

04.33 

34.64 

27.49 

1471.0 

STO 

00200 

04.  19 

34.61 

27.46 

00. 192 

1470.4 

OBS 

00207 

03.94 

34.60 

27.50 

1469.5 

OBS 

00209 

03.95 

34.6  2 

27.51 

1669.6 

OBS 

00220 

04.40 

34.66 

27.51 

1471.7 

OBS 

00226 

04.37 

34.65 

27.49 

1471.7 

OBS 

00234 

04.  19 

34.65 

27.51 

1471.0 

OBS 

00241 

03.  79 

34.61 

27.52 

1469.4 

STO 

00250 

03.63 

34.61 

27.54 

00.22  2 

1466. 9 

OBS 

00251 

C3.62 

34.61 

27.54 

14*8.9 

OBS 

00253 

03.  62 

34.66 

27.56 

1469.0 

OBS 

0 0277 

04.15 

34.74 

27.  59 

1471. 7 

OBS 

C0297 

03.62 

34.66 

27.59 

1469.6 

STO 

00300 

03.46 

34.67 

27.60 

00.250 

1469.2 

OBS 

00302 

03.45 

34.67 

27.60 

1469.1 

OBS 

00317 

03.92 

34.76 

27.64 

1471.5 

OBS 

00329 

03.94 

34.79 

27.65 

1471.7 

OBS 

00333 

04.  13 

34.61 

2 7.64 

1472.6 

OBS 

00350 

04.  13 

34.81 

2 7.64 

1472.9 

OBS 

003*5 

04.26 

34.63 

2 7.64 

1473.7 

STO 

00400 

04.  12 

34.65 

27.67 

00.  300 

1473.8 

OBS 

00401 

04.12 

34.85 

27.66 

1473.6 

OBS 

00453 

04.09 

34.86 

27.70 

1474.5 

STO 

00500 

04.36 

34.94 

27.72 

00.345 

1476.6 

OBS 

00502 

04.39 

34.94 

27.72 

1476.7 

OBS 

00555 

04.39 

34.93 

27.71 

1477.6 

STO 

00600 

04.4  6 

34.97 

27.73 

00.369 

1476.7 

OBS 

00603 

04.46 

34.97 

27.73 

1476.8 

OBS 

00*52 

C4.  39 

34.96 

27.75 

1479.2 

STO 

00700 

04.30 

34.96 

27.76 

00.432 

1479.6 

OBS 

00700 

04.30 

34.96 

27.76 

1479.7 

OBS 

00751 

04.30 

34.96 

27.76 

1460.5 

STO 

COBOO 

04.  15 

14.95 

27.75 

00.475 

1460.7 

OBS 

00601 

04.15 

34.95 

27.75 

1460.7 

OBS 

00652 

04.06 

34.97 

27.76 

1461.3 

STO 

00900 

04.05 

34.97 

27.76 

00.517 

1461.9 

OBS 

00900 

04.05 

34.97 

27.76 

1461.9 

OBS 

00955 

03.99 

34.96 

27.76 

1462.6 

STO 

01000 

03.96 

34.96 

27.76 

00.  56  0 

1413.2 

OBS 

01003 

03.  4e 

34.96 

27.76 

1463.2 

OBS 

Cl  050 

03.96 

34.96 

27.79 

1463.7 
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ft  0 0 C STAT10*  C A T A 


MMO 

SI 

1411 

VIM 

UTS 

01ft 

TON’  04.1 

Olft  HOT  Of  ft 

HlHD-DIR 

03 

INST 

STO  MCOftOKR 

TfN  SO  1306 

CONlIC 

0032 

MONTH  OS 

*HlO  IT 

HIT 

OULO  03.5 

99 

ft  ft 

HlNO-SftO 

04 

TRACI 

Olft 

0 

s 

SOUAM 

2 

la* 

44 

10*  ON 

OAT 

20 

data  use  1 

•AftCHCTft  1012.9 

SCA 

KINO-7  Oft 

OURATIOft 

00.4 

2 

OOUAftf 

40 

LONC 

041 

SO.  OH 

HOUR 

21.0 

AMA  OS 

CLOUO  7/ A 

Cl/Tft 

HfATHfft 

X2 

OHIO 

on  on 

14 

1 

SOUAM 

40 

castnjn/t  im 

IVLTYO 

OIKTH 

TIN* 

SAL 

SICKA-T 

DTNOftTH 

SND  Vf L 

0XY6 

004 

TOT -ft 

N02 

N03 

S103 

OH 

21.  9 

OOS 

0C009 

01.33 

32.96 

26.41 

1452.6 

* 

STO 

00010 

01.32 

32.94 

26.41 

1452.6 

STO 

00020 

01.15 

32.90 

26.43 

1452. 1 

OOS 

00020 

01.14 

32.90 

26.44 

1452.0 

STO 

00030 

01.01 

33.00 

26.46 

1451.6 

OOS 

00030 

01.00 

33.00 

26.46 

1451.6 

STO 

00050 

00.63 

33.  07 

26.94 

1450.3 

OOS 

0005  S 

00.  39 

33.10 

26.50 

1449.3 

OOS 

00044 

- 0.35 

33.19 

26.60 

1446.3 

OOS 

0004K 

- 0.15 

33.42 

26.06 

1447.5 

OOS 

00072 

00.44 

33.46 

26.06 

1450.4 

STO 

000T3 

01.62 

33.  39 

26.90 

1455.9 

OOS 

000?  A 

02.00 

33.64 

26.91 

1457.6 

OOS 

00009 

02.32 

33.79 

27.00 

1459.5 

STO 

00100 

02.36 

33.01 

27.01 

1459.0 

OOS 

00102 

02.36 

33.02 

27.02 

1459.9 

OOS 

001  IS 

02.31 

33.90 

27.09 

1460.1 

OOS 

00123 

01.13 

33.06 

27.14 

1454.9 

STO 

00125 

01.  OK 

33.  06 

27.15 

1454.7 

OOS 

00131 

00.92 

33.06 

27.16 

1454.1 

STO 

00150 

01.01 

34.00 

27.26 

1454  .9 

OOS 

00150 

01.01 

34.00 

27.26 

1435.0 

OOS 

00175 

01.41 

34.14 

27.35 

1457.4 

STO 

00200 

01.42 

34.24 

27.42 

1450.0 

OOS 

00201 

01.43 

34.25 

27.42 

1450.9 

OOS 

00224 

01.  K 2 

34.35 

27.49 

1460.3 

OOS 

00230 

01.04 

34.37 

27.50 

1460.6 

STO 

00250 

02.20 

34.47 

27. S5 

1462.9 

OOS 

00251 

C2.30 

34.40 

27.55 

1463.0 

OOS 

002TS 

02.45 

34.  SO 

27.60 

1464.2 

STO 

00300 

02.62 

34.60 

27.62 

1465.4 

OOS 

00302 

02.64 

34.60 

27.62 

1465.5 

OKS 

00350 

02.90 

34.66 

27.64 

1467.5 

STO 

C0400 

03.  16 

34.73 

27.67 

1469.5 

OOS 

00401 

03.1? 

34.73 

27.60 

1469.6 

OOS 

00453 

03.30 

34.70 

27.70 

1471.4 

STO 

00500 

03.44 

34.01 

27.71 

1472.5 

OOS 

00500 

03.44 

34.01 

27.71 

1472.5 

OOS 

OOSSO 

03.6  7 

34.05 

27.72 

1474.3 

OOS 

0054S 

03.70 

34.0? 

27.73 

1475.1 

OOS 

00510 

04.00 

34.91 

27.73 

1476.6 

STO 

00600 

03.97 

34.90 

27.73 

1476.5 

OBS 

00401 

03.96 

34.90 

27.73 

1476.5 

OOS 

00451 

03.00 

34.90 

27.74 

1477.1 

sro 

00700 

03.05 

34.90 

27.74 

1477.7 

OOS 

00700 

03.05 

34.90 

27.74 

1477.7 

OOS 

00750 

03.67 

34.00 

27.75 

1477.7 

STO 

00003 

03.61 

34.07 

27.75 

1470.2 

OOS 

00K07 

03.60 

34.07 

27.75 

1470.3 

OOS 

00054 

03.56 

34.07 

27.75 

1479.0 

STO 

00900 

03.40 

34.0? 

27.76 

1479.4 

OOS 

00902 

03.4  0 

34.07 

27.76 

1479.4 

OOS 

00951 

03.51 

34.00 

27.76 

1460.  4 

STO 

01000 

03.56 

34.09 

27.77 

1401.4 

OOS 

01005 

03.56 

34.09 

27.77 

1401.5 

OOS 

01056 

03.49 

34.09 

27.77 

1402.1 

t 


I 


Table  11.  USCUO  EVERGREEN,  April  and  May- June,  1977. — Continued 


MHO  SI  040 
(OMSK  OOSS 
U*  44  19.9N 
LONG  049  31.9m 


N 1 

) DC  S T A 

T 1 0 K 

OAT 

TCKK 

10T3 

KOTO*  01131 

AIK 

TfM  03.0 

OIK  667  MR 

MONTH  03 

SHIK  CV 

MCT 

9UL9  02.9 

36 

3 4 

OKV 

20 

OKTA  USC 

1 

•KKCMCTR  1012.0 

SCA 

HOUK 

23.0 

ARCK 

03 

CLOUO  T/A 

Cl/TA 

IVLTVR 

OCKTM 

TINK 

SKI 

IIOMK-T 

ovnort* 

SNO  VCL 

oos 

00009 

00.99 

32.90 

26.39 

1431.0 

STO 

00010 

00.99 

32.90 

26.39 

1451.0 

OOS 

0001? 

00.99 

12.91 

26.39 

1431.1 

STO 

00020 

00.94 

32.99 

24.39 

1431.0 

OOS 

00024 

00.99 

32.99 

24.3? 

1430  .9 

STO 

00030 

00.93 

32.90 

26.39 

1430.7 

OOS 

00034 

00.79 

32.91 

26.40 

1450.6 

STO 

00030 

00.66 

32.99 

24.47 

1430.3 

OOS 

00033 

00.64 

32.99 

26.47 

1450.3 

oos 

00039 

00.62 

33.00 

24.49 

1430.3 

oos 

00044 

00.06 

33.07 

24.37 

1449.0 

oos 

000*1 

- 0.06 

33.10 

26.60 

1447.3 

OOS 

00070 

- 0.40 

33.13 

26.64 

1446.0 

oos 

00072 

- 0.40 

33.  14 

26.63 

1446.1 

STD 

00073 

- 0.46 

33.14 

26.63 

1443.9 

OOS 

0000 1 

- 0.61 

33.145 

26.66 

1443.2 

STO 

00100 

- 1.09 

33.27 

24.77 

1443.3 

OOS 

C0100 

- 1.09 

33.27 

26.79 

1443.3 

OOS 

00100 

- 1.11 

33.29 

24.79 

1443.6 

STO 

00123 

- 0.97 

33.41 

24.99 

1445.1 

OOS 

00127 

- 0.91 

33.43 

24.90 

1445.3 

STO 

00130 

- 0.02 

33.67 

27.05 

1449.9 

OOS 

00134 

00.  10 

33.70 

27.0? 

1430.5 

OOS 

00177 

00.63 

33.94 

27.  16 

1433.3 

STD 

00200 

01.12 

34.05 

27.30 

1434.3 

OOS 

00203 

01.19 

34.09 

27.32 

1454.7 

OOS 

00224 

01.30 

34.21 

27.40 

1459.7 

STO 

00230 

01.9? 

34.40 

27.52 

14*1.4 

OOS 

00233 

02.02 

34.42 

27.53 

1461.7 

oos 

00274 

02.29 

34.31 

27.59 

1463.4 

STO 

00300 

02.39 

34.34 

27.59 

1464.3 

oos 

00302 

02.40 

34.54 

27.39 

1444.4 

oos 

00334 

02.79 

34.65 

27.45 

1467.1 

STO 

00400 

03.00 

34.71 

27.47 

1449.9 

oos 

00403 

03.02 

34.71 

27.6? 

1*69.0 

oos 

00433 

03.09 

34.72 

27.69 

1470.1 

STD 

00300 

03.  16 

34.74 

27.69 

1471.2 

OOS 

00302 

03.17 

34.  T4 

27.6# 

2471.3 

OSS 

00344 

03.29 

34.79 

27.70 

1472.3 

STO 

00600 

03.41 

34.91 

27.72 

1474.0 

OOS 

004  3 • 

03.49 

34.93 

27.72 

1475.3 

STO 

00700 

03.31 

34.94 

27.73 

1476.1 

OOS 

00709 

03.31 

34.94 

27.73 

1476.3 

OOS 

00731 

03.31 

34.95 

27.74 

1477.0 

STO 

00900 

03.49 

34.93 

27.74 

1477.7 

OOS 

00907 

03.49 

34.95 

27.74 

1477.9 

oos 

00950 

03.49 

34.96 

27.75 

1479.4 

STO 

C0900 

03.47 

34.96 

27.75 

1479.3 

OOS 

00900 

03.47 

34.96 

27.73 

1479.3 

oos 

00933 

03.4? 

34.97 

27.76 

14(0.3 

oos 

00997 

03.47 

34.97 

27.76 

1490.9 

STO 

01000 

03.47 

34.96 

27.73 

1491.0 

OOS 

01001 

03.47 

34.96 

27.73 

1491.0 

MIND-OIK  04 
MlND-SRO  II 
NlND-FOK 
MIATmCR  X2 


INST  STD  KICOKOCK  TIN  SO  ISOS 
TRACC  OIK  0 > SOUKM  2 

OUMTIOK  00.3  2 SOUARC  4K 

OK K Oil  S12  I SOUKKC  40 


TO 4 TOT  f NO 2 NOl  SI  03  RM 


MHO 

31 

9443 

YIAK 

1973 

KOTOR  00173 

AIK 

TCNR  02.1 

OIK  HOT  RCR 

MlND-DtR 

CONSCC 

0034 

MONTH 

03 

shir  iv 

MCT 

KUL9  02.1 

34 

3 4 

MINO-SRO 

IA- 

4* 

I9.6N 

OAT 

29 

OATA  USC  1 

KAROMCTR  1012.0 

SCA 

Ml  NO-TOR 

10MG 

044 

04.66 

HOUR 

Ol.K 

ARC A 05 

CLOUO  T/A 

CL/TK 

MCATHCK 

castnuh/tinc 

LVtTVR 

OCKTM 

TCNR 

SAL 

S16NA-T 

OVNORTH 

SNO  VCL 

OX  VO 

01.9 

oos 

00009 

01.04 

32.96 

26.33 

1431.2 

STO 

00010 

01.04 

32.9* 

26.34 

1431.2 

OKS 

00011 

01.03 

32.93 

26.34 

1451.3 

OKS 

00019 

00.93 

32.96 

26.33 

1450.9 

STO 

00020 

00.79 

32.  K* 

26.3* 

1450.2 

OKS 

00024 

00.24 

32.  96 

26.39 

1447.9 

STO 

00030 

00.04 

32.94 

26.49 

1447.1 

OKS 

00032 

- 0.04 

32.99 

24.31 

1444.9 

STO 

00030 

- 0.43 

33.03 

24.5? 

1443.4 

OKS 

00031 

- 0.43 

33.05 

24.39 

1443.4 

STO 

00073 

- 0.39 

33.09 

26.61 

1443.1 

OOS 

00093 

- 0.72 

33.12 

26.44 

1444.7 

STO 

00100 

- 1.07 

33.20 

26.72 

1443.5 

OKS 

00100 

- 1.09 

33.20 

26.72 

1443.4 

OKS 

00104 

- 1.11 

33.22 

26.74 

1443.4 

STO 

00123 

- 1.09 

33.32 

26.91 

1444.0 

OKS 

00123 

- 1.09 

33.32 

26.92 

1444.0 

INST  STD  KCCOKDIK  TCN  SO  1301 
TKACC  DIK  0 3 SOUKKC  2 

OURAT IOK  00.1  2 SOUKKC  40 

OK (6  011  013  1 SOUKKC  49 
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Table  II. 


USCGC  EVElUiltKEN,  April  aiul  May-June, 


1077. — Coiitliiu<*d 


•!MD  11 

•441 

YEAR  1979 

ROTOR  00211 

N 0 0 C ST 

AIR  TEMP  04.0 

A T I 0 N OAT 

OIR  HCT  MR 

A 

Ml  40-01  R 

09 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SO  1104 

CONSIC 

0911 

MONTH  01 

(V 

WIT  AULA  02.0 

19  2 3 

NlNO-SRD 

12 

TRACE  OIR  0 

1 SQUARE  2 

LA’  44 

11.14 

OAT  29 

OATA  USf  1 

•ARCNCTlt  1011.0 

SIA 

Ml  40-  FOR 

DURATION  00.1 

2 SQUARE  41 

LOMC  049 

07.  0m 

K>U«  Ol.f 

ARIA  01 

ClOUO  T/A 

Cl/TR 

NlATHEA 

A4 

OA|Q  011  *14 

1 SQUARE  44 

CAITHUH/TIMC 

LVLTVR  OCRTH 

UNO 

SAL  SlOMA-T 

OVNORTh  sno  til 

OXYG 

R04 

TOT-R  402  NO! 

SI  03  RH 

STO 

00000 

01.43 

32.  S2 

<4.24 

OC.OOO 

1412.7 

OSS 

00007 

01.43 

32.42 

24.24 

1492.4 

OSS 

00009 

01.41 

12.  S2 

24.24 

1492.6 

STO 

00010 

01.40 

32.32 

24.24 

00.017 

1412.3 

STO 

00020 

01.2S 

32.  S3 

24.31 

CO. 03  5 

1492.4 

OSS 

00024 

01.22 

32.  S4 

24.32 

1492.2 

STO 

00030 

01.01 

32.01 

24.33 

00.012 

1491.4 

OSS 

00034 

00.  St 

32.04 

24.  36 

1490.9 

OSS 

00047 

00.27 

32.44 

24.47 

1443. 9 

OSS 

00044 

- 0.41 

33.02 

24.16 

1441.9 

STO 

00090 

- 0.41 

33.03 

24.16 

00. 004 

1441.1 

OSS 

00091 

- 0.41 

33.03 

24. 16 

1441.1 

OSS 

00017 

- 0.43 

33.01 

24.97 

1445.1 

OSS 

00040 

- 0.41 

33.07 

24.60 

1444.6 

STO 

00079 

- 0.  42 

33.11 

24.64 

00.120 

1444.1 

OSS 

00074 

• 0.  S3 

33.11 

24.64 

1444.1 

STO 

00100 

- 0.42 

33.14 

26.63 

00. 114 

1444.1 

OSS 

C0100 

- 0.42 

33.14 

24.6S 

1444.1 

STO 

0012  9 

- 0.44 

33.17 

26.44 

00.134 

1444.4 

OSS 

00131 

- 0.45 

33.17 

24.44 

1444.9 

OSS 

00133 

- 0.44 

S3.  IS 

26.70 

1444.4 

STO 

00110 

- 0.4S 

33.14 

24.71 

00.222 

1444.7 

OSS 

00110 

- 0. 44 

33.14 

26.71 

1444.7 

OSS 

00177 

- 0.44 

33.20 

26.72 

1441.1 

STO 

00200 

- 0.44 

33.2S 

26.73 

00.237 

1441.3 

OSS 

00201 

- 0.43 

33.34 

24.  S3 

1446.1 

OSS 

00204 

- 0.74 

33.34 

26.36 

1446.1 

••••••••••••••• 


R«M0  31 

•443 

YEAR 

1175 

•OTOR  01473 

AIR 

TEMR  03.4 

OIR  HCT  REA 

MlND-OIR 

01 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SO  1306 

CONSEC 

00  36 

MONTH  01 

SHIR  EV 

MET 

SULS  03.4 

35 

2 3 

M|NO*SRO 

11 

TRACE  CIA 

0 

1 

SQUARE 

2 

L AT  44 

31.  ON 

DAY 

24 

DATA  USE  1 

•AROMETR  1007.7 

SEA 

MlNO-ROA 

DURATION 

00.1 

2 

SOUARE 

4# 

LONG  043 

11.9k 

hour 

07.2 

AREA  01 

CLCUO  T/A 

CL/TR 

MEATHEA 

X6 

OR I.C  Oil  All 

1 

SQUARE 

46 

CASTNUN/TINf 

LVlTfR 

oerth 

TE  MR 

SAL 

SI6MA-T 

oynortm 

SRD  VEL 

Oxvc 

R04 

TOT  y NO 2 

N03 

S 103 

RH 

STO 

00000 

01.41 

33.02 

26.41 

00.000 

1492.9 

07.2 

OSS 

00007 

01.41 

33.02 

26.41 

1413.1 

STO 

00010 

01.40 

33.03 

26.44 

00.016 

1453.0 

OSS 

00011 

01.39 

13.03 

26.46 

1419.0 

STO 

000/0 

01.41 

33.  06 

26.47 

00. 032 

1413.3 

OSS 

00020 

01.41 

33.04 

24.47 

1493.3 

STD 

00030 

01.11 

33.06 

26.10 

00.047 

1492.1 

OSS 

00032 

01.05 

33.06 

24.11 

1491.9 

STO 

00010 

00.47 

33.0S 

24.13 

00.07S 

1451.9 

OSS 

00011 

00.46 

93.  OE 

26.13 

1491.3 

STO 

00079 

00.47 

33.10 

26.16 

00.  115 

1490.9 

OSS 

0007 4 

00.61 

93.10 

26.16 

1410. S 

OS! 

000#  1 

00.21 

93.17 

26.64 

1449.1 

OSS 

00  OS  5 

00.  14 

93.20 

24.67 

144S.S 

STO 

00100 

00.09 

33.24 

24.70 

00.191 

144S.9 

OSS 

00102 

- 0.21 

93.33 

26.79 

1447.1 

OSS 

00104 

- 0.14 

33.41 

26.17 

1446.9 

OSS 

00116 

- 0.64 

33.44 

26.90 

1446.1 

STO 

00121 

- 0.44 

33.11 

26.34 

00. IS 2 

1447.3 

OSS 

00124 

- 0.34 

33.54 

26.37 

1447. S 

STO 

00110 

00.07 

33.67 

27.01 

00.206 

1490.2 

OSS 

00116 

00.  16 

33.70 

27.07 

1450.  S 

OSS 

00177 

00.34 

33.00 

27.14 

1492.1 

STO 

C0200 

00.  SI 

33.41 

27.24 

00.213 

1454.6 

OSS 

00205 

00.41 

33.99 

27.24 

1411.4 

OSS 

00226 

01.27 

34.  13 

27.31 

14*7.6 

STO 

00250 

01.01 

94.34 

27.40 

00.231 

1460.6 

OSS 

00251 

01.39 

34.37 

27.90 

1461.1 

OSS 

00203 

02.09 

34.42 

27.92 

1462.3 

STO 

00300 

02.14 

34.47 

27.11 

00. 32  1 

1463.3 

OSS 

00300 

02.20 

34.47 

27.91 

1463.4 

OSS 

C0350 

02.94 

34.19 

27.42 

1461.6 

STO 

00400 

02.79 

34.44 

27.64 

00.373 

1467.6 

OSS 

00401 

02.74 

94.44 

27.64 

1467.7 

OSS 

00411 

02.99 

34.70 

27.47 

1469.6 

STD 

00500 

03.24 

34.77 

27.69 

00.  420 

1471. S 

OSS 

00104 

03.31 

34.77 

27.63 

1471.9 

OSS 

00154 

03.47 

34.  SO 

27.70 

1473.4 

STO 

00400 

03.92 

34. S2 

27.71 

00.465 

1474.9 

OSS 

00404 

03.12 

34.  S3 

27.71 

1474.6 

OSS 

00611 

03.90 

34.  S3 

27.72 

1475.3 

STO 

00700 

03.94 

94.34 

27.73 

00.109 

1476.3 

OSS 

00700 

03.54 

94.  S4 

27.73 

1476.3 

OSS 

00790 

03.14 

94.S1 

27.74 

1477.1 

STO 

OOSOO 

03.  91 

94.31 

27.74 

00.512 

1477.  S 

OSS 
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Tabus  II.  USGUC  KVKKGHEEN,  April  and  May -June,  1077.— Continued 


no  0 C STATION  CATS 


01*10 

SI 

•4*1 

YCAA 

ms 

•9T0*  UU1  »1«  HW  10.* 

DIO  HOT  Of A 

CONS 1C 

0040 

NONTH  OS 

SHI*  IV 

NIT  SUL*  10.7 

10 

2 2 

10* 

44 

14.  ON 

OAT 

to 

OAT*  USI 

1 0AK9NIT0  1003.2 

SIA 

LONG 

047 

ST.  Ok 

IS.S 

ASIA 

•0  ctouo 

t/a 

CL/TO 

CASTNUN/T  |N| 

mm 

MOTH 

TINA 

SAL 

SIONA-T 

one  atm 

SNO  VU 

STO 

00000 

04.20 

33.04 

24.42 

•0.000 

1474.7 

IS.1 

oos 

•0001 

04.20 

33.04 

2*.  *2 

1474.7 

STO 

•0010 

04.20 

SS.04 

20.41 

00.014 

1474.7 

OOS 

•0011 

04.20 

SO.  04 

24.40 

1474.7 

oos 

00010 

04.07 

03.00 

tO.  *2 

1474. 1 

STO 

00020 

04.04 

SS.01 

tO.*2 

3 

i 

1474.0 

OOS 

00020 

04.04 

SS.I1 

20.41 

1474.0 

oos 

•0024 

OS.  44 

33.03 

to.  00 

1470.0 

STO 

oooso 

04.12 

SS.00 

to.oo 

00.042 

1474.* 

OOS 

000S2 

04.14 

33.91 

2*.*9 

1474.4 

oos 

•0047 

•4.  07 

S4.07 

tO.TT 

1470.9 

STO 

•0000 

04.40 

S4.ll 

24.7* 

00.0*9 

1477.0 

OOS 

OOOOJ 

04.  04 

34.20 

20.00 

1470.2 

oos 

00  05  7 

47.44 

04.  04 

20.01 

1401.7 

oos 

000*2 

00.00 

04.44 

20.  00 

1404.4 

oos 

00044 

07.27 

04.11 

24.44 

1400.1 

oos 

00074 

07.0* 

34.43 

tO.  94 

1400.9 

STO 

00070 

07.20 

04.40 

20.97 

CO.  099 

14*0.4 

oos 

0007* 

07.10 

94.40 

27.01 

1400.1 

oos 

00007 

07.47 

04.44 

27.04 

1402.4 

oos 

00047 

07.40 

04.40 

27.09 

1411.0 

STO 

00100 

07.02 

36.04 

27.09 

00.120 

1402.1 

oos 

00104 

07.00 

04.44 

27.09 

1412.4 

oos 

00114 

07.07 

•4.41 

27.12 

1400.0 

STO 

00120 

07.22 

34.43 

27.11 

00.  ISO 

1401.0 

oos 

00120 

07.24 

S4.*0 

27.10 

1401.4 

STO 

OOIOO 

07.41 

04.70 

27.17 

00.174 

1402.0 

OOS 

00102 

07.42 

34.74 

27.10 

1412.0 

oos 

001*1 

07.40 

04.72 

27.14 

1401.0 

oos 

001*0 

07.40 

04.00 

27.21 

1400.1 

oos 

00177 

07.47 

04.04 

27.21 

1400.4 

oos 

OOIOO 

00.0* 

04.93 

27.21 

1406.0 

oos 

00140 

07.40 

04.  *7 

27.24 

1404.4 

oos 

00104 

07.1* 

S4.74 

27.20 

14*2.0 

oos 

0010* 

04.21 

04.40 

27.20 

1470.6 

STO 

00200 

04.20 

04.41 

27.24 

00.219 

1470.0 

oos 

00204 

04.00 

04.47 

27.27 

1479.3 

oos 

00211 

00.40 

34.0* 

27.29 

1470.5 

oos 

00210 

C3.  4* 

04.00 

27.25 

1470.0 

oos 

00222 

04.04 

04.01 

27.12 

1473.4 

oos 

0020* 

00.17 

04.07 

27.04 

1470.0 

oos 

00204 

04.04 

04.40 

27.1* 

1471.7 

oos 

00240 

04.03 

04.44 

27.04 

1470.3 

oos 

00247 

00.44 

04.40 

27.00 

1469.5 

oos 

00244 

00.40 

04.40 

27.17 

14*0.6 

STO 

00200 

00.70 

04.42 

27.17 

00.209 

14*9.0 

oos 

00207 

04.44 

04.04 

27.41 

1472.3 

oos 

002*4 

04.10 

04.04 

27.40 

1471.1 

oos 

00274 

04.70 

04.47 

27.47 

1474.0 

oos 

0027* 

04.71 

14.4* 

27.40 

1474.2 

STO 

ooooo 

04.00 

04.70 

27.40 

CO. 291 

1474.7 

oos 

00004 

04.00 

04.70 

27.40 

1474.0 

oos 

00024 

04.00 

04.71 

27.01 

1474.1 

oos 

OOOOO 

04.17 

04.00 

27.01 

1472.7 

oos 

00002 

00.71 

04.40 

27.0* 

1471.0 

oos 

000*0 

00.40 

04.70 

27.00 

1472.0 

oos 

00070 

04.4* 

04.  77 

27.00 

1474.4 

oos 

00070 

04.4* 

04.7* 

27.07 

1474.* 

oos 

00002 

00.00 

04.07 

27.09 

1477.1 

oos 

•0040 

00.00 

34.  0* 

27.00 

1477.4 

STO 

00400 

04.77 

04.04 

27.00 

00.101 

1476.0 

oos 

00401 

04.74 

04.04 

27.00 

1474.3 

oos 

00400 

04.41 

04.0* 

27.01 

1476.7 

STO 

OOOOO 

04.4* 

04.01 

27.44 

00.400 

1477.7 

oos 

ooooo 

04.4* 

04.01 

27.04 

1477.7 

oos 

ooooo 

04.71 

94.00 

27.«9 

1470.0 

STO 

C0400 

04.  00 

04.00 

27.71 

00.401 

14*0.1 

oos 

00*1* 

04.00 

04.95 

27.71 

14*0.1 

oos 

•0400 

04.74 

00.00 

27.70 

1400.0 

STO 

00700 

04.04 

14.99 

17.74 

00.499 

1400.9 

oos 

00704 

04.00 

04.99 

27.74 

1400.5 

oos 

•0701 

04.40 

00.01 

17.70 

1401.0 

STO 

ooooo 

04.  40 

04.90 

27.74 

00.044 

1401.9 

oos 

•0001 

•4.44 

04.91 

17.74 

1401.9 

oos 

coooo 

•4.21 

04.9* 

17.70 

1401.7 

STO 

00400 

04.01 

04.94 

27.7* 

00.  sot 

1401.7 

oos 

•0402 

04.00 

04.94 

27.7* 

1401.7 

oos 

00401 

OS.  00 

04.90 

17.7* 

1402.0 

STO 

01000 

03.01 

04.91 

27.77 

00.401 

1402.0 

oos 

01001 

OS.  01 

04.90 

27.77 

1402.0 

oos 

•1002 

OS.  74 

04.92 

27.77 

1401.1 

MIND-DIA 

10 

INST  STO  M COMMA 

TIN  SO  ISO* 

MIND-SAD 

14 

TAACf  OIA 

D 

s 

SOU* A I 

2 

MlND-AOO 

0UAAT106 

00.4 

2 

SOUAAI 

4* 

MSATHCA 

xs 

OAIC  CU  019 

11 

1 

SOUAAI 

47 

OX  VC 

A04 

TOT  > N02 

NO! 

SI03 

AM 

191 


I 


•!9|0 

11 

0442 

YU*  1979 

OOTOV  00004 

A10  TIM 

09.9 

010  NOT 

W 

MlNO-OIX  21 

INST  STO  M COO 610 

TIN  SO  1104 

CONS 1C 

0041 

NONTN  09 

SN|V  |V 

M|T  OULO 

01.9 

20  0 

2 

NlNO-SVO  10 

TOACI  010  0 

9 SOUAOf 

2 

LA* 

*4 

91. ON 

OAT  29 

OATA  USE  1 

OAACMIT* 

0094.2 

SIA 

MlND-900 

0UOATI04  00.0 

2 SOUAOI 

40 

L0N6 

049 

20.  ON 

tom  2i.i 

AMA  09 

CLOUO  T/A 

CL/TA 

MlATNlft  22 

00X6  011  020 

1 SOUAOI 

49 

CASTNUN/T INC  LVtTVO  Of 9TM  TIM  SAL  HONA-T  0TND9TH  SNO  VI l Ol V 6 VO*  fOT>  MU  NOS  SIOJ  ON 

STO  00000  OUS*  12.TI  24.29  00.000  1*9). 2 

IS* I 009  00009  01.9*  12.70  24.29  1451.1 

ITO  00010  01.91  12.00  24.27  00.010  1*91.2 

STO  00020  01.41  12.0*  24.11  00.019  1*91.0 

OOS  00020  01.40  12.0*  24.11  1*91.0 

StO  00010  01.20  12.09  24.12  00.092  1*92.4 

OOS  0001*  01.21  12.09  24.11  1*92.4 

STO  0009  0 00.02  12.07  2*.14  00.004  1*91.1 

OOS  00091  00.02  12.00  24.10  1491.0 

OOS  00042  00.44  12.02  24.41  1*40.9 

OOS  0004*  - 0.11  11.02  24.9*  1*47.0 

STO  00079  - 0. 17  11.01  24.99  00.124  1*47.0 

OOS  00074  - 0.17  11.01  24.99  1447.0 

OOS  00001  - 0.14  11.04  24.99  14*7.2 


MMO 

11 

0*41 

Y| AO  1979 

OOT0V  000*2 

A10  TIM 

01.4 

010  MOT 

no 

mino-c:*  22 

INST  STO  Of COO 009 

TIN  96  1104 

CONS 1C 

0042 

AONTh  09 

SHIV  KV 

MIT  OULO 

01.4 

22  2 

1 

MIN9-S00  JO 

TOACI  011  0 

9 

SOU40C 

2 

LA- 

44 

40.  IN 

OAT  10 

OATA  USI  1 

OAOOMITO 

0999.7 

SIA 

Ml  NO- 900 

0U0ATI04  00.0 

2 

SOUAOI 

*0 

LONG 

049  2 7. ON 

NOUO  01.7 

AOIA  09 

CLCUO  T/A 

CL/TO 

MtATNlO  X2 

0016  011  021 

1 

SOUAOI 

*9 

CASTNUK/TlNt  LVLTTO  OfVTN  TIM  SAL  S16N4-T  OTND'Tn  IM  III  0X76  VO*  TOT  J MU  «01  SfOl  V* 

STD  OOOOO  01.10  12.01  24.10  00.000  1*92.9 

01.7  OOS  00000  01.10  12.01  24.10  1*92.9 

STO  00010  01.10  12.0*  24.11  00.017  1*92.7 

OOS  00011  01.17  12.04  24.11  1*92.7 

STO  00020  01.27  12.09  24.12  00.014  1*92.4 

OOS  COO 20  01.29  12.09  24.21  1492.2 

STO  000)0  01.09  12.00  24.14  00.091  1*91.4 

OOS  00014  00.02  12.00  24.10  1491.1 

OOS  00047  00.10  12.01  24.42  1*40.0 

STO  00099  00.14  12.0*  24.49  00.004  14*0.0 

OOS  00091  00.12  12.09  24.44  1*40.0 

OOS  09091  00.11  22.0*  24.49  1*40.7 


• 1910 

11 

0441 

TIAft  1979 

OOTD9  00104 

AIO  TIM 

02.7 

010  not 

9|0 

4| NO-DIO  22 

INST  STO  OICOOOIO 

CONSIC 

0041 

MONTH  09 

SHf  • 

tv 

MIT  OULO 

01.0 

29  1 

2 

VlNO-SVO  20 

TOACI  010  0 

9 

S0U40I 

2 

LAT 

44 

10.  ON 

OAT  10 

OAT* 

USI 

1 

OAOOMITO 

0999.0 

9IA 

MIND-900 

OU  OAT  104  00.0 

2 

SOUAOI 

41 

LONG 

049 

00.14 

NOUO  02.9 

AOIA 

09 

CLCUO  T/A 

CL/TO 

MOATnCO  14 

00J6  Cll  022 

1 

SOUAOI 

49 

CAS  Tug* /TIM  IVLTW  NOTH  TIM  SAL  S16NA-T  OTNDVTn  SNO  OfL  01 T 6 004  TOT’ I 002  Ml  S101  On 

STO  OOOOO  00.72  12.07  24.27  00.000  1440.4 

•2.9  OSS  00001  00.72  12.07  24.27  1440.7 

STO  00019  00.72  12.0*  24.27  M.017  1449.0 

OOS  00011  00.72  12.04  24.17  14*0.0 

OOS  00019  00.47  12.00  24.10  1449.7 

STO  00020  00.19  12.00  24.40  00.011  14*0.9 

OOS  00022  00.11  12.90  14.42  1*40.2 

OOS  00024  00.29  22.94  24.42  14*0.2 

OOS  00020  - 0.10  11.01  24.9*  14*9.2 

STO  00010  - 0.49  11.01  24.94  00.0*9  14*9.0 

OOS  0001*  - 0.4*  11.07  24.40  1444.2 

STO  00090  - 0.74  21.11  24.44  00.070  14*4.1 

OOS  00091  - 0.79  11.12  24.44  1444.1 

STO  00079  - 0.04  11.19  24.47  00.111  1444.1 

OOS  00002  • 0.04  21.19  24.47  1444.1 

OOS  00099  - 0.09  11.19  24.47  1444.2 

STO  €0100  - 0.09  11.19  24.47  00.1*7  l**4.l 

OOS  00100  - 0.09  11.19  24.47  14*4.1 
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HMD  It  MAS 
COMSIC  00« 
CAT  44  U.ON 
LONG  041  94.9* 


TIM  1475  ROTOR  Otm  AIR  TH»  01.1  DIR  NOT  RCR 


north  os 

SHIR  IV 

NIT  OUtO  02.0 

17 

1 2 

DAY 

so 

DATA  USI 

1 IAROMCTR  0441. 1 

SIA 

HOUR 

04.0 

ARIA 

•5  ClCUO 

T/A 

Ct/TR 

CVtTVR 

OIRTh 

TINA 

SAC 

SI6NA-T 

OVNORTh 

SNO  VfC 

STD 

09000 

00.40 

S1.01 

24.44 

00.000 

1444.1 

OOS 

00001 

00.40 

SI.  01 

24.44 

1449.2 

STO 

0001 0 

00.54 

SS.01 

24.44 

00.015 

1444.4 

OOS 

00011 

00.54 

11.01 

24.44 

1444.4 

STO 

00020 

00.55 

11.02 

24.90 

00.011 

1444.4 

OOS 

00020 

00.55 

11.02 

24.90 

1444.4 

ITD 

oooso 

00.44 

11.02 

24.51 

00.044 

1444.2 

OOS 

00014 

00.45 

11.04 

24.52 

1449.2 

OOS 

0004? 

00.51 

11.17 

24.42 

1449.9 

OOS 

00040 

00.  19 

11.10 

24.45 

1440.1 

STD 

oooso 

00.04 

21.14 

24.4? 

00.075 

1447.0 

OOS 

oooss 

- 0.94 

11.24 

24.75 

1445.1 

OOS 

00044 

- 0.44 

11.14 

24.04 

1441.7 

STO 

00071 

- 0.01 

11.10 

24.04 

00.100 

1444.4 

OOS 

00070 

- 0.00 

11.  14 

24.04 

1444.6 

STO 

00100 

- 0.55 

11.40 

24.91 

00.117 

1444.1 

OOS 

00102 

- 0.51 

11.44 

24.91 

1444.4 

STO 

00125 

- 0.41 

11.52 

24.46 

00.149 

1447.1 

OOS 

00127 

- 0.42 

11.51 

24.46 

1447.4 

STO 

001S0 

- 0.24 

11.54 

27.00 

00.1*2 

1441.4 

OOS 

00110 

• 0.21 

11.54 

27.00 

1440.7 

OOS 

00141 

00.04 

11.71 

27.04 

1490.4 

ORS 

0017S 

00.41 

11.04 

27.20 

1452.5 

OOS 

001*4 

00.74 

11.45 

27.24 

1454.4 

OOS 

0014* 

01.24 

M.  11 

27.25 

1497.0 

STO 

00200 

01.24 

S4.ll 

27.55 

00.21? 

1457.0 

OOS 

0020? 

01.24 

14.12 

27.14 

1457.2 

OOS 

002S0 

01.40 

14.27 

27.44 

14S9.S 

STO 

C02S0 

01.07 

14.10 

27.51 

00.270 

1441.0 

OOS 

00295 

01.41 

M.40 

27.52 

1441.2 

OOS 

00277 

01.44 

14.40 

27.52 

1441.0 

STO 

00100 

02.  04 

24.44 

27.54 

00.249 

1442.4 

OOS 

00102 

02.05 

14.44 

27.54 

1442.7 

OOS 

C0S10 

02.15 

24.40 

27.57 

1444.0 

STO 

00400 

02.74 

24.47 

27.44 

00.151 

1447.7 

OOS 

00401 

02.77 

14.4? 

27.44 

1447.0 

OOS 

00411 

01.09 

14.72 

27.40 

1444.9 

STO 

00100 

05.14 

14.75 

27.69 

00.197 

1471.1 

OOS 

C0500 

01.14 

14.75 

27.49 

1471.1 

OOS 

00552 

01.44 

14.01 

27.71 

1471.1 

STO 

C0400 

01.44 

14.02 

27.72 

00.441 

1474.2 

OOS 

00401 

05.44 

14.02 

27.72 

1474.1 

OOS 

00412 

01.50 

14.02 

27.72 

1475.1 

STO 

00700 

OS.  52 

24.01 

27.72 

00.405 

1474.2 

OOS 

00702 

01.52 

14.01 

27.72 

1474.2 

OOS 

00717 

01.51 

14.04 

27.71 

1477.2 

STO 

00000 

01.  57 

24.05 

27.71 

00.524 

1470.1 

OOS 

00005 

01.5? 

14.05 

27.71 

1470.1 

OOS 

00040 

OS.  51 

14.05 

27.74 

1470.9 

STO 

00500 

01.52 

24.15 

27.74 

00.  574 

1474  .5 

OOS 

00500 

01.52 

14.05 

27.74 

1474.5 

OOS 

00*5* 

01.52 

24.05 

27.74 

1400.5 

STO 

01000 

01.52 

14.05 

27.74 

00.414 

1401.2 

OOS 

01001 

01.52 

14.05 

27.74 

1401.2 

OOS 

01050 

01.50 

14.05 

27.74 

1401.9 

VINO -01 A 22 
MlND-SRD  14 
MlNO-ROR 
HlATHCR  K2 


INST  STO  MCOROSR 
TRACI  DIR  D 
DURA  TIM  00.4 
ORIS  fit  R2S 


TIN  SO  1S04 

1 SOUARC  2 

2 SOUARC  41 
I 


P04  TOT  * NO 2 NOS  SIOS  Pti 


m 


i 

1 


Table  11.  U8CUC  EVERGHEBN,  April  and  May- June,  1077.— Continued 


NOOC  SMTIOk  DATA 


RIB  10 

U 

•AO 

ttAft 

IBTS 

•OTQB  01696 

AIB 

Tf  MB  02.5 

DIB  HOT  Bf A 

MINO-OIR  21 

INST  STO  RICOROfR 

TIN  SO  1106 

CONSCC 

0045 

MONTH  OS 

SHIM  (V 

MIT 

BULB  02.5 

99 

X X 

NlNO-SBO  IB 

TRACI  01R  0 

5 

SOUARf 

2 

u* 

A* 

12.711 

OAT 

10 

OATA  USC 

1 

•AROMfTA  0994.6 

If  A 

Ml  NO-BOR 

OURATIOA  00.2 

2 

S0UAR6 

48 

tONC 

04B 

41.SM 

06.1 

AASA 

OS 

CtCUO  T/A 

cl/tr 

MtATHfR  X 2 

OAK  011  824 

1 

SOUARf 

48 

CASTNUM/T IKK 

tMlTYB 

Of  BTh 

Tf  MB 

SAL 

S1BMA-T 

DYNDBTh 

SNO  VlL 

0XY6  B04 

TCT  B N02  N01 

S101 

BH 

ITO 

ooooo 

01.24 

11.06 

26.49 

00.000 

1452.2 

OA.I 

OBS 

ooooo 

01.24 

11.06 

26.49 

1452.2 

STO 

00010 

01.24 

11.06 

26.49 

00.015 

1452.4 

OBS 

00010 

01.24 

11.06 

26.49 

1452.4 

STO 

00020 

01.25 

11.07 

26.  50 

00.011 

1452.6 

OBS 

00020 

01.25 

11.07 

26.50 

1452.6 

STO 

00010 

01.11 

11.  16 

26.57 

00.046 

1451.2 

OBS 

00010 

01.11 

11.16 

26.57 

1451.2 

STO 

0005  0 

01.40 

11.  11 

26.70 

00.074 

1454.1 

OBS 

00050 

01.40 

11.31 

26.70 

1454.1 

STO 

00075 

01.  BO 

11.  BB 

27.11 

00.101 

1457.1 

OBS 

00075 

01.80 

11.  B9 

27.11 

1457.1 

STO 

00100 

01.24 

14.04 

27.28 

00.12  5 

1455.2 

OBS 

00100 

01.24 

14.  04 

27.28 

1455.2 

CBS 

00120 

01.67 

34.21 

27.15 

1457,7 

STO 

00125 

01.68 

14.21 

27.40 

00.144 

1457.B 

OBS 

00117 

01.71 

14.28 

27.44 

1458.1 

STC 

00150 

01.85 

14.11 

27.47 

00.160 

1458.2 

OBS 

001 54 

01.89 

14.15 

27.40 

1459.4 

OBS 

00178 

02.04 

14.41 

27.52 

1460.6 

STO 

00200 

02.11 

14.46 

27.55 

00.190 

1461.4 

OBS 

00207 

02.15 

14.47 

27.56 

1461.4 

OBS 

00210 

02.14 

14.47 

27.56 

1461.8 

OBS 

00241 

01.99 

14.50 

27.59 

1461.5 

STO 

00250 

02.20 

14.  54 

27.61 

00.216 

1442.6 

OBS 

00251 

02.19 

14.58 

27.63 

1461.7 

OBS 

CC277 

02.86 

14.62 

27.61 

1465.2 

STO 

00100 

02.78 

14.65 

27.65 

00.241 

1466.  1 

OBS 

C0106 

02.92 

14.66 

27.65 

1464.4 

OBS 

00152 

01.07 

34.71 

27.67 

1461.1 

STO 

00400 

01.76 

14.86 

27.72 

00.285 

1472.2 

OBS 

00401 

01.77 

14.  86 

27.72 

1472.1 

OBS 

00468 

01.71 

54.85 

27. 72 

1471. 2 

STO 

00500 

01.89 

14.88 

27.72 

00.128 

1474.5 

OBS 

00504 

01.85 

14.86 

27.72 

1474.6 

OBS 

00550 

01.64 

14.86 

27.71 

1474.2 

OBS 

00561 

01.68 

14.87 

27.74 

1474.4 

OBS 

00571 

01.95 

14.91 

27.74 

1475.8 

STO 

C0600 

01.  91 

14.90 

27.74 

00.171 

1476.1 

OBS 

00607 

01.91 

14.50 

27.74 

1476.4 

OBS 

00651 

01.66 

14.86 

27.71 

1476.0 

STO 

00700 

01.55 

14.  BT 

27.75 

00.411 

1476.5 

OBS 

00702 

03.59 

14.  87 

27.75 

1476.6 

OBS 

00751 

01.55 

14.  07 

27.75 

1477.2 

STO 

00800 

01.  51 

14.87 

27.75 

00.455 

1477.8 

OBS 

00805 

01.53 

14.67 

27.75 

147B.0 

OBS 

00856 

01.53 

14.  B6 

27.74 

1478.9 

STO 

00900 

01.52 

14.87 

27.75 

00.  458 

1478.6 

OBS 

00908 

01.52 

54.87 

27.75 

1479.7 

oes 

00957 

01.50 

14.67 

27.76 

1460.4 

STO 

01000 

01.51 

14.  BT 

27.  75 

00.541 

14B1.2 

OBS 

01010 

01.51 

14.  87 

27.75 

1481.4 

OBS 

01056 

03.52 

14.88 

27.76 

1482.2 

Table  11.  USCGC  EYEKGUEEN,  April  and  Ma.v-June,  1977. — Continued 


n o o c s t A 


! 0 N 


DATA 


««*ie 

SI 

•4  AS 

VI  At  147  S 

• OTO’  OS J 1 4 

Alt  TfM* 

0S.4 

Dlt  MCI 

Ait 

M!ND-0!t  23 

INST  STO  MCOADIt 

TIN  SO  1306 

CON! (C 

004  6 

MONTH  OS 

IH7  KV 

HIT  Suit 

OS.  4 

23  2 

S 

klNO-SAD  20 

Tt AC ( Olt  0 

s 

SOUAtf 

2 

IAT 

44 

27.  2* 

CAY  SO 

DATA  US! 

1 

SAtCNETt 

0444.4 

SiA 

MlNO-FOt 

OUt A TI 06  00.4 

2 

SOUAtC 

40 

LONG 

04t 

14.  Am 

HOUA  04. S 

ASIA 

OS 

ClCuO  T/A 

CL/Tt 

MCATHft  12 

Otu  on  A2S 

1 

SQUAtl 

40 

CASTNUM/TIME 

CVlTV* 

death 

TIMA 

S£. 

SIGMA-T 

OVNOAT  H 

SNO  Vfl  OXVC 

STO 

00000 

03.33 

33.22 

26.44 

00. 000 

1442.5 

04.S 

ots 

00003 

03.33 

33.225 

26.  *-4 

1442.3 

ots 

oooos 

03.33 

33.213 

24.43 

1442.6 

STO 

00010 

03.33 

31.22 

26.44 

00.014 

1462.7 

STO 

00020 

03.34 

33.22 

24.44 

00.032 

1462.4 

STO 

00030 

03.33 

33.22 

26.44 

00.041 

1443.0 

ots 

00030 

03.53 

33.22 

26.44 

1463.0 

ots 

00C36 

02.03 

33.23 

26.57 

1434.7 

ots 

00041 

02.01 

33.23 

24.34 

1434.6 

ots 

00047 

03.24 

>3.44 

26.60 

1471.2 

STO 

OOOSO 

04.24 

33.33 

26.61 

00.  071 

1444.1 

ots 

OOOSS 

02.14 

13.30 

26.74 

1457.7 

ots 

00054 

00.41 

33.70 

27.03 

1431.2 

ots 

00072 

0A.43 

33.41 

27.03 

1437.1 

ots 

00074 

02.13 

33.47 

27.04 

1434.6 

STO 

0007  S 

02.lt 

33.47 

27.07 

00.104 

1454.7 

ots 

00071 

02.24 

33.44 

27.06 

1439.2 

ots 

00074 

02.33 

*3.4  2 

27.10 

1459.6 

ots 

00011 

01.43 

33.14 

27.12 

1437.3 

ots 

0004  S 

02.24 

33.44 

27.12 

1439.4 

ots 

0004  S 

02.44 

34.11 

27.23 

1461.6 

STO 

00100 

02.40 

34.16 

27.26 

00.132 

1462.2 

ots 

00102 

02.44 

34.20 

27.27 

1463.0 

ots 

00114 

04.10 

34.44 

27.33 

1464.4 

STO 

00123 

04.23 

34. 44 

27.37 

00.151 

1469.2 

ots 

00123 

04.24 

34.41 

27.37 

1469.2 

ots 

00133 

04.30 

34.47 

27.33 

1469.6 

ots 

00140 

03.11 

34.66 

2 7.41 

1473.3 

STO 

00130 

05.  11 

34.63 

27.34 

00.144 

1473.4 

ots 

00132 

05.04 

34.63 

27.34 

1473.4 

ots 

00177 

04.47 

34.61 

27.45 

1471.2 

ots 

00114 

04.50 

34.64 

27.47 

1471.3 

ots 

00140 

04.73 

34.70 

27.44 

1472.6 

STO 

00200 

04.44 

34.70 

27.44 

00.203 

1472.4 

ots 

00213 

04.41 

34.64 

27.50 

1472.5 

ots 

00213 

04.73 

34.70 

27.44 

1473.1 

ots 

00226 

04.40 

34.72 

2 7.34 

1471.9 

ots 

00243 

04.4% 

34.74 

1T.3I 

1472.6 

STO 

00230 

04.75 

34.43 

27.34 

00.232 

1473.3 

ots 

00237 

04.44 

34.47 

27.60 

1475.0 

ots 

00277 

05.lt 

34.14 

27.34 

1476.2 

ots 

00247 

04.70 

34.44 

27.60 

1474.3 

ots 

00241 

04.47 

34.15 

27.62 

1474.2 

STO 

00300 

04.43 

34.40 

27.62 

00.234 

1473.6 

ots 

00302 

04.47 

34.40 

27.62 

1473.7 

ots 

00327 

03.71 

34.73 

27.42 

1470.7 

ots 

00346 

04.21 

34.45 

27.67 

1473.2 

ots 

00337 

04.77 

34.42 

27.66 

1473.9 

ots 

00363 

04.74 

34.43 

27.67 

1476.0 

ots 

00371 

05.50 

35.06 

27.64 

1479.4 

ots 

00345 

03.34 

33.06 

27.64 

1479.1 

STO 

00400 

03.45 

33.05 

27.44 

00. 306 

1479.5 

ots 

00411 

05.23 

33.02 

2?.6t 

1474.1 

ots 

00434 

05.00 

33.00 

27.70 

1474.3 

ots 

0046  0 

04.41 

34.44 

27.70 

1474.2 

ots 

00470 

04.41 

34.43 

27.70 

1476.5 

STO 

00300 

04.77 

34.44 

27.72 

00.334 

1474.3 

ots 

00306 

04.40 

33.00 

27.72 

1471.3 

ots 

00350 

04.72 

33.00 

27.73 

1474.9 

STO 

00400 

04.43 

33.00 

27.74 

00.344 

1479.3 

ots 

00404 

04.6  3 

33.00 

2 7.74 

1479.3 

ots 

006  51 

04.32 

34.44 

27.74 

1479.4 

STO 

00700 

04.44 

35.00 

27.74 

00.441 

1440.4 

ots 

00702 

04.47 

33.00 

27.74 

1440.4 

ots 

00734 

04.20 

3.4.46 

27.75 

1479.4 

ots 

0C733 

04.23 

34.44 

27.73 

1440.3 

STO 

00100 

04.  10 

34.44 

27.73 

00.414 

1440.4 

ots 

00403 

04.04 

34.44 

27.73 

1440.3 

ots 

00432 

04.04 

34.46 

27.77 

1441.3 

STO 

C0400 

03.43 

34.44 

27.77 

00.327 

1411.5 

ots 

00400 

03.43 

34.44 

27.77 

1441.3 

CIS 

004  31 

03.47 

34.42 

27.74 

1442.0 

STO 

01000 

03.41 

14.44 

27.77 

00.570 

1442.9 

ots 

01001 

03.41 

34.44 

2T.T7 

1443.0 

ots 

01044 

03.12 

34.43 

27.77 

1443.4 

*04  TOT*  no; 


NOS  SI  OS  AH 


* 


195 


7 


Table  II.  UStXiO  KVKIUIUKKN,  April  uud  May-Jum-,  1077. — Uoiitinurd 


MMt 

Si 

8463 

t!M  1875 

B0TOR  02J72 

AIR  TEMP 

OB.  0 

01*  H6T 

REA 

NlNO-Of A 

23 

CONSIC 

0347 

KCNTh  OS 

smp  fv 

MET  BULB 

03.3 

21  A 

S 

WIND-SRO 

SO 

LA* 

4* 

23.  TN 

OAY  SO 

DATA  US!  1 

•ABCNETR 

0933.0 

SEA 

KfNO-RO* 

LONS 

04T 

52.W 

HOUR  12.0 

AREA  OS 

Cl  CUD  7/A 

CL/T* 

HEATHE* 

k2 

CASTNU«4/T|AE 

LVlTYR 

OS**M 

TEAR 

SAL 

SIGAA-T 

otnortk 

SNC  VEl 

STD 

00000 

10.02 

34.87 

26.87 

00.000 

1490.3 

12.0 

oes 

00001 

10,02 

34.87 

24. *7 

1490.3 

STD 

000 10 

10.03 

34.66 

26.  B6 

00.012 

1490.5 

OBS 

00011 

10.03 

34.86 

26.86 

1490.3 

STO 

C0020 

10.03 

34.86 

26.86 

00.024 

1490.7 

STO 

00030 

10.  06 

34.86 

26.86 

00.  03  6 

1490.8 

OBS 

00032 

10.04 

34.86 

26.86 

1490.9 

OBS 

00036 

10.05 

34.89 

26.8* 

1491.0 

OBS 

00  065 

10.66 

35.03 

26.88 

1493.5 

STO 

00050 

10.S0 

35.11 

26.91 

00.060 

1494.2 

OBS 

00037 

11.11 

35.22 

26.93 

1493.6 

OBS 

00066 

11.63 

33.34 

26.94 

1497.7 

STO 

00075 

11.  7 1 

35.  36 

26.  94 

00.089 

1498. 3 

OBS 

00070 

11.79 

35.37 

26.93 

149B.5 

STO 

00100 

11.94 

35.43 

26.96 

00.117 

1499.2 

OBS 

00100 

11.81 

33.43 

26.96 

l 499.3 

STD 

00123 

11.60 

J5.37 

26.97 

00.143 

1498.6 

OBS 

00125 

11.  3B 

3 5.  37 

26.97 

1498.3 

OBS 

00160 

11.02 

33.29 

27.02 

1496.7 

STO 

C01S0 

10.03 

35.14 

27.07 

00.172 

1493.1 

OBS 

00132 

09.96 

33.  13 

27.08 

1492.9 

OBS 

00158 

10.27 

35.21 

27.09 

1494.3 

OBS 

00175 

10.00 

33.  16 

27.10 

1493.3 

OBS 

001 B6 

09.  30 

35.  07 

27.11 

1491.7 

OBS 

CO  1 9 0 

OB.  BO 

34.96 

27.14 

1489.0 

OBS 

00196 

0B.7B 

34.96 

27.14 

1489.0 

STD 

00200 

OB.  55 

34.95 

27.17 

00.222 

1488.2 

OBS 

00203 

OB.  41 

34.86 

27.12  • 

1487.6 

OBS 

00203 

07.94 

34.79 

27.14 

1485.8 

OBS 

00226 

07.76 

34.82 

27.19 

1485.3 

STO 

00230 

07.87 

34.88 

27.22 

00.268 

1486.4 

OBS 

00231 

07.19 

34.88 

27.22 

1486.5 

OBS 

00235 

07.96 

34.  89 

27.21 

1486.8 

OBS 

00266 

07.89 

34.  94 

27.26 

1486.8 

OBS 

002  6 B 

07.51 

34.89 

27.28 

1485.3 

OBS 

002B1 

07.37 

34.85 

27.27 

1484.9 

OBS 

00291 

06.83 

34.74 

27.26 

1482.6 

OBS 

00293 

06.26 

34.74 

27.33 

1480.6 

S7  0 

00300 

03.99 

J4.  72 

27.33 

00,  31 0 

2479.6 

OBS 

C0300 

03.97 

34.72 

27.36 

1479.3 

OBS 

00312 

05.90 

34.72 

27.37 

1479.4 

OBS 

00317 

06.83 

34.94 

27.42 

1463.5 

OBS 

00333 

06.33 

34.  84. 

27.40 

1481.7 

OBS 

00332 

06.04 

34.81 

27.42 

14(0.8 

OBS 

00337 

05.91 

34.79 

27.42 

1480.3 

OBS 

00363 

05.36 

34.75 

27.43 

1473.0 

OBS 

003e9 

03.49 

34.71 

27.41 

1478.7 

OBS 

0C373 

03.22 

34.68 

27.42 

1477.6 

OBS 

00390 

04.9  5 

34.76 

27.31 

1476.9 

OBS 

CC396 

05.48 

34.84 

27.51 

1479.2 

OBS 

00399 

05.63 

34.88 

27.33 

1480.0 

STO 

00600 

05.62 

34.88 

27.53 

00.380 

1480.0 

OBS 

00603 

05.  54 

34.  86 

27.32 

1479.7 

OBS 

00605 

03.56 

34.86 

27.52 

1479.8 

OBS 

00613 

05.13 

34.82 

27.54 

1478.1 

OBS 

00626 

03.04 

34.81 

2 7.34 

1477.9 

OBS 

0062B 

05.40 

34.89 

27.36 

1473.6 

OBS 

00631 

03.24 

34.88 

27.57 

1479.3 

OBS 

0063* 

03.23 

34.89 

27.5* 

1479.4 

OBS 

C0660 

04.6* 

34.80 

27.37 

1477.0 

OBS 

00670 

04.59 

34.82 

27.60 

1476.8 

OBS 

00676 

04.86 

34.89 

27.63 

1478.1 

OBS 

006B7 

03.41 

34.99 

2 7.64 

1480.7 

OBS 

0069B 

03.  22 

34.93 

27.62 

1480.0 

STO 

C0300 

05.06 

34.91 

27.62 

00.438 

I 4 79 . 4 

OBS 

00502 

04.81 

94.  89 

27.43 

1478.4 

OBS 

00317 

06.68 

34.88 

27.64 

1478.1 

OBS 

00331 

04.88 

34.94 

27.66 

1479.2 

OBS 

00560 

05.31 

33.02 

27.68 

1481.2 

06! 

00566 

05.32 

33.07 

27.69 

1482.2 

OBS 

00359 

03.61 

33.09 

27.69 

1482.8 

STO 

00600 

05.39 

33.07 

27.71 

00.48  8 

1482.6 

OBS 

00601 

C3.38 

35.07 

27.71 

1482.6 

OBS 

00631 

03.  16 

33.03 

27.72 

1482.3 

STO 

00700 

04.98 

33.03 

27.72 

00.  336 

1482.3 

OBS 

00702 

04.9  7 

33.03 

27.72 

1482.5 

OBS 

00730 

04.77 

35.02 

27.74 

1482.5 

STO 

00*00 

04.36 

34.98 

27.73 

00.5B2 

1462.4 

OBS 

OOBOT 

04.34 

34.9* 

27.73 

1462.4 

OBS 

OOB32 

04.41 

34.98 

27.73 

1462.6 

STO 

00300 

04.32 

34.98 

27.76 

00.627 

1463.1 

OBS 

00311 

04.  30 

34.98 

27.74 

1483.2 

OBS 

00933 

04.23 

34.985 

27.77 

1483.6 

STO 

01000 

04.  14 

94.98 

27.78 

00. 67  1 

1464.0 

OBS 

01007 

04.12 

34.975 

27.78 

1484.0 

OBS 

01062 

03.86 

34.93 

27.77 

1483.6 

OBS 

0106  4 

U.ll 

34.93 

27.77 

1483.8 

sliiwp***1* 


INST  STO  AECOAOE* 

TEN  SO  1306 

TRACI  D!«  D 

3 SQUARE  2 

OuMTIOft  00.4 

2 SQUARE  46 

0*  It  Oil  B26  07 

1 SQUARE  47 

TOT  R M2  NOB 

SI  03  RM 

Table  11.  USOIO  KVKHCJHEKN,  April  ami  May  June,  M)77. — Continued 


**F»0  31  9463 

CDNSfr  004« 
14-  44  IT.3N 


N C 

IOC  S T A 

T I C A 

OAT 

YEAR 

1975 

ROTO?  03635 

AIR 

7 E HP  06.7 

OIR  HOT  PER 

NONTH  OS 

SH16  Cv 

WET 

RULR  07.0 

23 

5 4 

DAY 

30 

OATA  USE  1 

RARCMETR  0993. R 

SEA 

HOUR 

15.2 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TA 

LVlTYP 

0E4TH 

TENP 

SAL 

SIGNA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

JTO 

00000 

10.73 

33.04 

26.  R7 

00.000 

1453.1 

ORS 

00001 

10.73 

33.04 

26.87 

1453.1 

STO 

00010 

10.73 

35.04 

26. OR 

00.012 

1453.2 

STO 

00020 

10.73 

35.05 

26.  OR 

00. 024 

1453.4 

STO 

00030 

10.73 

35.03 

26.80 

00.  036 

1453.6 

01 S 

00032 

10.73 

35.03 

26.  OR 

1493.6 

STO 

00050 

10.74 

35.05 

26.RR 

00.055 

1453.5 

ORS 

00053 

10.75 

35.05 

26.06 

1494.0 

JTO 

00073 

10.96 

35.11 

26.06 

00. 085 

1495.2 

ORS 

00076 

10.97 

35.11 

26.89 

1455.3 

ORS 

00093 

11.25 

33.20 

26.90 

1496.6 

STO 

00100 

11.39 

33.24 

26.51 

00.119 

1457.3 

ORS 

00100 

11.41 

35.25 

26.91 

1497.4 

STO 

00125 

11.61 

33.35 

26.95 

00.148 

1450. 6 

ORS 

00123 

11.61 

35.33 

26.93 

1458.  6 

STO 

00130 

11.31 

3 5.40 

27.01 

00.176 

1490. 7 

OSS 

00132 

11.47 

35.40 

27.02 

1498. 6 

ORS 

00139 

11.32 

35.30 

27.03 

1458.2 

ORS 

00161 

10.31 

33.32 

27.06 

1456.7 

ORS 

00173 

10.77 

35.30 

27.07 

1456.4 

ORS 

001T3 

10.33 

3S.lt 

27.09 

1455.7 

90S 

001R4 

10.12 

35.16 

27.08 

1454.1 

ORS 

C0190 

10.03 

35.15 

27.  OR 

1453.8 

ORS 

00132 

09.44 

33.07 

27.  12 

1451.6 

JTC 

00200 

09.26 

35.05 

27.14 

00. 22 1 

1451.0 

ORS 

00201 

09.26 

33.05 

27.13 

1451.0 

ORS 

00203 

09.30 

35.06 

27.14 

1451.3 

ORS 

00209 

OR.  44 

34.95 

27.19 

1488.0 

ORS 

00213 

OR.  07 

34.  Re 

27.17 

1466.3 

ORS 

00230 

OR.  15 

34.  as 

27.10 

1487.1 

ORS 

00236 

0R.2R 

34,92 

27.19 

1407. 6 

STO 

00230 

07.71 

34.  R5 

27.22 

00.273 

14E5.7 

ORS 

00253 

C7.60 

34.  R4 

27.23 

1485.3 

ORS 

00272 

07.03 

34.77 

27.23 

1483.3 

ORS 

002R3 

07.R5 

34.95 

27.20 

1486.5 

STO 

00  300 

07.36 

34.  aa 

27.30 

00.31R 

1485.2 

ORS 

00  302 

07.33 

34.07 

27.29 

14C5. 1 

ORS 

00304 

07.32 

34.  aa 

27.30 

1485.1 

ORS 

00317 

06.  R7 

34.  S2 

27.32 

1483.5 

ORS 

00340 

Ob.  VR 

36.7b 

21. 3b 

14R1.1 

ORS 

00344 

05.60 

34.70 

27.35 

1478.7 

ORS 

00330 

05.45 

34.69 

2 7.40 

1478.2 

STO 

00400 

03.39 

34.78 

27.47 

00.394 

1478.9 

ORS 

00403 

05.3R 

34.76 

27.48 

1478.5 

ORS 

00432 

05.26 

34.80 

27.51 

1478. 5 

ORS 

00466 

05.22 

34.85 

27.35 

1475.4 

ORS 

00470 

04.91 

34.80 

27.35 

1476.1 

ORS 

Q04RI 

04. T9 

34.80 

27.56 

1477.6 

ORS 

00493 

04.39 

34.78 

27.35 

1476.3 

ORS 

00496 

04.73 

34.83 

27.39 

1477.9 

STO 

00500 

04.7  3 

34.83 

27.60 

00.455 

1477.8 

ORS 

00306 

04.63 

34.83 

27.60 

1477.6 

ORS 

C0510 

04.93 

34.90 

27.63 

1479.0 

ORS 

00533 

04.79 

34.88 

27.63 

147R.R 

ORS 

00544 

04.32 

34.80 

27.61 

1476.5 

ORS 

00553 

04.3  5 

34.82 

27.63 

1477.2 

ORS 

00561 

04.05 

34.76 

27.63 

1476.0 

ORS 

00565 

03. 3R 

34.60 

27.65 

1475.8 

ORS 

0037  • 

04.44 

34.68 

27.67 

1478. 1 

ORS 

00590 

04.65  P 

34.86 

2 7.640* 

STO 

C0600 

04.  19 

34.86 

27.68 

00.507 

1477.4 

ORS 

00603 

04.  16 

34.83 

27.67 

1477.4 

ORS 

00611 

04.16 

34.87 

27.69 

1477.4 

ORS 

00614 

04.  64 

34.96 

27.71 

1479.6 

ORS 

00643 

04.62 

34.96 

27.71 

1480. 0 

ORS 

006  52 

04.47 

>4.93 

27.70 

1479.3 

STO 

00700 

04.63 

34.98 

21.72 

00.  354 

1481.1 

CRS 

00704 

04.66 

34.98 

27.72 

1481.2 

ORS 

00755 

04.37 

34.56 

27.73 

1461.7 

STO 

OOAOO 

04.47 

34.97 

27.73 

00.600 

1482.0 

ORS 

00RC1 

04.47 

34.97 

27.73 

1462.0 

ORS 

0OR50 

04.30 

34.95 

27.74 

1482.1 

STD 

00900 

04.20 

34.93 

27.73 

00.646 

1462.3 

ORS 

C0900 

04.20 

34.93 

27.73 

14R2.3 

ORS 

0C353 

04.12 

34.53 

27.76 

1483.1 

ots 

00937 

03.91 

34.92 

27.75 

1412.5 

STO 

01000 

03.91 

34.52 

27.73 

00.691 

1482.9 

ORS 

01001 

03.91 

34.92 

27.75 

1482.9 

ORS 

01034 

03.95 

34.93 

27.76 

1464.0 

NlND-DIR  25  INST  STD  RECORDER  TEN  SC  1306 

NIND-S’O  22  TRACE  014  0 3 SQUARE  2 

WlND-POR  DURATION  0C.6  2 SQUARE  44 

WEATHER  X2  OR  If  Oil  R27  10  1 SQUARE  47 


404  TOT  P AO 2 NQ3  1103  PH 


/ 


Table  11.  USCUC  EVKHGHKEN,  Apr'l  und  May-June,  1077. — Continued 


NOCC  station  oata 


t!’!0  SI  MAS  VI AN  1573 

consic  ocas  nonth  os 

L AT  AA  12* SK  OAT  SO 

LONG  OAA  SA*2»  HQuR  10.3 


OOTOR  039*6  A I A Tt«P  07.*  OIA  NOT  R«R 

SHR  iv  HIT  AULA  05.9  23  5 S 

OATA  USI  I OAACMETA  099 A. 0 SIA 

ARIA  03  CLOUO  T/A  Cl/TA 


CVITVR 

OIRTh 

T|M 

SAl 

SIGNA-T 

OTNORTP 

SNO  VOL 

STD 

00000 

09.0* 

36.00 

26.90 

0C.00C 

1605.7 

oos 

00003 

05.  •* 

36.00 

26.90 

1409.0 

STD 

00010 

05.06 

36.00 

26.50 

00.012 

1605.5 

ORS 

00013 

05.0* 

36.00 

26.90 

1650.0 

STD 

00020 

05.07 

36.00 

26.50 

00.023 

1650.1 

oos 

00020 

05.07 

36.00 

26.90 

1650.1 

STo 

C0030 

05.09 

*6.09 

26.90 

00.03  3 

1490.3 

oos 

00030 

09.05 

36.  05 

26.90 

1650.3 

STO 

00030 

09.93 

36.00 

26.90 

00.030 

1450.9 

oos 

0003 1 

09.95 

36.50 

26.90 

1650.9 

OOS 

OOOAA 

09.93 

36.93 

26.93 

1651.1 

oos 

OOOAA 

09.97 

36.5* 

26.93 

1491.3 

oos 

000*0 

09.9  2 

36.56 

26.93 

1491.2 

oos 

0007* 

09.  *0 

36.93 

26.97 

1650.3 

STO 

0007  3 

05.3* 

36.05 

26.95 

00.007 

1605.1 

oos 

00079 

07.77 

36.6* 

27.06 

1602.5 

oos 

00003 

06.97 

3*.  53 

27.07 

1479.7 

STD 

00100 

0A.71 

36.5* 

27.16 

00.112 

1479.0 

00* 

0010* 

0A.A5 

36.57 

27.15 

1670.0 

STC 

00123 

06.  *6 

36.30 

27.10 

00.13* 

1670.6 

OOS 

00123 

06. *3 

36.30 

27.10 

1670.6 

STO 

00130 

06.  76 

36.60 

27.22 

00.150 

1600.1 

OOS 

00130 

06.76 

36.60 

27.22 

1600.2 

OOS 

00171 

06.09 

36.75 

27.2* 

1601.1 

oos 

00170 

06.65 

36.71 

27.23 

1600.6 

oos 

OOIOO 

06.33 

36.63 

27.26 

1670.5 

oos 

00132 

06.53 

36.02 

27.31 

1601.7 

oos 

0019* 

06.9* 

36.01 

27.30 

1601.0 

STC 

00200 

06.01 

36.02 

27.32 

00. 200 

1601.6 

oos 

00201 

06.70 

36.02 

27.33 

1601.3 

oos 

00210 

06.56 

36.79 

27.33 

1600.* 

oos 

0022* 

06.7* 

36.02 

27.33 

1601.5 

STD 

00230 

03.57 

36.70 

27.60 

00.230 

1670.0 

OOS 

00257 

03.0* 

36.77 

27.61 

1670.6 

OOS 

00276 

03.03 

36.01 

27.63 

1670.7 

STC 

00300 

OS.  A* 

36.07 

27.69 

00.272 

1675.2 

OOS 

0030* 

03.0* 

36.07 

27.69 

1679.3 

oos 

0031* 

03.60 

36.  0* 

27.50 

1670.0 

oos 

00323 

06.00 

36.96 

27.52 

1600.7 

oos 

003*2 

03.33 

36.00 

27.36 

1670.7 

oos 

00330 

03.** 

36.09 

27.33 

1670.5 

oos 

00376 

03.31 

36.90 

27.3* 

1679.2 

oos 

00370 

OS.  16 

36.07 

27.37 

1677.7 

STo 

00*00 

03.00 

36.09 

27.60 

00.331 

1677.0 

oos 

00*01 

03.07 

36.05 

27.60 

1677.0 

oos 

00*03 

03.60 

36.97 

27.63 

1479.3 

oos 

00**3 

03.10 

36.93 

27.66 

1479.0 

oos 

00*3* 

OA.5  7 

36.51 

27.63 

1670.3 

oos 

00**2 

06.09 

36.51 

27.66 

1670.1 

00! 

00*72 

03.11 

36.97 

27.66 

1679.2 

STD 

00300 

06.00 

36.56 

27.66 

00.303 

1670.7 

OOS 

C0300 

06.07 

36.9* 

27.66 

1670.6 

oos 

00317 

03.  13 

36.95 

27.67 

1600.1 

oos 

00329 

06.0* 

36.53 

27.60 

1679.0 

oos 

OC333 

06.79 

36.96 

27.69 

1679.2 

STo 

00*00 

0*.  72 

36.57 

27.70 

00.  632 

1475.7 

oos 

00*01 

06.72 

36.97 

27.71 

1479.7 

oos 

OOASl 

06.6* 

36.99 

27.73 

1400.3 

STO 

00700 

96.69 

36.97 

27.73 

00.670 

1600.6 

oos 

0070* 

06.60 

36.57 

27.73 

1600.5 

CO  S 

00731 

06.63 

36.90 

27.76 

1401.1 

STO 

COOOO 

06.33 

36.56 

27.76 

00.322 

1401.4 

OOS 

00003 

06.32 

36.56 

27.76 

1401.4 

oos 

00032 

06.29 

36.90 

27.7* 

1402.1 

STO 

00900 

06.36 

36.91 

?7.7* 

00.367 

1403.1 

OOS 

00900 

06.36 

36.90 

27.  76 

1403.1 

oos 

00533 

C6.10 

36.96 

27.77 

1403.0 

STO 

01000 

06.03 

36.96 

27.77 

00.611 

1403.6 

OOS 

01001 

06.03 

36.96 

27.77 

1403.6 

oos 

01033 

01.90 

36.95 

27.77 

1413.0 

oos 

01090 

03.90 

36.95 

27.77 

1404.2 

HIN0-01A  2A  INST  STD  RCCORDIA  TIN  SO  1S0A 
MlNO-SPO  22  TRACI  OIR  0 5 SOUARC  2 
M1N0-I0R  0URAT10N  00. A 2 SOUARf  AA 
NSATHf R AA  OR  10  Cil  A2A  i SOUARK  AA 


R04  TOT  R NO 2 NOS  SIOS 


tS'10  II  Mt) 
COMIC  OOSO 
LAT  07.0N 

101G  044  2J.5m 


C4STWUH/T  Ilf 


21.3 


Tabus  11.  USCUC  EVERGREEN,  April  and  May- J une,  1977— Continued 


STATION 


0 A T A 


via 

1373 

OCTOP  03034 

AIO  temp  00.0 

01A  HOT  PEA 

MlND-DIA 

23 

INST  STO  AECOAOEA 

TEN  SO  1306 

month  os 

SHIP  fV 

MET  0U10  00.5 

24  4 4 

KIMO-SPO 

24 

TO  ACE  CIA 

0 

5 

SOUAAE 

2 

DAY 

30 

OATA  use  1 

0AA0M5T*  0337.2 

SEA 

KlNO-POA 

OUAATIOA 

00.4 

2 

SOUAAE 

40 

mOua 

21.5 

1MI  05 

ClOUO  7/ A 

Cl/TA 

MEATHEA 

A2 

OAlt  CU  023 

1 

SOUAAE 

40 

LVlTTP 

OEPTh 

TEMP 

SAL  SI6MA-T 

OTNOPTh  SNO  Vi L 

Oat  6 

P04 

TOT  # 002 

NOJ 

S 103 

PH 

STO 

00000 

oes 

00000 

STO 

00010 

oes 

00010 

STO 

00020 

oes 

00020 

STO 

CCQJO 

CBS 

00030 

STO 

00050 

OBS 

00050 

COS 

00053 

oes 

00064 

oes 

00  041 

oes 

COOT  0 

STO 

00075 

STO 

00100 

oes 

00110 

oes 

00114 

STO 

00125 

oes 

00125 

STO 

C01S0 

OSS 

00165 

oes 

00173 

oes 

00114 

STO 

00200 

oes 

00220 

oes 

00232 

STO 

00250 

oes 

00251 

oes 

00260 

STO 

00  300 

oes 

00304 

oes 

00310 

oes 

00333 

oes 

00353 

oes 

00373 

095 

OOJ75 

STO 

00400 

oes 

00416 

oes 

00631 

STO 

COSOO 

OBS 

00500 

oes 

00532 

STO 

00600 

oes 

00605 

OBS 

00687 

STO 

00700 

oes 

00700 

oes 

00750 

STO 

ooeoo 

OBS 

00001 

oes 

00171 

STO 

00300 

oes 

00302 

oes 

00366 

oes 

C0507 

STO 

01000 

oes 

01003 

oes 

01022 

00.73 

34.45 

00.75 

34.43 

00.74 

14,45 

00.74 

S4.45 

00.74 

J4.4S 

00.74 

34,45 

00.73 

34,45 

00.73 

34,45 

10.40 

34,34 

10.41 

14.54 

05.05 

34.72 

00.07 

34,02 

00.40 

34.75 

07.31 

34.72 

07.63 

34.70 

06.34 

34.65 

06.03 

34.64 

06.05 

34.64 

06.05 

34.63 

06.05 

34.63 

06.34 

34.71 

07.01 

34.77 

06.04 

34.63 

06.73 

34.03 

06.77 

34.0  3 

06.72 

34. OJ 

07.03 

34.51 

06.03 

34.35 

06.03 

34.35 

04.05 

34.33 

04.27 

34.32 

06.20 

34.31 

06.33 

34.37 

06.20 

34.37 

05.00 

34.30 

05.03 

34.03 

04.  92 

34.05 

03.11 

34.30 

05.  It 

34.32 

05.00 

34.35 

05.  16 

34.90 

05.  16 

34.36 

05.04 

34.38 

04.75 

34.37 

04.77 

34.37 

04.57 

34.37 

04.55 

34.38 

04.53 

34.31 

04.61 

34.33 

04.52 

34.51 

04.52 

14.30 

04.20 

34.56 

04.23 

34.56 

04.25 

34.56 

04.21 

34.56 

04.21 

34.56 

04.24 

34.57 

04.24 

34.37 

04.23 

34.57 

24.75 

24.75 

24.75 

24.75 

24.73 

24.75 

24.73 

24.75 

24.14 

26.44 

24.51 

27.02 

27.02 

27.04 
27.11 

27.17 

27.14 

27.14 

27.17 

27.17 
27.22 
27.24 
27.24 
27.35 

27.34 

27.34 

27.34 
27.42 
27.42 
2 7.43 
27.47 

27.44 
27.30 

27.52 

27.52 
27.54 

27.35 

27.40 

27.41 

27.45 
27.44 
27.44 

27.41 
27.70 
27.70 

27.72 

27.73 

27.74 

27.73 

27.74 

27.74 

27.75 

27.73 

27.75 

27.75 

27.73 

27.74 

27.74 

27.74 


00.000 
00.013 
00.024 
00.034 
00.04  5 

00.042 

00.114 

00.134 

00.142 

00.203 

00.241 

00.275 

00.335 

00. 3 B8 

00.437 

00.44  3 

00.525 

00.374 

00.414 


1415.1 

1405.1 
14(3.2 
14(5.2 

1413.3 
14(5.3 

1405.3 
14(5.5 
1432.5 
1432.5 

1407.4 

1407.0 
14(5.4 
14(3.4 

1402.4 
14(0.0 

1475.0 
1475  .3 
14(0.0 

1410.0 

1400.5 

1401.4 

1477.4 

1401.0 
14(1.2 

1401.3 

1402.3 

1402.4 

1402.4 

1402.7 
14(1.0 

1400.0 

1401.3 

1401.4 
14(0.1 

1477.1 

1474.7 

1477.5 

1470.4 

1470.7 

1473.5 

1475.3 
14(0.3 

1400.0 
14(0.0 

1400.5 

1400.0 

1400.5 

1401.0 
14(2.2 

1402.2 
14(2.4 

1402.7 

1402.0 

1401.3 
1 4(4.0 

1404.4 

1404.4 

1404.7 
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Table  II.  USCUO  EVERUKEEN,  April  and  May-Jum*,  1D77. — Continued 


N 

DOC  S T 

T 1 0 M 

OAT 

A 

MHO 

SI  8463 

VIM 

1873 

•0T06  03656  81« 

TtMP  06.1 

016  HOT  PC6 

*1NO>016  23 

INST  STO  6| COO Of 6 

TIN  SO  1304 

C04SK 

0031 

MONTH  05 

Ship  tv 

NIT 

BULB  03.3 

24  2 3 

WlND-SPD  26 

TKACt  016  0 

» SOUL 61 

2 

LA* 

43  39. ON 

087 

31 

0874  OSf 

1 6860MIT6  1000.3 

St6 

Ml  MD-P06 

DU  OAT  106  00.3 

2 SQUAOi 

24 

LONS 

045  49.04 

HOI* 

01.1 

8618 

03  CLOUO  T/6 

CL/TB 

WCATH66  62 

0610  Oil  030 

1 SUM  Of 

S3 

CASTNUVTI'U 

LVLTVP 

OfMH 

TCNP 

SAL 

SI6MA-T 

OVNOPTH 

SNO  VtL 

0«V6  604 

TOT  0 N02  N03 

SI03  PH 

STO 

00000 

09.70 

34.74 

24.62 

00.000 

1489.0 

01.1 

OBS 

00000 

09.70 

34.  74 

24.62 

1469.0 

STO 

00010 

09.66 

34.74 

24.62 

00.012 

1489.1 

OBS 

00010 

09.68 

34.74 

24.62 

1489.1 

STO 

00020 

09.48 

34.74 

24.62 

00.023 

1469.2 

OBS 

00020 

09.68 

34.74 

24.82 

1489.2 

STO 

00030 

09.67 

34.73 

24.82 

00.037 

1469.3 

06> 

00030 

09.67 

34.73 

26.82 

1489.3 

STO 

00050 

09.30 

34.72 

26.67 

00.042 

1468.3 

OB: 

00030 

09.30 

34.72 

24.67 

1466.3 

06: 

00063 

08.80 

34.72 

24.93 

1464.7 

ST 

OOOT5 

07.50 

34.54 

27.01 

00.090 

1461.6 

OBS 

00073 

07.50 

34.54 

27.01 

1461.6 

OBS 

00  OB  3 

07.23 

34.48 

27.00 

1480.7 

STO 

00100 

07.68 

34.77 

27.13 

00.114 

1483. 8 

OBS 

00100 

07.88 

34.77 

27.13 

1483.8 

STO 

00123 

07.32 

34.72 

27.17 

OC.  139 

1482.0 

OBS 

00125 

07.32 

34.72 

27.17 

1482.0 

STO 

C0130 

07.07 

34.73 

27.22 

00.162 

1481.4 

OBS 

00130 
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••••••••••••••• 


Table  11.  USCUU  EVKRGKEEN,  April  aud  Muy-June,  11)77. — Continued 


note  f T A T 1 o * DATA 


MA|0 

Si 

0443 

Y|AA  1973 

OOTDA  04440 

At*  TINA 

04.0 

OIA  HOT  ACA 

Ml  N0-01 A 24 

INST  STC  AICOADCA 

TM  SO  ISO  A 

CONSIC 

0032 

MONTH  03 

SMJ A IT 

MIT  iULl 

03.7 

SO  2 S 

MlND-SAD  29 

TAACI  OIA  0 

3 3004 AC  2 

IAT 

A3 

S3.4N 

OAT  SI 

OATA  USI  1 

•AAONITA 

1001.3 

IIA 

MlND-AOA 

0UAAT104  00.4 

2 SODAAI  24 

ION6 

043 

14.34 

«OUK  03.1 

AKKA  03 

ClOUO  T/A 

Cl/TA 

MIATHCA  X2 

OAIS  Cll  031 

1 SOUAAI  S3 

CASTWJ4/TIM  mm  OfATN  TINA  SAL  SIOHA-T  0 TWO  ATM  SND  VCL  GXYC  W TOT  f MO  2 M03  1 10)  AN 


STO 

00000 

07.37 

33.99 

14. 54 

00.000 

1479.1 

00$ 

00000 

07.37 

33.99 

2 4.  34 

1479.1 

STO 

00010 

07.29 

13.99 

24.98 

00.015 

1473.3 

003 

00010 

07.29 

33.99 

24.5$ 

1473.3 

STO 

00020 

07.17 

33.93 

24.97 

00.023 

1473.4 

003 

00020 

07.17 

33.93 

24.37 

1473.4 

STO 

00030 

07.13 

33.93 

24.58 

00.044 

1473.4 

003 

00030 

07.13 

33.93 

24.38 

1478.4 

OOS 

00040 

04.43 

33.90 

24.45 

1476.1 

STO 

00090 

03.93 

33.33 

24.44 

00. 073 

1474.1 

OOS 

00090 

09.99 

33.33 

24.44 

1474.1 

STO 

00073 

09.79 

34.23 

27.00 

00.104 

1474.3 

OOS 

00079 

09.79 

34.23 

27.00 

1474.3 

STO 

00100 

07.19 

34.99 

27.10 

00.130 

1480.7 

OOS 

00100 

07.19 

34.99 

27.10 

1480.7 

OOS 

00110 

07.32 

34.49 

27.12 

1411.6 

STO 

00129 

07.27 

34.47 

27.14 

00.154 

1481.7 

OOS 

00129 

07.27 

34.47 

27.14 

1481.7 

OOS 

00139 

07.03 

34.44 

27.13 

1480.9 

OOS 

00140 

07.22 

94.4$ 

27.14 

1481.3 

STO 

00130 

07.17 

34.70 

27.18 

00.178 

1481.3 

OOS 

00130 

07.17 

34.70 

27.18 

1481.8 

OOS 

00170 

07.20 

34.75 

27.21 

1482.3 

OOS 

00179 

04.7$ 

34.72 

27.29 

1480.7 

OOS 

00104 

04.43 

34.72 

27.23 

1481.5 

STO 

00200 

04.23 

34.41 

27.23 

00.222 

1478.8 

OOS 

C0200 

04.23 

34.41 

27.23 

1478.9 

OOS 

00213 

04.00 

34.94 

27.21 

1478.0 

OOS 

0022  3 

04.34 

34.74 

27.31 

1480.6 

OOS 

00230 

04.44 

34.7$ 

27.31 

1481.2 

STO 

00230 

04.93 

34.30 

27.34 

00.244 

1481.1 

OOS 

C02S0 

04.93 

34.30 

27.34 

1481.1 

cos 

00200 

04.0$ 

34.7$ 

27.39 

1479.7 

STO 

00300 

09.10 

34.47 

27.42 

00.301 

1475.9 

OOS 

00300 

C9.10 

34.47 

27.42 

1475.3 

OOS 

0032  3 

04.17 

34.97 

27.45 

1472.3 

OOS 

00390 

09.09 

34.79 

27.48 

1476.4 

OOS 

00340 

03.34 

94.31 

27.30 

1478.2 

STO 

00400 

03.19 

34.33 

27.54 

00. 346 

1478.0 

OOS 

00400 

03.15 

34.39 

27.54 

1478.0 

OOS 

00403 

09.04 

34.32 

27.95 

1477.4 

OOS 

00437 

09.21 

94.90 

27.59 

1478.9 

OOS 

00490 

03.19 

34.92 

27.42 

1478.8 

OOS 

00472 

04.75 

34.37 

27.42 

1477.4 

STO 

00900 

04.43 

94.37 

2 7.44 

00.422 

1477.4 

OOS 

00900 

04.43 

34.87 

27.44 

1477.6 

OOS 

00910 

04.92 

34.93 

27.45 

1479.0 

OOS 

00320 

04.97 

94.87 

27.44 

147T.4 

OOS 

0094$ 

04.91 

94.94 

27.48 

1473.6 

OOS 

00940 

04.73 

94.93 

2 7.47 

1479.0 

STO 

00400 

04.  $3 

34.94 

27.47 

00.  47  3 

1480.1 

OOS 

C0400 

04.  $3 

94.94 

27.47 

1480.1 

OOS 

00430 

04.73 

94.9$ 

27.71 

14(0.7 

OOS 

00470 

04.37 

94.94 

27.71 

1480.2 

STO 

00700 

04.94 

39.00 

27.75 

00.92  0 

14(0.8 

OOS 

00700 

04.94 

35.00 

27.73 

14(0.8 

STO 

COIOO 

04.37 

34.97 

27.74 

00.344 

1481.4 

OOS 

00400 

04.37 

34.97 

27.74 

1481.4 

STO 

00900 

04.14 

94.95 

27.73 

00.409 

1482.3 

OOS 

00900 

04.  14 

94.93 

27.73 

1482.3 

STO 

01000 

04.03 

94.95 

27.74 

00.333 

14(3.3 

OOS 

Cl  000 

04.03 

94.95 

27.74 

1483.5 

201 


Tabu:  II 


USCMJC  EVKItUKGKN,  April  anil  May -.lime,  11)77. — Continued 


l 


•If  10 

)1  Ml) 

VIM 

SOTS 

00704  0S101 

Ali 

TINA  00.0 

Oil  KT  All 

Ml  NO-DU  24 

INST 

no  RSCOROCR 

TIN  SO  1100 

COMIC 

MIS 

MONTI 

" OS 

SM|4  |V 

HIT 

OUCO  01.4 

21 

1 1 

MIND-SAD  20 

TRACI 

: Dll  0 

S 

SOtMM 

1 

10* 

41  II.M 

OAT 

SI 

OAU  US« 

1 

OAOONfTO  1001.1 

SCO 

MlNO-201 

DURATION  00.1 

2 

MUMI 

24 

COM 

M*  41a  IH 

•Out 

07. 1 

ASIA 

09 

CLOU)  T/0 

CC/T1 

tCATMl*  12 

ORIS 

» 

011  112 

1 

SOUAAI 

14 

CUTWIVT  hi 

tniTf 

Of  STM 

TINA 

SAC 

SUMA-T 

OTNOATH 

SNO  VIC 

01 V 9 A04 

TOT  f 

102  M01 

SIOS 

AM 

ITO 

ooooo 

07.11 

14.04 

20.01 

00.000 

1479.1 

* 

till 

Oil 

00404 

07.11 

14.04 

20.41 

1479.1 

ITO 

40010 

07.11 

14.04 

20.01 

00.014 

1400.0 

MS 

00010 

07.  SI 

14.04 

20.01 

1410.0 

STO 

CO  020 

07.11 

14.04 

20.01 

00.021 

1410. 2 

oos 

00020 

07.11 

14.04 

20.01 

1410.2 

STO 

00010 

07.11 

*>4.04 

20.01 

00.041 

1410.4 

OOS 

00010 

07.11 

14.04 

20.01 

1410.4 

STO 

00010 

07.40 

14.07 

20.02 

00.072 

1411.0 

MS 

00010 

07.40 

14.07 

20.02 

1411.0 

001 

40011 

04.10 

11.12 

20.70 

1471.2 

oos 

00097 

04.21 

14.00 

20.70 

1479.0 

OOS 

00010 

04.44 

14.11 

20.71 

1477.0 

oos 

00040 

04.70 

14.07 

20.71  • 

1477.0 

OOS 

0004 2 

07.14 

14.  12 

20.19 

1410.7 

OOS 

00040 

07.74 

14.10 

20.71  • 

1412.2 

oos 

00070 

00.20 

14.47 

20.14 

1414.9 

STO 

00079 

07.40 

14.41 

20. 17 

00.101 

1411. 0 

STO 

00100 

04.42 

14.24 

20.10 

00.19! 

1471.2 

OOS 

00112 

04.47 

14.19 

20.14  • 

1477.7 

oos 

00114 

04.44 

14.17 

20.00 

1477.1 

oos 

00110 

01.01 

14.17 

20.14 

1479.2 

STO 

00129 

07.01 

14.91 

27.09 

00.101 

1410.1 

oos 

00121 

07.04 

14.12 

27.06 

1410.0 

OOS 

00111 

04.41 

14.40 

27.01 

1471.4 

STO 

00190 

04.74 

14.91 

27.11 

00.111 

1410.0 

oos 

00147 

04.44 

14.10 

27.11 

1421.0 

STO 

00200 

04.11 

14.00 

27.11 

00.210 

1479.1 

OOS 

00241 

04.04 

14.01 

27.26 

1471.7 

STO 

00210 

01.40 

14.04 

27.21 

00.271 

1471.6 

OOS 

Mill 

01.47 

14.01 

27.10 

1471.0 

oos 

00219 

04.00 

14.00 

27.11 

1479.2 

STO 

00100 

01.01 

14.00 

27. 19 

00.111 

1471.9 

OOS 

00104 

01.77 

14.71 

27.17 

1471.1 

oos 

OOIOO 

01.72 

14.71 

27.40 

1471.7 

oos 

00111 

04.27 

14.04 

27.41 

1411.2 

oos 

00111 

01.44 

14.77 

27.11 

1410.2 

oos 

00114 

04.40 

14.00 

27.41 

1471.2 

OOS 

00171 

04.77 

14.72 

27.90 

1479.1 

oos 

00171 

04.47 

14.70 

27.10 

1479.4 

STO 

00400 

04.47 

14.71 

27.14 

00.111 

1471.9 

oos 

00420 

04.79 

14.00 

27.17 

1476.0 

oos 

00411 

04.40 

14.00 

21.60 

1471.2 

oos 

00411 

04.14 

14.04 

27.02 

1477.0 

STO 

00100 

04.10 

14.02 

27.00 

00.446 

1477.1 

OOS 

00102 

04.14 

14.02 

27.00 

1477.4 

oos 

00192 

04.04 

14.04 

27.07 

1479.4 

STO 

00400 

04.60 

14.00 

2 7.06 

00.411 

1479.1 

oos 

00401 

04.14 

14.00 

27.00 

1479.2 

oos 

00401 

04.71 

14.00 

27.71 

1411.2 

STO 

00700 

04.41 

14.00 

27.71 

00.147 

1411.1 

oos 

00702 

04.44 

14.00 

27.71 

1411.1 

oos 

00790 

04.44 

14.00 

27.72 

1411.9 

STO 

00000 

04.14 

14.00 

27.71 

00.194 

1412.4 

oos 

eoooi 

04.19 

14.00 

27.71 

1412.4 

oos 

00071 

04.10 

14.07 

27.74 

1412.1 

STO 

00400 

04.12 

•4.  00 

27.74 

00.640 

1411.0 

oos 

C0400 

04.12 

14.00 

27.74 

1411.0 

oos 

00104 

04.21 

14.00 

27.71 

1414.1 

STO 

01000 

04.21 

14.00 

27.79 

00.016 

1414.2 

oos 

0100S 

04.20 

14.01 

27.71 

1404.  3 

oos 

01042 

04.14 

14.00 

27.70 

1419.0 

oos 

01047 

04.14 

14.00 

27.70 

1419.1 

Table  II.  USCGC  EVERGREEN,  April  and  May*June,  1977. — Continued 


UMt  11  Ml  VIAA  I ft  5 

CONJIC  0014  MONTH  01 

LAT  44  14. M OAT  11 

LONG  041  24*  OH  MOUA  11.1 


CAStNOM/T INI  LVLTVA  Of  ATM 

STO  00000 

If. 1 001  00001 

STO  00010 

OOS  00011 

STO  00020 

OOS  00020 

001  00024 

OOS  00024 

STO  00010 

OOS  00012 

STO  00010 

OOS  00011 

OOS  00042 

OOS  00044 

OOS  OOOTO 

OOS  000T2 

STO  OOOT9 

OOS  000T4 

OOS  OOOTO 

OOS  00070 

OOS  OOOOl 

STO  00100 

OOS  00100 

OOS  00112 

STO  00125 

OOS  00121 

STO  COHO 

OOS  00110 

OOS  00194 

OOS  0017T 

OOS  00102 

oos  com 

STO  00200 

OOS  00201 

OOS  00201 

OOS  00210 

OOS  00212 

STO  00290 

OOS  00211 

OOS  00272 

OOS  00207 

STO  C0100 

OOS  00102 

OOS  00192 

STO  00400 

OOS  00407 

OOS  00414 

STO  00900 

OOS  C0100 

OOS  00510 

STO  00400 

OOS  00401 

OOS  00411 

STD  00700 

OOS  00704 

OOS  00711 

STO  00000 

OOS  00009 

OOS  00014 

STO  C040Q 

OOS  00411 

STO  Cl  000 

OOS  01001 

OOS  01022 


N 0 0 C ST 


S0TOA  04442  A 10  TIMA  07.0 
SHI 4 IV  MIT  OUIO  00.1 
OATA  USI  1 OAOOMITO  1004.4 
ARIA  01  CLOUD  T/A 


TINA 

SAL 

SIONA-T 

04.00 

33.02 

24.90 

04.00 

33.02 

24.90 

04.00 

33.03 

24.40 

04.00 

33.03 

24.40 

07.10 

34.09 

24.40 

07.11 

34.09 

24.40 

07.17 

34.  04 

24.44 

00.24 

34.11 

24.72 

00.20 

34.32 

24.71 

00.31 

34.32 

24.71 

00.30 

34.33 

24.72 

00.30 

34.  33 

24.72 

00.42 

34.94 

24.04 

00.20 

34.49 

24.02 

07.  >4 

34.43 

24.01 

07.14 

34.34 

24.00 

04.91 

J4.40 

27.01 

04.40 

34.41 

27.04 

04.74 

34.40 

27.07 

04.03 

34.  44 

27.02  • 

04.40 

34.40 

27.01 

01.04 

34.47 

27.14 

01.04 

34.47 

27.14 

C1.40 

34.47 

27.20 

04.02 

34.10 

27.24 

04.01 

34.10 

27.24 

04.12 

34.44 

27.20 

04.13 

34.44 

27.20 

04.  14 

34.70 

27.33 

04.09 

34.09 

27.34 

07.01 

34.00 

27.94 

07.14 

34.00 

27.31 

07.91 

34.04 

27.31 

07.17 

34.04 

27.94 

04.00 

34.00 

27.37 

01.04 

34.74 

27.30 

01.  41 

34.74 

27.42 

01.94 

34.79 

27.49 

01. 12 

94.71 

27.44 

04.70 

34.40 

27.47 

04.11 

94.44 

2T.91 

04.21 

34.  *7 

27.12 

04.27 

34.40 

27.92 

04.44 

34.70 

27.90 

04.70 

34.  04 

27.41 

04.01 

34.07 

27.42 

04.00 

34.04 

27.44 

09.04 

39.00 

27.40 

09.04 

31.00 

27.40 

09.00 

31.01 

27.70 

04.74 

34.00 

27.72 

04.71 

34.00 

27.72 

04.90 

34.00 

27.71 

04.11 

34.00 

27.74 

04.90 

34.00 

27.74 

04.30 

94.07 

27.74 

04.20 

34.07 

27.79 

04.27 

34.07 

27.74 

04.10 

94.04 

27.74 

04.19 

34.04 

27.74 

04.00 

94.04 

27.77 

04.02 

94.01 

27.77 

04.02 

94.09 

27.77 

03.04 

94.04 

27.74 

AT10N  OATA 


OIA  HOT  410  HlNO-OI A 21 

24  1 1 U1ND-S40  11 

SIA  MI NO-FOO 

CL/TO  MiATMlA  X2 


0VND4TH  SNO  VlL  QXVC  404 

00.000  1477*4 

1477.4 
00.011  1477.0 

147T.0 
00.020  1470.1 

1470.4 

1470.0 

1401.4 
00.042  1401.4 

1401.0 
00.040  1404.0 

1404.0 

1401.7 

1404.4 

1401.4 

1470.0 
00.000  1477.4 

1477.1 

1470.7 

1470.0 

1477.2 
00.124  1471.0 

1471.0 

1474.0 
00.144  1474.4 

1474.7 
00.147  1477.4 

1477.4 

1470.7 

1401.2 

1402.0 

1404.4 
00.207  1404.) 

1411.7 

1401.0 

1470.1 

1477.1 
00.244  1477.0 

1474.0 

1474.2 

1471.7 
00.274  1472.4 

1472.5 

1474.2 
00.331  1474.9 

1474.0 

1470.0 
00.304  1 470.1 

1470.1 

1400.1 
00.410  1470.0 

1470.0 

1400.0 
00.471  1400.1 

1400.4 

1400.0 
00.110  1401.2 

1401.3 

1411.7 
00.141  1402.1 

1402.0 
00.404  1401.4 

1403.4 

1403.9 


INST  STO  AfCOAOfA  TIN  SO  1304 
TAACI  010  0 S SOUAM  2 

OU 04TI0N  00.4  2 SOUAAI  44 

OAII  011  033  1 SOUAAI  4S 

TCT  f NO 2 NOS  SI03  AM 


Table  II.  USCGC  EVERGREEN,  April  and  May-June,  1977. — Continued 


i 


MMC 

SI 

•44S 

Tl« 

10TS 

•OTOR  05444  RIR 

TIMR  04. 5 

OIR  HOT  R?R 

MIND-DIR 

15 

CONSIC 

•OSS 

MONTH  os 

• HR  1 V 

MIT 

OULO  00.1 

25 

5 5 

M1N0-SR0 

10 

is- 

44 

40.  IN 

DRT 

SI 

ORTA  US( 

1 OARCNKTR  1000.5 

SIA 

MINO-FOR 

LONG 

044 

01.0a 

*COR 

20.0 

ARIA 

05  CL 000  T/A 

CL/TR 

WKATHCR 

X4 

C4STNUM/T  in 

tnm 

OCRTh 

T|NR 

SAL 

IIGMA-T 

OVNORTH 

INO  VIL 

OXVO 

R04 

ITO 

00000 

05.45 

55.50 

20.44 

00.000 

1471.4 

2S.0 

001 

oooos 

•5.45 

55.50 

20.44 

1471.7 

STO 

00010 

05.45 

55.  50 

20.44 

00.010 

1471.0 

oos 

00011 

OS.  41 

IS.  50 

20.44 

1471.0 

ITO 

00020 

05.44 

55.50 

20.45 

00.052 

1472.0 

001 

00020 

05.47 

55.50 

20.45 

1472.1 

oos 

00024 

05.04 

55.54 

20.40 

1472.4 

oos 

00024 

04.45 

55.41 

20.00 

1475.0 

ITO 

•0030 

07.  54 

54.05 

20.05 

00.047 

1474.4 

OOS 

COOJO 

07.44 

54.07 

20.05 

1400.1 

oos 

00041 

07.55 

54.12 

20.07 

1400.0 

ITO 

oooso 

07.54 

54.15 

20.72 

00.075 

1400.2 

OOS 

00055 

04.45 

54.10 

20.00 

1470.4 

oos 

000S4 

04.44 

54.15 

20.05 

1474.7 

oos 

000T2 

04.01 

54.15 

20.40 

1475.2 

oos 

00074 

05.41 

54.22 

27.05 

1472.4 

ITO 

OOOT5 

05.40 

54.24 

27.04 

00. 104 

1472.4 

OOS 

00074 

05.50 

54.25 

27.00 

1472. 1 

oos 

•0074 

05.20 

54.24 

27.07 

1472.1 

ITO 

00100 

05.55 

54.50 

27.10 

00.124 

1473.5 

OOS 

00100 

05.54 

54.50 

27. 10 

1475.5 

ITO 

00125 

05.51 

54.57 

27.10 

00.152 

1475.5 

OOS 

00151 

04.47 

54.57 

27.20 

1472.2 

oos 

00155 

04.04 

54.50 

27.22 

1471.7 

ITO 

00150 

05.20 

54.40 

27.20 

00.174 

1473.4 

OOS 

00152 

05.21 

54.44 

27.27 

1473.7 

oos 

00177 

04.02 

54.52 

2 7.54 

1472.5 

ITO 

00200 

04.07 

54.57 

27.57 

00.215 

1473.2 

OOS 

00201 

04.00 

54.50 

27.50 

1473.1 

oos 

00224 

05.05 

54.07 

27.45 

1474.5 

ITO 

00250 

05.40 

54.74 

27.45 

00.241 

1477.4 

oos 

00255 

05.71 

54.00 

27.45 

1477.0 

oos 

00242 

05.74 

54.01 

27.40 

1470.1 

oos 

00270 

04.01 

54.00 

27.40 

1474.4 

oos 

00274 

C5.10 

54.  74 

27.51 

1474.0 

STO 

00500 

05.52 

54.05 

27.54 

00.210 

1477.0 

oos 

00500 

05.52 

54.05 

27.54 

1477.1 

oos 

00514 

04.45 

54.75 

27.50 

1473.4 

oos 

00550 

04.45 

54.74 

27.54 

1474.2 

ITO 

C0400 

04.01 

54.  04 

27.05 

00.551 

1474.7 

oos 

00401 

04.02 

54.04 

27.05 

1474.7 

oos 

00455 

05.22 

54.44 

27.00 

1474.4 

ITO 

00500 

04.44 

55.01 

27.70 

00.505 

1474.2 

oos 

00502 

04.40 

55.01 

27.71 

1474.2 

oos 

00555 

04.45 

55.04 

27.75 

1400.0 

oos 

00545 

04.41 

54.40 

27.71 

1474.2 

STO 

00400 

04.54 

54.45 

27.71 

00.431 

1470.4 

oos 

00404 

04.54 

54.  44 

27.72 

1470.5 

oos 

00424 

04.14 

54.45 

27.75 

1477.7 

oos 

00451 

04.20 

54.40 

27.75 

1470.7 

STO 

00700 

04.07 

54.44 

27.75 

00.475 

1470.4 

oos 

00700 

04.07 

54.44 

27.75 

1470.4 

oos 

00751 

04.04 

54.45 

27.70 

1474.4 

ITO 

00100 

04.12 

54.40 

27.70 

00.517 

1400.5 

OOS 

00001 

04.12 

54.40 

27.70 

1400.4 

oos 

00050 

04.12 

54.40 

27.70 

1401.4 

ITO 

00400 

05.44 

54.  44 

27.70 

00.  540 

1401.5 

OOS 

00404 

05.45 

54.44 

27.77 

1401.4 

oos 

00457 

05.40 

54.43 

27.70 

1402.2 

STO 

01000 

05.45 

54.45 

27.70 

00.402 

1403.0 

OOS 

01001 

05.45 

54.45 

27.70 

1403.1 

oos 

01050 

05.04 

54.44 

27.70 

1403.4 

oos 

01042 

05.04 

54.45 

27.70 

1405.0 

INST  IT C IKOIOIK  TIN  SO  ISO* 
TWCI  OIK  0 5 SOUARf  2 

OUMTIOti  00.4  2 IOUKRC  4* 

OR  It  Oil  IJ4  1 SOUARi  44 

TOT  t MO  2 NOS  1 1 OS  RH 


/ 


Tabu;:  II.  U8CGC  UVEHGKEUN,  April  and  May -June,  1977. — Continued 


MHO  SI  Hi) 
CO*  SIC  001* 
1ST  M 31.  ON 
10*6  644  21.0m 


CUTtWH/TIlf 


U.4 


STS 


I 0 N 


tin 

1973 

OOTOP  01*11 

AIR  TfHP 

04.  t 

OIA  H6T 

Pf  A 

MONTH  04 

SHIP  IV 

MKT  lull 

04. S 

20  0 

2 

OAT 

01 

OATS  USK  1 

AARON!  TR 

1001.4 

SIA 

KXJ4 

02.4 

APIA  OS 

C10U0  T/A 

Cl/Tf 

IVlTVP 

OCPTH 

TfHP 

SAl 

SI6HA-T 

OVNOPTh 

SNO  Vfl 

STO 

00000 

07.10 

14.12 

24.71 

00.000 

1470.1 

Of  S 

00001 

07.10 

14.12 

24.71 

147*.l 

STO 

00010 

07.10 

54.11 

24.74 

00.011 

1470.3 

OOS 

00011 

07.10 

54.11 

24.74 

147*. 5 

STO 

00020 

07.24 

54.17 

24.73 

00.026 

1479.1 

OfS 

00022 

07.11 

54.  1* 

24.74 

1479. 7 

STO 

00010 

07.55 

54.24 

24.7* 

00.01* 

1400.7 

OfS 

00010 

07.54 

54.24 

24.7* 

1400.0 

STO 

0005  0 

07.52 

14.55 

24.*0 

00.  ots 

1402.2 

90S 

00051 

07.  *1 

54.14 

24.  *0 

14*2.1 

STO 

0007  S 

07.  «« 

54.5* 

24.  *7 

00.0*4 

14*1.4 

OfS 

0007 1 

04.01 

54.42 

24.9* 

14*1.7 

OfS 

0000  5 

04.  *t 

54.57 

27.10 

147*.* 

OOS 

000*5 

07.01 

54.57 

27.10 

14*0.2 

OOS 

000*7 

07.51 

54.4* 

27.12 

14*2.2 

STO 

00100 

07.50 

54.4* 

27.12 

00.120 

14*2.2 

041 

00102 

C7.4* 

54.4* 

27.12 

14*2.2 

OfS 

00104 

07.20 

54.71 

27.20 

14*1.2 

OfS 

00121 

04.  *4 

54.75 

27.24 

1400.1 

STO 

00125 

04.44 

54.75 

27.24 

00.141 

14*0.1 

OOS 

00111 

07.01 

54.73 

27.24 

1400.5 

OfS 

00142 

04.54 

54.70 

27.21  • 

14*0.0 

STO 

00150 

05.  «« 

54.54 

27.21 

00.145 

1476.9 

OfS 

00150 

03.*7 

54.55 

27.22 

1476.* 

OfS 

00154 

05.53 

54.40 

27.24 

1476.9 

OOS 

00154 

04.70 

54.  *1 

27.11 

1400.2 

OOS 

0015* 

04.02 

54.7* 

27.2*  • 

14*0.7 

OfS 

00145 

04.44 

14.4* 

27.27 

1479.1 

OfS 

0014* 

05.15 

14.31 

27.2* 

1474.4 

OOS 

00171 

03.07 

14.  51 

27.12 

1471.5 

OOS 

0017* 

05.  0* 

54.55 

27.11 

1471.7 

OOS 

OOltt 

05.55 

54.45 

27.13 

1475.* 

OfS 

001*0 

05.22 

14.42 

27.17 

1474.5 

STO 

00200 

05.20 

14.41 

27.1* 

00.20S 

1474.6 

OfS 

00201 

05.  It 

54.41 

27.1* 

1474.6 

OfS 

00215 

04.14 

54.40 

27.40 

1475.4 

OOS 

0022* 

03.00 

54.47 

27.44 

1474.1 

STO 

00250 

04.45 

54.49 

27.44 

00.24  0 

1474.5 

OfS 

00251 

04.fl 

14.49 

27.44 

1474.4 

OfS 

00244 

04.55 

54.42 

27.45 

1471.0 

OfS 

00272 

04.57 

54.75 

27.53 

1471.4 

OfS 

00274 

04.91 

54.75 

27.31  • 

1474.5 

OfS 

002*5 

03.3* 

54.17 

27.52 

1477.* 

STO 

00100 

05.47 

14.  *4 

27.31 

00.  27 2 

1477.4 

OfS 

C0100 

03.41 

14.03 

27.31 

1477.4 

OfS 

00104 

04.  *4 

14.74 

27.52 

1475.2 

ots 

00150 

04.33 

54.77 

27.57 

1474.6 

STO 

00400 

04.32 

14.  *5 

27.41 

00. 12* 

1475.4 

OfS 

00401 

04.52 

34.05 

27.41 

1473.4 

OfS 

0041* 

04.7* 

14.91 

27.43 

1476.9 

OfS 

00420 

05.52 

15.04 

27.40 

14*0.1 

OfS 

00451 

05.14 

13.01 

27 .46 

14*0.0 

STD 

00500 

03.24 

13.01 

27.6* 

00.57* 

14*0.1 

OfS 

00500 

05.24 

13.01 

27.69 

1400.1 

OfS 

00351 

04.93 

13.02 

27.72 

14*0.0 

STC 

00400 

04.44 

54.50 

27.70 

00.425 

14*0.2 

ots 

0040* 

04.79 

54.5* 

27.71 

1400.2 

ots 

00432 

04.43 

14.** 

27.74 

1479.5 

STO 

00700 

04.51 

13.00 

27.73 

00,471 

14*0.4 

ots 

00704 

04.34 

15.00 

27.73 

14*0.* 

ots 

00751 

04.41 

14.99 

27.74 

14*1.0 

STO 

ootoo 

04.29 

*4.57 

27.75 

00.314 

14*1.1 

OfS 

ootoi 

•4.2* 

14.  *7 

27.75 

14*1.1 

ots 

00*50 

04.27 

14.  ft 

27.  t4 

1402.0 

STO 

00*00 

04.11 

54.94 

27.77 

00.357 

1402.1 

ots 

00900 

04.09 

54.94 

27.77 

1402.2 

OfS 

00*51 

04.04 

54.95 

27.74 

1402.7 

STO 

01000 

01.  *7 

14.9  3 

27.77 

00.401 

1401.2 

ots 

oioot 

0I.*4 

54.95 

27,77 

1401.1 

OfS 

01047 

01.  *0 

14.94 

27,77 

14*1.7 

OfS 

01014 

01.90 

54.94 

27,77 

14*1. * 

MIND-OIA  21 
MlNO-SPO  if 
MlNO-FOIt 
MlATHfA  14 


INST  STC  MCWOH 

to  see  out  o 

DU  RATIO*  00.1 

OAlt  Oil  US 


TIN  SO  1504 
S SOUAAI  2 
2 SOUARf  44 
I SOU  All  44 


OX  VC  404  TOT  f *02  *01  S101  PH 


205 


Table  II.  USOtiC  EVEKGKEEN,  April  and  May- June,  1977. — Continued 


ITITIOK  DtTI 


■MIC  11  MU  VIA*  UTS 

COMIC  0057  MONTH  0* 

l *T  AS  OS. IN  OAT  01 

COMO  OAA  42.0*  HOUA 


•OTO*  01440  AI*  TIM*  05.1  01*  HCT  *K*  NlND-OIA  OA 

SHI*  (V  HIT  AULA  04.3  22  2 S HlND~S*D  02 

OATA  US!  1 AAACNfT*  1001.A  SI*  hINO'FOA 

AMA  OS  ClOUO  T/A  CL/TA  MlATHlA  XS 


INST  8T0  AfCO* Of « TIN  SO  ISO* 

TAACf  01*  0 S 10UAXC  A 

OUMATIOA  00.1  2 SOUAMC  A* 

OAIt  Cll  A3*  1 SOUAMK  SA 


IVLTV* 

OI*Th 

T|M* 

SAL 

SI6MA-T 

DVNDAT* 

SNO  Vlk 

STO 

00000 

AS.  TO 

11.75 

24.41 

CO. 000 

1472.2 

OAS 

00000 

05.70 

11.754 

24.41 

1*72.2 

OAS 

oooot 

05.70 

11.754 

24.41 

1472.4 

STO 

00010 

05.71 

11.7* 

24.41 

00.014 

1472.4 

OAS 

00011 

05.72 

11.744 

24.41 

1472.5 

OAS 

00011 

05.72 

11.757 

24.41 

1472.5 

OAS 

00015 

05.74 

11.771 

24.44 

1472.7 

STO 

00020 

05.75 

11.74 

24.41 

00.  02  A 

1472.7 

OAS 

00022 

05.75 

51.751 

24.42 

1472.* 

OAS 

00024 

05.77 

11.7*4 

2 4.44 

1*72.5 

STO 

00010 

05.  A2 

JJ.A2 

24.4* 

00.042 

1471.1 

OAS 

00010 

05.  Al 

U.AII 

24.44 

1471.3 

OAS 

00014 

05.45 

11.  Al! 

24.44 

1471.5 

OAS 

0001* 

0*.ll 

11.557 

24.77 

1474.5 

OAS 

00040 

07.15 

14.110 

24.  A5 

14A0. 2 

OAS 

00041 

07.14 

14.10! 

24.A4 

14*0.4 

STO 

00050 

04.47 

14.  1C 

24.  AT 

00.  0*1 

1474.7 

OAS 

00051 

05.77 

14.120 

24.51 

1471.5 

OAS 

00C57 

04.75 

14.  050 

24.57 

1445.1 

OAS 

00 040 

04.70 

14.0*0 

24.55 

1445.5 

OAS 

000*2 

M.  12 

11.557 

24.57 

1*47.0 

OAS 

000*4 

02.7* 

U.S2C 

27.07 

1441.2 

OAS 

00070 

02.71 

11.500 

27.  05 

1441.1 

STO 

OOOT5 

01.42 

11.  54 

27.M 

00.054 

1444.1 

OAS 

000*  1 

04.14 

14.200 

27.11 

144A.7 

OAS 

000*3 

04.  *2 

14.25! 

27.1* 

14*5.5 

OAS 

000A5 

04.44 

14.2*0 

27.17 

1*45.1 

OAS 

00041 

04.57 

14.107 

27.20 

1445.1 

STO 

C0100 

M.40 

14.15 

27.21 

OC.  120 

1471.4 

OAS 

00102 

M.  44 

1*. *20 

27.2* 

1471.A 

OAS 

0011* 

M.AS 

14.470 

27.25 

1471.A 

STO 

00125 

04.41 

14.45 

27.10 

00.141 

1472.1 

OAS 

00127 

04.45 

14.450 

27.10 

1472.2 

OAS 

00114 

04.4* 

14.4*0 

27.12 

1471.1 

OAS 

00144 

05.2* 

14.  440 

27.1* 

1*74.  1 

STO 

00150 

05.70 

14.47 

27.15  • 

00.140 

1475.5 

90S 

0015* 

05.  A3 

14.4*7 

27.15 

1474.5 

OAS 

001AS 

05.27 

14.47! 

27.41 

1474.4 

OAS 

001 75 

05.11 

14.720 

27.44 

1474.1 

STO 

00200 

05.24 

14.75 

27.47 

00.155 

1475.0 

OAS 

00201 

05.22 

14.740 

27.4* 

1474.5 

OAS 

00211 

05.lt 

54.74* 

37.52 

1474.5 

OAS 

00212 

04.45 

14.72! 

27.52 

1471.0 

OAS 

00241 

04.55 

14.700 

27.51 

1472.* 

OAS 

00247 

04.44 

14.710 

2 7.53 

1472.5 

STO 

00250 

04.45 

14.71 

27.51 

00.224 

1472.5 

OAS 

0024* 

04.41 

14.71C 

27.55 

1472.4 

OAS 

002*4 

04.70 

14.430 

27.40 

1474.1 

STO 

C0100 

04.14 

14.7* 

27.5* 

00.255 

1472.5 

OAS 

00102 

04.27 

14.740 

27.57 

1472.4 

OAS 

00104 

M.21 

14.740 

27.55 

1472.5 

OAS 

00117 

04.41 

14.410 

27.41 

1471.4 

OAS 

00131 

04.44 

14. *00 

27.40 

1474.0 

OAS 

con* 

05.11 

14.5*0 

27.44 

1477.* 

OAS 

0014* 

05.17 

14.55! 

27.45 

1470.2 

OAS 

00150 

05.41 

14.540 

2 7.44 

1471.4 

OAS 

00141 

05.  Ot 

14.510 

27.41 

1477.1 

OAS 

0014  2 

04.71 

14.  *50 

27.44 

1474.2 

STO 

00400 

04.71 

14.52 

27.44 

00. 104 

1474.3 

OAS 

00401 

M.  71 

14.520 

27.47 

1474.1 

OAS 

00441 

04. 1 t 

14.540 

27.45 

1474.A 

OAS 

00451 

04.70 

24.550 

27.45 

1477.1 

OAS 

00441 

05.00 

15.010 

27.70 

1475.1 

STO 

C0500 

04.  5 A 

15.01 

27.71 

00.151 

1475  .2 

OAS 

00504 

04.57 

15.015 

27.71 

1475.1 

OAS 

0054* 

05.15 

15.0*0 

27.71 

14*0.7 

OAS 

00541 

04.1 2 

I5.00C 

27.72 

14*0.1 

STO 

00*00 

M.T7 

15.00 

27.72 

00.  155 

1410.  0 

OAS 

00*01 

04.75 

15.000 

27.71 

1475.5 

OAS 

00*44 

04.40 

14.545 

27.74 

14A0.1 

OAS 

00*42 

M.45 

14.540 

17.75 

14*0.2 

STO 

00700 

04.45 

14.4* 

2 7.74 

00.4*1 

14*0. 1 

OAS 

00702 

M.45 

14.4*0 

27.74 

14*0.1 

OAS 

0074* 

M.15 

14. 4*0 

27.75 

14*0.1 

OAS 

00741 

04.11 

14.4A0 

2 7.7* 

14*1 .1 

OAS 

00747 

M.10 

•4.4*0 

27.7* 

14*1.3 

STO 

00*00 

M.10 

•4.4* 

27.7* 

00.44* 

14*1.3 

OAS 

00441 

M.  24 

M.  510 

27.7* 

1412.0 

OAS 

00A42 

M.21 

14.470 

27.74 

14*2.5 

STO 

C0400 

04.21 

•4.57 

27.7* 

00. 510 

14*2.4 

OAS 

00440 

M.  14 

14.440 

27.7* 

14*3.0 

OAS 

00*41 

04.05 

14.550 

27.7* 

14*1.4 

OAS 

00447 

M.05 

14.550 

17.  74 

14*1.3 

STO 

01000 

M.  04 

14.45 

27,7* 

AO. 174 

14*1. 5 

OAS 

01045 

C4.  00 

14.550 

27.77 

14*4.1 

OAS 

AIM* 

M.01 

•4. 550 

27.77 

14*4.2 

206 


Table  II.  USUUO  UVUItUKUUN,  April  and  Muy-June,  1077. — Continued 


1 


mho 

01 

I4U 

VIM 

SOTO 

MTO»  01124 

All  TIM  01.0 

014  ►CT  MX 

V1N0-DIA  01 

INST  STO  MC04DCA 

TIM  SO  110* 

creoc 

•OM 

MONTH  04 

SMir  tv 

MtT  OUtO  01.7 

12 

2 4 

MIND-SOO  07 

T4AC1  014 

0 

1 

S0UA4I 

4 

14* 

41 

10a  JM 

OAT 

•1 

DATA  USf  1 

0A0CNIT4  1001.0 

SIA 

Ml  NO-004 

OOMTIOA 

00.2 

2 

S0UA4I 

44 

LOHC 

•44 

SS.JM 

MUft 

•Oat 

ASIA  01 

ctcuo 

T/A 

CL/Ti 

MtATHfA  S2 

00(1  011  017 

12 

1 

SOU04I 

1* 

ciitwvtini 

LVtTVl 

OOffH 

TIM 

SAL 

SltNA-T 

OVNOMh 

SNO  VfL 

OX  VC  004 

TOT  > 002 

N01 

S101 

ON 

STO 

coooo 

04#  00 

11.44 

24.57 

00.000 

1444.0 

00a  1 

OOS 

00000 

04.00 

11.44 

24.17 

1444.0 

STO 

00010 

04.11 

11.44 

24.17 

•0.01* 

1445.4 

OOS 

00010 

04.11 

11.44 

24.17 

1445.4 

STO 

00020 

04*24 

11.41 

24.10 

00.021 

14*4.2 

OOS 

00020 

04.24 

11.41 

24.10 

1444.2 

OOS 

00024 

01#  IT 

11.41 

24.11 

1444.4 

STO 

00010 

01.04 

11.44 

24.10 

00.044 

1444.7 

OOS 

00014 

Ola  00 

11.44 

24.10 

14.4.7 

STO 

00010 

01.  IT 

11.47 

24.40 

00.071 

1445.1 

OOS 

•0051 

04.01 

11.40 

24.40 

1445.0 

STO 

MOTS 

04.10 

11.41 

24.11 

•ObllO 

1444.0 

OOS 

MOT* 

04.21 

11.51 

24.40 

1447.1 

OOS 

00001 

04.17 

11.41 

24.4* 

1440.7 

OOS 

00011 

01.00 

11.  *1 

24.70 

1444.1 

STO 

00100 

02.10 

11.  41 

24.14 

M.  142 

1450.5 

OOS 

MHO 

•0.10 

11.40 

27.01 

1451.1 

OOS 

M121 

02.41 

14.  01 

27.22 

1441.7 

STO 

M12S 

02.  IT 

14.14 

27.24 

M.147 

1441.4 

OOS 

Mill 

01.42 

14.27 

27.27 

1444.4 

OOS 

M144 

04.00 

14.47 

27.21 

1472.2 

STO 

M110 

04.44 

14.41 

27.27 

00.100 

1472.1 

OOS 

M1S2 

04.04 

•4.44 

27.27 

1472.1 

OOS 

MIST 

OS.  04 

14.42 

27.21 

1474.0 

OOS 

M1T1 

01.41 

14.  11 

27.21  • 

1475.1 

OOS 

Ml  12 

C4.1T 

14.51 

27.11 

1471.2 

OOS 

MI04 

04.11 

14.10 

27.17 

1471.1 

OOS 

Mil  2 

01.04 

14.40 

27.10 

1471.0 

OOS 

Ml  14 

04.10 

14.54  9 

27.310* 

STO 

M2M 

04.10 

14.47 

27.44 

00.22! 

1471.0 

OOS 

M20I 

04.10 

14.40 

27.45 

1471.0 

OOS 

M210 

01.14  9 

14.47 

27.420* 

OOS 

M2  22 

04.04 

14.50  9 

27.100* 

OOS 

M2 11 

04.  TT 

14.5#  9 

27.110 

STO 

M210 

04.74 

14.47 

27.44 

00.211 

1473.7 

OOS 

00217 

04.40 

14.47 

27.41 

1472.7 

OOS 

M24* 

01.74 

14. 14 

27.10 

1441.7 

OOS 

M2II 

01.  TO 

14.50 

27.10 

1441.0 

STO 

00 1M 

01.71 

14.11 

27.11 

00.210 

1470.0 

OOS 

MS04 

•1.T1 

14.44 

27.15 

1470.3 

OOS 

OOJIO 

01.04 

14.  74 

27.42 

1470.9 

OOS 

Mill 

•4.02 

14.01 

27.41 

1475.4 

OOS 

MS42 

04.11 

14.11 

27.47 

1474.2 

•t 

OOS 

M14S 

04.41 

14.00 

2 7.44  • 

1475.1 

OOS 

MHO 

•4.00 

14.11 

27.44 

1474.2 

OOS 

M171 

04.41 

14.04 

27.41 

1474.7 

OOS 

M114 

04.00 

11.00 

27.71 

1477.0 

STO 

M4M 

01.0  7 

15.02 

27.71 

00.141 

1477.1 

OOS 

•0424 

01.10 

11.00 

27.41 

1400.5 

OOS 

•0414 

01.14 

11.00 

27.41 

1400.1 

STO 

C01M 

01.27 

15.04 

27.70 

00.101 

1400.4 

OOS 

M102 

•1.21 

15.04 

27.70 

1400.4 

OOS 

Mill 

01.02 

15.01 

27.72 

1471.1 

OOS 

MS14 

04.01 

14. 10 

27.70 

1471.0 

OOS 

0014? 

04.71 

15.00 

27.71 

1471.1 

STO 

00400 

04.71 

15.00 

27.71 

00.415 

1471.0 

OOS 

M40J 

•4.72 

11.00 

27.71 

1471.0 

OOS 

00411 

•4.57 

11.00 

27.75 

I4M.0 

STO 

00100 

04.15 

11.00 

27.75 

00.471 

1400.7 

OOS 

00100 

04.11 

11.00 

27.75 

I4M.7 

OOS 

MT1T 

•4.14 

14.10 

27.71 

1400.1 

STD 

00130 

04.27 

14.17 

27.74 

00.122 

1401.2 

OOS 

OMO? 

04.21 

14.17 

27.74 

1411.2 

OOS 

00012 

04.12 

14.15 

27.74 

1401.4 

STO 

•0100 

04.12 

14.14 

27.74 

00.145 

1402.2 

OOS 

COS  00 

•4.12 

14. 14 

27.74 

1402.2 

OOS 

Mill 

01.11 

14.11 

27.74 

1402.) 

STO 

OIOM 

01.07 

14.12 

27.74 

M.401 

1402.0 

OOS 

01000 

•1.04 

14.12 

17.74 

1402.1 

OOS 

010*4 

01.00 

14.12 

27.74 

1411. 5 

Table  II.  USCGC  EVERGREEN,  April  and  May-June,  1077.— Continued 


tfMO  >1  HI)  mi  1979  WW  0)01 

CONSIC  03M  MONTH  04  tN|»  IV 

t A?  -%  21.  ON  OAV  01  OATA  US  I I 

IONA  OAT  14.0*  MOUA  10.2  AA|A  OS 


Alt  TIMA  OS. A 
NIT  AULA  04. 7 
•ASOHfTA  100T.I 
U QUO  T/A 


010  HOT  Oil  MtNC-OII  01  INST  STO  MCOOMft  ItM  SO  |S#A 

OS  1 2 HINO-SOO  IS  TOACI  010  0 f MAM  A 

SIA  MINO-POO  OUOATIOA  00. S 2 Mil  AO 

CL/TO  NCATNlO  II  Ml  Oil  ABA  I MMU  »? 


mm 

TIN! 

Ml 

SIOMA-T 

0VN09TH 

SNO  Vfl 

STO 

00000 

01.97 

11.49 

24.49 

00.000 

1441.0 

oos 

00001 

01.97 

11.49 

24.49 

1441.1 

STO 

00010 

01.97 

11.49 

24.49 

00.014 

14*1.2 

STO 

00020 

01.97 

11.  90 

24.44 

00.021 

1441.1 

OOS 

00020 

01.97 

11.90 

24.44 

1441.4 

STO 

cooso 

01.97 

11.90 

24.44 

00.042 

1441.9 

OOS 

00012 

01.97 

11.90 

24.44 

1441.9 

oos 

00049 

01.41 

11.94 

24.70 

1444.1 

STO 

00090 

01.47 

11.40 

24.79 

00.049 

1441.9 

OOS 

00044 

02.70 

11.79 

24.91 

1441.0 

oos 

00074 

02.21 

11.07 

27.07 

1490.9 

STO 

000T9 

02.27 

11.92 

27.11 

00.097 

1499.2 

OOS 

00074 

02.12 

11.99 

27.14 

1499.9 

OOS 

00071 

02.02 

14.10 

27.21 

1441.9 

oos 

00079 

02.90 

14.il 

27.21 

1442.1 

oos 

00011 

01. 14 

14.24 

27.27  ' 

1444.4 

oos 

00019 

01.41 

14.29 

27.10 

1444.0 

oos 

00009 

01.01 

14.17 

27.12 

1444.1 

STO 

C0100 

01.97 

14.17 

27.11 

00.119 

1447.9 

oos 

00100 

01.91 

14.11 

27.12 

14*7.4 

oos 

C0104 

01.70 

14.41 

27.19 

1444.4 

oos 

00112 

02.99 

14.21 

27.17 

1441.9 

oos 

00114 

01.71 

14.20 

27.11 

1497.1 

STO 

00129 

01.  70 

14.27 

27.41 

00.117 

1494.0 

OOS 

00129 

01.49 

14.27 

27.41 

1490.0 

oos 

0012T 

01.49 

14.27 

27.44 

1497.1 

oos 

00140 

01.49 

14.12 

27.47 

1490.1 

STO 

00190 

01.19 

14.94 

27.92 

00.191 

14*9.1 

oos 

00192 

01.19 

14.97 

27.91 

1444.2 

oos 

00141 

01.14 

14.97 

27.91 

1444.2 

oos 

00147 

01.41 

14.42 

27.9T 

1444.* 

oos 

00179 

01.44 

14.44 

27.94 

1447.0 

oos 

00191 

01.09 

14.41 

27.99 

14*9.4 

STO 

00200 

01.04 

14.41 

27.40 

00.100 

1449.7 

oos 

00209 

01.29 

14.41 

27.42 

1444.1 

oos 

00211 

01.12 

14.74 

27.42 

14*9.2 

oos 

00212 

01.77 

14.74 

27.42 

1449.4 

STO 

00290 

01.77 

14.74 

27.41 

00.201 

14*9.7 

oos 

00299 

01.77 

14.79 

27.41 

1449.1 

oos 

00274 

01.07 

14.10 

27.44 

1470.4 

STO 

00100 

04.00 

14.12 

27.47 

00.229 

1471.4 

oos 

00110 

04.02 

14.41 

27.47 

1471.1 

oos 

00114 

04.02 

14.07 

27.70 

1472.0 

oos 

00142 

04.12 

14.91 

27.70 

1471.7 

oos 

00190 

04.99 

14.91 

27.71 

1479.1 

STO 

00400 

04.91 

94.94 

27.72 

00.274 

1479.4 

oos 

00409 

04.92 

14.94 

27.72 

1479.7 

oos 

00494 

04.14 

14.97 

27.74 

1474.0 

STO 

00900 

04.29 

14.99 

27.74 

00.117 

1474.1 

oos 

00900 

04.29 

14.99 

27.74 

1474.1 

oos 

00999 

04.07 

14.94 

27.79 

1474.2 

STO 

00400 

04.11 

14.94 

27.79 

00.191 

1477.1 

oos 

00401 

04.11 

14.94 

27.79 

1477.2 

oos 

00491 

01.12 

14.90 

27.79 

1474.7 

STO 

00700 

01.79 

14.90 

27.79 

00.400 

1477.2 

MS 

00700 

01.79 

14.90 

27.79 

1477.2 

Oos 

00790 

01.71 

94.09 

27.79 

1477.9 

STO 

00100 

01.40 

94.19 

27.79 

00.442 

1470.4 

OOS 

00101 

01.40 

94.09 

27.79 

1470.4 

oos 

0J194 

01.42 

94.09 

27.74 

1479.2 

STO 

00900 

01.94 

94.01 

27.79 

00.409 

1479.9 

oos 

00400 

01.99 

14.00 

27.79 

1479.9 

oos 

00491 

01.97 

94.11 

27.74 

1400.4 

STO 

01000 

01.  92 

94.17 

27.79 

00.921 

1411.2 

oos 

01001 

01.92 

94.07 

27.79 

1411.1 

oos 

01044 

01.44 

14.07 

27.74 

1412.1 

- 


Table  II.  USOGC  EVERGREEN,  April  and  May-June,  1977. — Continued 


N 0 0 C ITMlOk  0 A T A 


ime  si  sou  vim  im 

(MfC  OMt  ACNTm  0* 

LOT  U IS*  1*1  DAY  01 

10M  MT  11.11  »OUO  12.7 


OOTOA  01044  III  T!M  04.2 

SHIP  |V  MIT  BULB  OM 

OAU  USC  I OAACNITR  1004.0 

AM  A Of  CLOUO  T/A 


OIA  NOT  HA  Ml  NO-OI A S3 

SS  2 2 VINO-SAD  IS 

SIA  Ml NO- FOR 

Cl/TA  MCATHfA  14 


INST  STO  AfCOADCA  TIN  SO  ISO! 
TAACC  OIA  0 S SQUARE  4 

OUM T 1 04  00.4  2 SQUARE  44 

OR fO  Oil  Off  If  1 SOUARI  57 


CASTNUN/TINC  t VITYA  OOATn  TIM 

STO  00000  01.21 

12.7  00S  00001  01.21 

STO  00010  01.20 

OOS  OOOIf  01.20 

STO  0002  0 02.40 

OOS  00020  02.04 

STO  00010  02.10 

OOS  00014  02.74 

STO  OOOf 0 02. 14 

OOS  00051  02. fl 

OOS  OOOfS  02.14 

OOS  00044  01.01 

OOS  00040  01.00 

OOS  00072  01.44 

STT  0C07S  02.20 

OOS  0007  0 02.42 

OOS  00005  01.45 

STO  00100  01.44 

OOS  00100  01.40 

STO  00121  01.72 

OOS  00121  01.71 

STO  00150  04.10 

OOS  00112  04.12 

OOS  00147  04.14 

OOS  00171  04.21 

OOS  00177  04.14 

OOS  00144  04.00 

OOS  00144  01.44 

STO  00200  01.41 

OOS  00201  01.44 

OOS  00220  03.41 

STO  C0210  01.42 

oos  Mn;  oi.4i 

OOS  00257  01.10 

OOS  00201  01.40 

STO  00100  04.22 

OOS  00100  04.21 

OOS  00150  01.04 

STO  00400  01.96 

OOS  00401  01.44 

OOS  00411  01.54 

STO  00500  01.02 

OOS  00500  01.02 

OOS  00112  01.77 

STO  00400  03.77 

OOS  00407  01.77 

OOS  00452  01. 70 

STO  00700  01. 42 

OOS  00700  01.42 

OOS  00750  01.51 

STD  00000  01.44 

OOS  00004  01.40 

OOS  fOOSO  01. 52 

STO  00400  01.31 

OOS  OOYOO  01.51 

OOS  00451  01.40 

STO  01000  01.44 

OOS  01001  01.44 

OOS  01014  01.10 


SAL 

SIOMA-T 

OVNOATH 

SNO  VIL 

11.40 

20.00 

00.000 

1401.4 

11.40 

20.00 

1401.5 

11.40 

20.00 

00.014 

1401.0 

11.40 

20.00 

1401.7 

11.10 

20.72 

00.02  T 

1400.5 

21.10 

20.72 

1400.1 

11.11 

20.71 

00.041 

1400.2 

11.11 

20.70 

1400.1 

11.74 

20.44 

00.005 

1454.0 

11.74 

20.40 

1414.0 

21.00 

27.01 

1454,0 

11.44 

27.10 

1457.1 

14.14 

27.21 

1457,7 

14.12 

27.24 

1430.1 

24.14 

27.22 

00.064 

1454.0 

14.24 

27.  35 

1401.2 

24.14 

27.10 

1405.1 

14.54 

27.45 

00. 100 

1407.7 

24.11 

27.45 

1407.0 

24.11 

27.50 

00.122 

1407.2 

24.10 

27.10 

1407.  1 

24.71 

27.57 

OO.llt 

1464.4 

14.72 

27.  5T 

1464.1 

14.71 

27.50 

1464.4 

14.77 

27.00 

14T0.4 

14.75 

27.54 

1470.2 

14.74 

27.02 

1404.7 

14.71 

27.02 

1400.1 

14.74 

27.01 

00.102 

1460.3 

14.74 

27.04 

1400.3 

24.74 

27.00 

1407.4 

14.75 

27.67 

00.105 

1400.2 

14.75 

27.07 

1400.2 

14.74 

27.00 

1400.1 

14.07 

27.71 

1471.2 

24.40 

27.70 

00.200 

1472.0 

14.40 

27.70 

1472,0 

14.00 

27.71 

1471.4 

24.41 

27.74 

00.244 

1471.1 

14.11 

27.74 

1471.2 

24.41 

27.  74 

1474.0 

14.40 

27.75 

00.290 

1474.2 

14.40 

27.75 

1474.2 

24.40 

27.75 

1474.4 

14.41 

27.70 

00.110 

14T5.7 

34.41 

27.70 

1475.0 

34.41 

27.70 

1470.6 

14.04 

27.70 

00. 171 

1470.7 

14.04 

27.70 

1470.7 

24.00 

27.70 

1477.1 

14.00 

27.70 

00.412 

1477.0 

14.00 

27.77 

1477.4 

14.  04 

27.77 

1470.0 

24.00 

27.70 

00.453 

1474.5 

14.00 

27.70 

1479.7 

24.00 

27.77 

1400.1 

14.00 

27.77 

00. 440 

1401.0 

14.00 

27.77 

1401.0 

14.00 

27.70 

1402.1 

404  TOT  # NO 2 N01  SI01  AN 


Tabus  II. 


USOJC  EVERGREEN,  April  and  May-June,  1077. — Om tinned 


mmp  si  mi 

COMIC  OMI 
CAT  AS  41.4* 
LONG  047  40.  >•< 


CASTMU«/TH*| 


1S.2 


MOOC  STATION  C A ▼ A 


YfU  UTS  OOTDA  011SS  A I A Tift'  05.4  DU  60T  AIR  MlND-DIA  SS 

MONTH  04  SMA  IV  rilT  BULB  05. S SS  2 2 N1ND-SA0  l» 

OAV  Oi  OATA  USC  1 SAACNfTft  1001.4  SKA  MlND-AOA 


HOUR 

15.2 

ARIA 

05  CLOUD 

T/A 

Cl/TA 

MIAT»€R 

14 

1UTVA 

OCATh 

TIMA 

SAL 

SI6MA-T 

OVNOATM 

SND  VCL 

0XV6 

AO  4 

STO 

00000 

01.51 

55.10 

26.11 

00.000 

1455.5 

OSS 

00005 

01.51 

55.10 

26.51 

1455.6 

STO 

00010 

CI.50 

15.10 

26.11 

00.015 

1455.4 

STO 

00020 

01.47 

55.  04 

26.50 

00.051 

1455.4 

oos 

00020 

01.47 

55.04 

26*10 

1455.6 

oos 

00022 

01.24 

15.50 

26.64 

1411.0 

oes 

00024 

00.45 

11.55 

26.76 

1450.4 

ORS 

00024 

00.00 

15.44 

26.02 

1451.6 

STO 

OOOSO 

00.  04 

55.54 

26.70  • 

00.045 

1451.1 

OOS 

00054 

00.  74 

51.50 

26.71  6 

1451.1 

OOS 

00045 

00.51 

15.40 

24.00 

1450.2 

OOS 

0004T 

00.50 

11.52 

26.40 

1450.7 

oos 

00045 

01.54 

15.72 

27.00 

1455.5 

STO 

00050 

01.74 

55.74 

27.00 

00.066 

14!6.5 

oos 

00051 

02.14 

15.74 

27.01 

1450.5 

oos 

00044 

02.40 

51.42 

27.05 

1461.0 

STO 

00075 

02.51 

54.15 

27.26 

00.052 

1460.6 

OOS 

00074 

02.40 

54.15 

27.27 

1460.5 

STO 

00100 

02.15 

14.54 

27.47 

00.110 

1459.7 

OOS 

00104 

02.15 

54.54 

27.44 

1455.7 

STO 

00125 

02.22 

14.47 

27.15 

00.12! 

1460.6 

061 

00127 

02.25 

54.40 

27.56 

1460.7 

STO 

00150 

02.55 

54.55 

27.54 

00.150 

1461.6 

OOS 

00150 

02.55 

54.55 

27.55 

1461.6 

OOS 

00175 

02.44 

54.54 

27.61 

1462.5 

STO 

00200 

02.54 

54.40 

27.65 

00.14  3 

1463.4 

OOS 

00205 

02.55 

54.61 

27.64 

1465.5 

oos 

00224 

02.54 

54.64 

27.66 

1465.9 

oos 

00224 

02.44 

14.40 

27.60 

1464.6 

STO 

00250 

02.45 

14.71 

27.60 

00.106 

1466.1 

oos 

00250 

05.05 

54.75 

27.65 

1466.6 

oos 

00275 

05.20 

54.77 

27.70 

1467.0 

STO 

00500 

05.55 

54.74 

27.71 

00.207 

1460.7 

OOS 

00502 

05.57 

54.00 

27.71 

1460.9 

OOS 

00517 

05.71 

54.05 

27.72 

1470.7 

oos 

00550 

05.42 

54.05 

27.75 

1470.0 

STO 

00400 

05.44 

54.05 

27.74 

00.240 

1471.1 

oos 

00407 

05.40 

54.05 

27.74 

1471.2 

OOS 

00455 

05.45 

54.04 

27.74 

1471.7 

STO 

00500 

05.44 

54.06 

27.75 

00.206 

1472.6 

OOS 

00502 

05.4b 

>4.  Ob 

27.75 

1472.7 

oos 

00552 

05.50 

54.06 

27.75 

1475.7 

STO 

00400 

05.51 

14.07 

27.75 

00.528 

1474.5 

OOS 

00401 

05.51 

54.07 

27.75 

1474.5 

OOS 

00452 

05.51 

54.00 

27.76 

1475.4 

STO 

00700 

05.40 

54.07 

27.76 

00.56  5 

1476.1 

OOS 

00702 

05.40 

54.07 

27.76 

1476.1 

oos 

00751 

05.44 

54.07 

27.76 

1476.7 

STO 

ooooo 

05.45 

54.07 

27.76 

00.4IC 

1477.5 

OOS 

00001 

05.45 

54.07 

27.76 

1477.5 

oos 

00054 

05.41 

14.07 

27.76 

1470.5 

STO 

C0400 

05.41 

14.07 

27.76 

00.451 

1479.1 

OOS 

00404 

05.41 

14.07 

27.76 

1475.2 

oos 

00451 

05.41 

54.07 

27.76 

1479.5 

STO 

OlOOO 

05.41 

54.07 

27.76 

00.495 

1400.7 

OOS 

01001 

05.41 

14.  07 

27.76 

1400.9 

oos 

01054 

05.41 

14.07 

27.76 

1401.7 

INST  STC  RICOS OCA 
TRACI  OIR  0 

DURATION  00.5 

ORU  011  040 


TOT  A MU  NOJ 


TIN  SO  ISO* 
S S QUASI  4 
2 SOUARK  44 
1 S QUASI  ST 


S10S  am 
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Table  II.  USCGC  EVERGREEN,  April  and  May-J uue,  1077. — Continued 


N00C  STATION  0 A Y A 


R|*IC 

11 

S443 

VSA4  1975 

SOTO*  00434 

AIS  TIM* 

03.1 

OIS  MOT  SIR 

MIND-OIA  IS 

INST  STO  RICOROIR 

UN  SO  1104 

CONSfC 

0042 

MONTH  04 

SHIS  fV 

«IT  SOLS 

02.S 

33  1 2 

tt!ND-SRO  13 

TRACI  OIR  0 

5 SOUARf 

4 

LA” 

45 

47.  ON 

DAY  01 

OATA  USi  1 

SARCMCTS 

1009.1 

SIA 

MINO-AOR 

OUR AT  ION  00.1 

2 SOUARf 

44 

LONG 

047 

94.  OM 

MOO*  17.4 

AMA  05 

Cl 000  T/A 

Cl/TR 

MtATHlR  14 

0R10  011  041  15 

1 S0UAR2 

17 

CASTNUN/TINI  LVLTt*  DKMn  TIN*  SAL  SI6MA-T  DYNOATh  SNOVfl  0XV6  M*  TOT  f NO 2 NOS  SIOl  AM 

STO  00000  01.  35  32.99  24.40  00.000  1452. T 

IT. A OOS  OOOOS  01.39  32.93  24.40  1432.9 

STO  00010  01.11  32.99  24.40  OO.OU  1492.9 

OSS  00011  01.31  32.99  24.40  1452.9 

OSS  00015  OUST  32.93  24.31  1492.9 

STO  00020  01.20  12.99  24.41  00.013  1432.2 

OSS  00022  01.14  32.99  24.44  1452.1 

OSS  00029  01.24  13.09  24.92  1492.T 

STO  00030  01.19  13.11  24.94  00.049  1432.4 

OSS  00030  01.12  13.12  24.99  1432.3 

OSS  00034  00.94  33.14  24.99  1491.2 

OSS  00041  - 0.41  11. IT  24.47  1449.4 

OSS  00045  - 1.07  33.27  24.71  1442.7 

STO  000 53  - 0.99  33.29  24.79  00.074  1443.1 

OSS  00057  - 0.S7  33.29  24.71  1443.S 

OSS  00059  - 0.12  33.29  24.75  • 1447.3 

OSS  00042  - 0.94  13.33  24.14  1443.4 

OSS  00072  - 1.20  33.39  24.  S9  1442.7 

STO  00079  - 1.19  33.42  24.90  00.107  1442.  S 

OSS  00079  - 1.10  11.44  24.93  1443.4 

OSS  00091  - 0.59  33.54  24.99  1444.1 

STO  00100  - 0.11  13.44  27.0t  00.114  1447.7 

OSS  00102  > 0.17  13.70  27.09  144S.4 

OSS  00112  00.45  13.14  27.17  1431.4 

STO  00123  00.31  11.S9  27.21  00.157  1451.4 

OSS  00127  00.37  JJ.  SO  27.22  1451.4 

STO  00130  00.49  34.03  2T.ll  00.170  1493.3 

OSS  00152  00.72  14.04  2 7.  31  1453.7 

OSS  00179  01.04  34.14  27.39  1455.9 

STO  CJ200  01.45  34.31  27.49  00.212  1459.2 

OSS  00203  01.49  14.32  27.49  145S.4 

OSS  00229  01.55  34.32  27.49  1499.1 

STO  00250  01.43  34.34  27.49  00.243  1459.9 

OSS  00253  01.44  14.34  2 7.49  1 459.9 

OSS  00274  01.47  34. 34  27.91  ~ 1440.5 

STO  00300  01.91  14.42  27.53  00.273  1442.0 

OSS  00300  01.92  14.42  27.54  1442.1 

OSS  00352  02.42  34.94  27.41  1445.3 

OSS  00392  02.99  34.71  27.49  1449.2 


«f RIO  11 

•441 

uar 

1975 

SOTO*  00111 

AIR  TIM*  02.0 

OIR  HOT  AIR 

NIND-OIR  32 

INST  STO  RICOROIR 

TIN  SO  1304 

CONSIC 

0041 

MONTH  04 

SMI*  (V 

NIT 

SULS  01.9 

2 2 

NIND-SAO  10 

TRACI  OIR 

0 

5 

SOUARf 

4 

LIT  41 

51.  9N 

OAV 

01 

OATA  USI 

1 

SARCMITR  1010.1 

SIA 

M1ND-A0R 

DURATION 

00.0 

2 

SOUARf 

49 

LONG  049 

OO.OU 

NOUR 

19.1 

ARIA 

03 

cloud  t/a 

cl/tr 

MIATHCR  *4 

ORIS  011  042 

1 

SOUARI 

IS 

CASTNUM/T  mi 

ULTV3 

Of  ATM 

TIN* 

SAL 

910*4 -T 

dvnortm 

1ND  VtL 

QXYG  *04 

TOT  * N02 

N03 

SIOl 

AM 

STO 

00000 

00.91 

12.09 

24.15 

00.000 

1450.5 

19.1 

OSS 

00007 

00.91 

12.35 

24.15 

14 50 .5 

STO 

00010 

00.17 

12.  93 

24.14 

00.017 

1450.4 

OSS 

00011 

00  95 

12.S3 

24.11 

1450.3 

STO 

00020 

00.  41 

32.  99 

24.40 

00.034 

1449.1 

OSS 

00022 

00.9; 

12.90 

24.41 

1449.4 

m 

STO 

00030 

00,54 

12.90 

24.41 

00.090 

1449.3 

OSS 

00032 

00.51 

32.90 

24.41 

1449.3 

OSS 

00045 

- 0.23 

13.02 

29.14 

1444.2 

STO 

00050 

- 0.40 

11.0* 

24.99 

OO.OS1 

1444.4 

OOS 

00097 

- 1.05 

33.11 

24.45 

1442. 7 

OOS 

00044 

- 1.14 

11.14 

24.49 

1441.4 

OSS 

00044 

- 1.47 

11.19 

24.72 

1441.1 

STO 

00075 

- 1.40 

11.22 

24.75 

00.119 

1441.9 

OSS 

00074 

- 1.19 

13.21 

24.75 

1441.4 

OSS 

00091 

- 1.12 

13.  34 

24.13 

1443.3 

1 


Table  11.  USCGC  KV EIUJ KEEN,  April  nml  May-Jum»,  1977. — Continued 


NOOC  STATION  0 A T A 


»!»lf 

SI 

0**3 

TIAA 

1«7S 

ACTOR  0009* 

AIR  TfNR  04. • 

DIR  NOT  PER 

NINO-OIR  33 

INST  STD  RECORDER 

TIN  SO  ISO* 

CONSIC 

00*4 

NONTh  0* 

SNIP  Ev 

NIT 

AULB  04.2 

44 

3 X 

N1ND-SP0  IS 

TRACE  01R 

0 

» 

SOUARI 

4 

LA” 

At 

00.  ON 

OAV 

01 

DATA  USE 

1 

OAROMfTR  1010.1 

SEA 

mind-for 

DURATION 

00.0 

2 

SQUARE 

*• 

LONG 

0*0 

1T.0« 

HOUR 

20*4 

ASIA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

HEATHER  X4 

ORIS  011  043 

1 

SOUARI 

*• 

castnun/tini 

CVITYP 

01  PTH 

TIN* 

SAL 

S10NA-T 

DYNOPTh 

SND  Vfl 

OXVO  P04 

TOT  P N02 

NO) 

S103 

PH 

STD 

coooo 

01.17 

32.9* 

26.43 

00.000 

1451.1 

20.* 

oos 

00000 

01.17 

12.(1 

26.43 

1451.1 

STO 

00010 

01.17 

32.9* 

2*.43 

00.016 

1452.0 

OOS 

00010 

01.17 

32.4b 

26*43 

1432.0 

oos 

00015 

01.1) 

32.57 

26.43 

14!1. 5 

STD 

C0020 

01.  1) 

32.47 

26.43 

OC  032 

1451.4 

oos 

00020 

01.13 

32.47 

26.43 

1451.9 

OOS 

00025 

01.06 

31.01 

26.47 

1451. A 

STO 

000)0 

01.01 

32.4b 

2**44  • 

00.  04  A 

1451.6 

OOS 

000)0 

01.01 

32.41 

26.44 

1431.6 

oos 

00040 

OC.75 

32.44 

26.47 

1450.6 

STO 

00050 

00.  *• 

33.06 

26.53 

00.074 

1450.4 

OOS 

C0050 

00.6* 

33.06 

26.53 

1450.4 

OAS 

00055 

00.74 

3).  14 

26.59 

1451.0 

STD 

00075 

- 0.14 

33.26 

26.76 

00.114 

1444.1 

OSS 

00075 

- 0.S6 

33.26 

26.7* 

1444.1 

OOS 

OOOSO 

- 0.64 

33.31 

26.74 

1445.3 

•6 •«•*••»•••••• 


M'lC  SI  044) 

YEAR 

1473 

AOTDR  00112 

AIR 

TENR  03.5 

OIR  H6T  HR 

N|NO~OtA  01 

INST  STO  RECORDER 

TIN  SO  130* 

COSSEC  0045 

MONTH  06 

SHIR  EV 

NET 

AULB  03.2 

36 

1 3 

M1ND-SPD  lb 

TRAQE  OIR  D 

9 

SOUARI 

4 

LAT  *6  24.3N 

DAY 

02 

OAT  A USE  1 

AAROMETR  1011.9 

SEA 

NINO-POR 

DURATION  00.0 

2 

SOUARI 

6b 

LONG  041  03.56 

HOUR 

90.0 

AREA  05 

clcud  t/a 

Cl/TR 

HEATHER  X2 

ORIS  Oil  A44 

1 

SOUARI 

6b 

CASTNUN/TINE 

LYITYP 

OIPTh 

TEnr 

SAL 

SI&MA-T 

OVNDPTh 

SNO  VI L 

OXYC  P04 

TOT  P NO 2 NO) 

SIO) 

RH 

STO 

00000 

01.35 

32.86 

26.3) 

00.000 

1452.4 

00.0 

OAS 

00003 

01.35 

32.  At 

26*33 

1452.5 

STO 

00010 

01.35 

32.  A7 

26.3) 

00.017 

1452.6 

OAS 

00017 

01.33 

32.  b7 

26*34 

1452.7 

STD 

00020 

01.33 

32.17 

26.  3* 

00.034 

1452.7 

OAS 

00022 

01.31 

32.47 

26*34 

1452.7 

OAS 

00024 

01.0b 

32.A5 

26*34 

1451.6 

STD 

00030 

00.9* 

32.  At 

24.14 

00* 04  L 

1451*2 

OAS 

000)2 

00.  b* 

32.90 

26*39 

1450.* 

OAS 

000)4 

00.6) 

32.45 

26.44 

1449.9 

OAS 

00047 

00.  Sb 

33.02 

26.50 

I4S0.0 

STO 

00050 

00.  32 

33.03 

26.5) 

00.0b) 

144A.9 

oes 

00051 

00.20 

33.04 

26.  54 

1440.) 

OAS 

00042 

00.06 

33.07 

26.57 

1447.9 

OAS 

00061 

- 0.51 

33.12 

26.63 

1445.5 

OAS 

00074 

- 0.33 

33.1) 

26.64 

1445.5 

STO 

00075 

- 0.47 

33.14 

26.65 

00.115 

1445.9 

OAS 

ooobi 

- 0.04 

33.21 

26.69 

1446.0 

OAS 

C0C91 

00.40 

33.2b 

26.72 

1450.2 

OAS 

00057 

00.44 

33.34 

26.77 

1450.6 

STO 

00100 

00.27 

33.36 

26.79 

00.152 

1449.5 

OAS 

00102 

- 0.01 

33.  )( 

26.A1 

1440.7 

•EPIC  SI  IM) 
CON! I C oo*  » 

IAT  A*  24.  CN 

lohc  *y  o* 


YEAR 

1575 

AOTOR  031*0 

AIR 

TEMP  03.5 

OIR  H6T  RfR 

MONT 

H 0« 

ShIR  EV 

NET 

BULB  03.) 

0) 

2 ) 

OAY 

02 

OATA  USE 

l 

AAROMETR  1011*3 

SEA 

HOUR 

01.7 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

LVLTYP 

OIPTh 

TENR 

SAL 

S1GNA-T 

OYNCRT ► 

SNO  VIL 

STD 

00000 

01.17 

32.50 

26.37 

OO.OOC 

1431.7 

OAS 

00001 

01.17 

32.90 

26.37 

1451.7 

STO 

00010 

01.  17 

32.90 

26.37 

00.017 

1451.9 

OAS 

00011 

01.17 

32.90 

26.37 

1451.9 

STO 

CC020 

01.14 

32.40 

26.37 

00.0)3 

1451.4 

STO 

00030 

01.10 

32.09 

26.37 

00.  05  P 

1451.9 

OAS 

000)0 

01.10 

32.  A9 

26.37 

1451.9 

OAS 

000)2 

00.9) 

32.  bb 

26.37 

1451.1 

OAS 

00034 

00.55 

32.49 

26.45 

1449.7 

OAS 

00047 

00.61 

33.01 

26.49 

1450.1 

STO 

OOOSO 

00.46 

33.04 

26*52 

00.0*2 

1449.5 

OAS 

0005) 

00.26 

33.0* 

26.55 

144*.  7 

OAS 

000*6 

- 0.35 

33.04 

26.56 

1445.4 

STO 

00075 

- 1.12 

33.05 

26.63 

00*  119 

1442.7 

OOS 

00076 

- l.ib 

33.10 

2*.*4 

1442.4 

OAS 

OOOA) 

- 1.42 

33.20 

26.7) 

1441.6 

STO 

00100 

- 1.21 

33.S2 

26.02 

00.152 

1443.0 

OAS 

0010C 

- |.19 

3).  3) 

26.1) 

1443.1 

STO 

00125 

- 0.59 

33.47 

26.92 

00*111 

1446.5 

OAS 

00127 

- 0.55 

33.49 

26.93 

1446.7 

OAS 

00140 

- 0.41 

33.3) 

26.46 

1447*7 

•IN0-D1R  21  I AST  SIC  MCOAOtft  TIN  10  ISO* 

• |N0-S*D  1*  TAACI  01A  0 S SQUARE  * 

NlNO-PO*  OUbATlOA  00.1  t 

HIATHCA  X2  ORlC  Oil  0*S  1 : 


R04  TOT  * NO 2 NO)  110) 
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Table  II.  USCtiC  EVEKUHEEN,  April  and  May-June,  1977. — Continued 


NO  DC  STATIC*  0 A T A 


MHO  31  YEAR  1573  K3TO*  001K9  AIR  T EM*  04*1 

COMIC  00*7  month  0*  SMI*  KV  MKT  SUL*  0J.» 

L AT  44  20.  ON  OAT  02  OATA  USE  l OAAOMfTA  1010.7 

LONi  047  94.0*  HOUR  03.0  AMA  03  CLCUO  T/A 


CASTNUN/TIMK 

10LTT* 

0C*7m 

TIM* 

SAL 

SI6NA-T 

STC 

00000 

01.37 

32.  •* 

24.33 

09.0 

OSS 

C0003 

01.  37 

32.  K* 

24.33 

STO 

00010 

01.37 

32.  K* 

24.33 

OKS 

00011 

01.97 

92. K* 

2*. 99 

OSS 

oooit 

01.93 

92.  K4 

24.31 

STO 

00020 

01.23 

32.  K4 

24.32 

OKS 

00022 

01.03 

32.  S* 

24.35 

STO 

00030 

00.50 

92.  *7 

24.47 

OKS 

00030 

00.47 

32.*# 

2*.4K 

OKS 

00047 

- 0.12 

99.04 

2*.  53 

STO 

00030 

- 0.57 

33.0* 

24.3* 

OKS 

00091 

- 0.71 

93.09 

24.41 

OKS 

00039 

- 0.47 

99.19 

2*.  *9 

OKS 

0005* 

00.20 

33.22 

24.49 

OKS 

00070 

00.04 

J3.2J 

24.70 

OKS 

00072 

- 0.  3* 

33.23 

24.72 

STO 

00073 

- 0.2* 

93.23 

24.73 

OKS 

000K5 

00.11 

33.34 

24.  7# 

OKS 

000*5 

00.K4 

33.44 

24.K2 

OSS 

000*  ♦ 

00.70 

33.43 

24.  K2 

STO 

00100 

00.9* 

93.41 

24.93 

OKS 

00100 

00.  IK 

33.40 

24.93 

OKS 

00104 

00.  04 

33.40 

2*.  *4 

OKS 

00112 

00.4* 

33.49 

24.97 

STO 

00125 

00.43 

93.95 

24.53 

OKS 

00129 

00.42 

33.55 

24.54 

STO 

00130 

- 0.22 

33.97 

24. *K 

OSS 

00130 

- 0.22 

33.57 

2*.*9 

OKS 

001*1 

- 0.23 

93.39 

24.5* 

OKS 

00173 

00.20 

93.7* 

27.12 

OIK  HOT  RER  MINO-OIK  01  INST  STD  MCORDEA  TIN  SO  ISO* 
S*  1 2 MlND-SRO  17  TKACI  OIK  0 S SOUAM  4 

SKA  mIND-aO*  OUMTIOA  00.1  2 SOUAM  «* 

CL/TA  MCATHCK  12  MIS  011  04*  I SOUAM  *7 

OVNOFTH  SNO  m OATS  *04  TOT  0 N02  NOS  SIOS  Rh 

C0.000  14S2.5 

1432.* 

C 0.017  1492.7 

1432.7 
1432.* 

00.034  1492.1 

1491.4 
00.031  1449.1 

1440.1 

00.001  ltttlo 

1444.2 

1444.9 

1440.7 

1440.2 

1444.2 
00.113  1444.0 

1440. 9 

1432.9 

1491.9 
00.147  1490.9 

1440.4 
1440.0 

1432.2 
00.177  1431.  S 

1451.3 
00.204  1440.0 

1440.0 

1440.9 

1431.4 


MHO 

91 

94*3 

YE**  1*73 

KOTO*  00445 

AIR  TfM* 

03.0 
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CONStC  0072  MONTH  0*  SH|0  tv  WIT  *UC»  05. • 

LA*  AS  SI* ON  OAV  02  OATA  USI  1 OAOOMKTO  1010.3 

LON*  OA*  21.1k  MO*  12*  S ARIA  03  CICUO  T/A 


CASTNUM/TtMt 

L9LTT* 

OIRTH 

TIN* 

SAL 

SIORA-T 

STO 

COOOO 

03.  93 

33.49 

26.62 

12.3 

003 

00000 

03.93 

33.49 

2*«*2 

STD 

00010 

03.79 

33.49 

26*63 

OOS 

00011 

03.77 

33.49 

2*«*  3 

STO 

00020 

03.71 

33.  30 

26*65 

OOS 

00024 

03.  *4 

33.51 

26*  *6 

STO 

00030 

03.50 

33.33 

24*69 

OOS 

00030 

03.20 

33.55 

26*73 

OOS 

00040 

02.44 

33.  39 

26*03 

STO 

00090 

02.00 

33.72 

26*97 

OOS 

00091 

01.96 

33.  73 

2ft*9t 

OOS 

00064 

01*74 

33.02 

27*07 

OOS 

00070 

01.9* 

34.00 

27*29 

OOS 

00072 

01.33 

34.0* 

27*20 

STO 

00079 

01*50 

34.09 

27*30 

OOS 

oooo; 

01.05 

34.10 

27*35 

OOS 

000*7 

03*12 

34.42 

27*43 

STO 

00100 

03.13 

34.43 

27,44 

OOS 

00104 

03.1* 

34.44 

27*49 

OOS 

00112 

03*29 

14.4* 

27*45 

OOS 

00119 

03.19 

34.4* 

27*46 

STO 

00129 

02.99 

34.43 

27*43 

OOS 

00129 

02.70 

14.41 

27,4* 

OOS 

00137 

02.23 

14.30 

27,40 

OOS 

00144 

02.17 

34.41 

27*91 

STO 

C0130 

02.44 

34.49 

27*55 

OOS 

00190 

02.4* 

34.49 

27*55 

OOS 

001*1 

02.91 

34.53 

27.54 

OOS 

00175 

03.  30 

34.63 

27*50 

STO 

00200 

03.57 

34.71 

27.42 

OOS 

00201 

03.  59 

34.71 

27,62 

OOS 

00230 

03.77 

34.74 

27*62 

STO 

00290 

03.  75 

34.70 

27.66 

OOS 

00299 

03.75 

34.79 

27**7 

OOS 

00279 

04*04 

34.  04 

27*60 

STO 

C0300 

04.04 

34.03 

27.40 

OOS 

0030* 

04.  04 

34.05 

27.60 

003 

00350 

04.07 

34.90 

27.72 

STO 

00400 

04.11 

34.92 

27.73 

OOS 

00401 

04.11 

34.92 

27.73 

cos 

00493 

04.07 

34.92 

27.74 

STO 

003  30 

03.90 

34.92 

27.73 

OOS 

00500 

03.90 

14.92 

27.75 

903 

00337 

03.02 

34.92 

27.76 

OOS 

005*3 

03.** 

34.90 

27.76 

T I 0 N OATA 


010  NOT  MO  WIND-010  SS  INST  STO  RfCOROfO  TIN  SO  ISO* 

S3  2 2 MlNO-SOO  10  TRACK  CIA  0 S SOUARK  * 

SCA  MNO-POA  OURATIOA  00. 1 2 SOUARK  A* 

CL/TO  MCATHER  X4  0*16  011  031  1 SOUARK  S* 


OVNOOTh  SNO  Vfl  OXTC  *04  TOT4*  A02  NOS  SIOS  ON 

00.000  I AAA .5 
l AAA. 3 
00.01  A 1AAA.1 
1AAA.0 
00.02  2 14*3.  9 

1A4S.T 
00.042  14*2.2 

14*2.3 

1431.3 
00.0*7  1437*2 

1437*2 

143*.* 

1436.2 
143*. 1 
00.0*1  IAS*.  A 

1497.0 
14*3*3 

00.10*  14*4.0 

14*4.2 
14*4.0 
14*4.9 
00*129  1443.  • 

14*3.0 

1460.7 
14*0.6 

00.140  1462.0 

1462. 1 
14*4.2 

1464.2 
00.16*  14*0.0 

1460.1 
146*. 3 

00.191  146*.6 

1469.7 

1471.4 
00.213  1471.0 

1471.9 
14T2.0 
00.257  1473.0 

1473.0 

1474.3 
00.29*  1474.9 

1474. * 

1473.2 
1473*1 
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Table  II.  USOGO  EVEKGUEEN,  April  and  May-June,  1977. — Continued 


N 0 

IOC  S T A 

T 1 0 0 

OAT 

A 

*1*1? 

i\ 

•ftftJ 

vtu 

If  79 

eOTC*  01045  Aie 

TIH*  07.2 

Die  H«T  614 

ftlN0-0!4 

34 

COHSIC 

0379 

OONtft 

Oft 

SHI*  |V 

ftfT 

euie  07. i 

34 

2 2 

ftlHD-S*0 

11 

14* 

ft9 

9ft.  2M 

OAV 

02 

oat a usi 

1 4ARCMITA  1009.9 

SIA 

ftlND-fD* 

10W6 

Oftft 

1ft.  Oft 

HOUft 

1ft.  2 

ASIA 

09  Cl  CUD  T/A 

Cl/TB 

MCATHIA 

34 

CftTTWJN/Tlftl 

IVlTV* 

Of  *Th 

TIM 

SAL 

S1CHA-T 

07W06TH 

SNO  VCl 

W TO 

404 

STO 

0000 0 

09.64 

39.41 

26.56 

00.  000 

1443.2 

1ft.  2 

OCS 

00009 

03.64 

39.41 

26.54 

1463.3 

STO 

C0010 

09.41 

33.41 

26.59 

oo.ois 

1449.2 

STO 

00020 

03.  94 

99.42 

26.60 

00.025 

1463.1 

oes 

00022 

03.52 

13.42 

26.40 

1463.1 

STO 

000)0 

03.  1) 

13.47 

26.44 

00.04) 

1461.6 

oes 

0009ft 

09.01 

39.44 

24.65 

1461.2 

oos 

0004  0 

03.0) 

93.47 

26.64 

1441.3 

STO 

00050 

02.1) 

33.59 

26.46 

00.065 

1457.7 

oes 

0005 1 

02.00 

ll.ftl 

26.90 

1437.2 

oes 

00055 

01.  46 

31.77 

27.03 

1496.0 

oes 

0005V 

01.74 

39.40 

27.05 

1456.6 

oes 

OOOftft 

01.47 

93.  7* 

27.06 

1455.4 

oes 

000ft  « 

02.05 

99.53 

27.13 

1454.) 

STO 

OOOTS 

oi.ee 

33.93 

27.19 

00.09  5 

1457.6 

oes 

00074 

01.74 

94.07 

27.27 

1457.3 

oes 

00079 

02.54 

34.19 

27.27 

1460.5 

oes 

00043 

02.54 

34.14 

27.26 

1461.0 

oes 

00047 

01.47 

94.07 

27.26 

1457.5 

oes 

00091 

02.12 

94.21 

27.35 

1455.2 

oes 

OOOV7 

02.25 

34.22 

27.35 

1459.9 

oes 

00099 

02.19 

94.22 

27.35 

1455.7 

STO 

00100 

C2.44 

34.29 

27.35 

00.115 

1461.0 

oes 

00100 

02.70 

34.94 

27.41 

1462.1 

oes 

0010ft 

03.41 

34.35 

27.36  • 

1465.3 

oes 

00112 

03.50 

94.41 

27.39 

1465. e 

oes 

0011ft 

03.54 

34.32 

27.43 

1464.0 

oes 

00119 

04.21 

34.52 

27.40  • 

1469.1 

STO 

00129 

03.44 

34.50 

27.42 

00.133 

1467.7 

oes 

00125 

03.45 

94.50 

27.43 

1467.6 

oes 

00195 

03.57 

34.50 

27.45 

1466.6 

ees 

00142 

03.64 

94.50 

27.45 

1467.0 

oes 

CQlftft 

02.7% 

34.41 

27.46 

1463.3 

STO 

00150 

02.44 

34.45 

27.46 

00.145 

1463.6 

oes 

0015ft 

03.12 

94.56 

27.54 

1465.1 

oes 

00165 

03.64 

34.*! 

27.53 

1467.7 

oes 

00167 

04.55 

94.72 

27.5) 

1471.5 

oes 

00171 

04.61 

34.72 

27.52 

1471.6 

oes 

00173 

04.27 

94.49 

27.53 

1470.4 

oes 

00175 

04.24 

34.64 

27.53 

1470.3 

oes 

00194 

03.77 

94.67 

2T.57 

1464.7 

STO 

00200 

03.49 

34.72 

27.60 

00.177 

1469.3 

oes 

00209 

04.  07 

94.77 

27.62 

1470.2 

oes 

00207 

04.21 

34.75 

27.59  • 

1470.8 

oes 

0C211 

C4.00 

34.75 

27.61 

1470.0 

oes 

00215 

04.24 

34.76 

27.59 

1471.2 

oes 

00232 

04.33 

34.  eo 

27.61 

1471.8 

STO 

C0290 

04.60 

34.  47 

2 7.64 

00.203 

1473.3 

oes 

00251 

04.61 

94.47 

27.64 

1473.4 

oes 

00272 

04.51 

34.44 

27.63 

1473.3 

oes 

0027ft 

Oft.lft 

34.  *0 

27.6) 

1471. B 

oes 

0025  3 

03.44 

34.73 

27.65 

1469.0 

STO 

CC300 

09.61 

34.  77 

27.66 

00.227 

1469.8 

oes 

00304 

03.71 

34.  75 

27.67 

1470.4 

oes 

00350 

04.07 

94.49 

27.71 

1472.8 

STO 

00400 

03.94 

34.90 

27.7) 

00.271 

1473.2 

oes 

00401 

03.94 

34.90 

27.7) 

1473.) 

oes 

00451 

04.31 

34.94 

27.76 

1475.6 

STO 

00500 

Oft.ft) 

95.01 

27.77 

00.311 

1476.9 

oes 

00902 

04.43 

35.01 

27.77 

1477.0 

oes 

00550 

04.39 

35.00 

27.77 

1477.6 

STO 

OOftOO 

04.11 

34.96 

27.77 

00.351 

1477.2 

oes 

00605 

04.05 

34.96 

27.77 

1477.2 

oes 

00651 

04.00 

94.57 

27.74 

1477.6 

STO 

C0700 

03.57 

. 94.96 

27.76 

00.391 

1474.2 

oes 

00700 

03.97 

94.96 

27.74 

1478.2 

oes 

00755 

03.6ft 

34.99 

27. T9 

1477.9 

STO 

00400 

0).ftl 

34.92 

27.76 

00.4)0 

1474.) 

oes 

0040) 

03.61 

94.52 

2T.74 

1474.4 

oes 

00452 

03.57 

94.92 

27.79 

1479.0 

STO 

00900 

03.57 

94.52 

27.75 

00.470 

1479.8 

oes 

00*02 

03.97 

94.52 

27.75 

1479.5 

oes 

00951 

03.5) 

94.92 

27.79 

1440.5 

STO 

01000 

03.9) 

94.9) 

27.40 

00.510 

14(1.3 

oes 

01007 

03.5) 

94.5) 

27.60 

1481.5 

oes 

01Q2T 

03.  59 

94.93 

27.40 

1481.8 

INST  »T0  MCOADft 
TAACf  01*  0 

OUMTIOfc  00.1 

Oftlt  011  092 
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Table  II.  UStXiC  EVEKUKEEN,  April  and  May-J uue,  1977. — Coutiuued 


NOOC  STATION  DAT 


AIMr  SI  S433  VC AA  1575  SOTO#  02000  AIR  T|NR  05.5  01*  POT  PER 

co*»ji:  oo?«  nontm  ot  ship  cv  mt  ruir  os.c  ss  2 2 

LA’  43  *5.3*.  OAV  02  OATA  USI  1 3AR0NE7A  1005.1  SEA 

LOftC  04*  00.4*  HOUR  14.0  AREA  05  CLOuO  T/A  CL/TR 


CASTNU  4/TINf 

LVLTVR 

OERTh 

TERR 

SAL 

S1CMA-T 

DVNORTh 

SNO  VEL 

STO 

coooo 

04.15 

33.55 

24.54 

00.000 

1443.4 

14.0 

oos 

0000  3 

04.  f 5 

33.55 

24.54 

1443.7 

STO 

00010 

04.50 

33.34 

24.57 

00.015 

1443.3 

STO 

00020 

04.51 

53.37 

24.57 

00.030 

1445.1 

OSS 

00020 

04.51 

33.57 

24.57 

1445.1 

STO 

C0030 

03.01 

33.42 

24.40 

00. 044 

1445.7 

OSS 

00030 

05.02 

33.42 

24.40 

1445.3 

OSS 

0003S 

05.13 

33.44 

24.40 

1470.4 

OSS 

00040 

05.43 

33.S2 

24.71 

1471.5 

STO 

00030 

04.  S4 

34.13 

24.73 

SO. 072 

1473.1 

OSS 

00051 

07.03 

34.17 

24.73 

147S.5 

OSS 

00035 

05.41 

34.03 

24.  S3 

1472.3 

OSS 

00057 

05.01 

34.12 

27.00 

1470.3 

OSS 

00042 

04.55 

34.15 

27.04 

1470.5 

STO 

00073 

04.47 

34.23 

27.13 

OC.  055 

1445.0 

OSS 

0007  S 

04.34 

34.24 

27.17 

1443.4 

OSS 

00053 

03.  S7 

34.24 

27.22 

1444.3 

OSS 

0005  7 

04.55 

34.40 

27.27 

1470.1 

STO 

00100 

04.47 

34.41 

27.24 

00.121 

1470.3 

OSS 

00100 

04.70 

34.41 

27.24 

1470.4 

OSS 

00123 

05.31 

34.35 

27.30 

1473.7 

STO 

00125 

05.25 

34.53 

27.30 

00.142 

1473.7 

OSS 

00125 

05.22 

34.53 

27.30 

1473.4 

OSS 

00131 

05.12 

34.57 

27.34 

1473.1 

css 

00133 

05.37 

34.43 

27.34 

1474.2 

OSS 

00144 

05.04 

34.55 

27.34 

1473.1 

STO 

00150 

04.  S4 

34.35 

27.35 

00.141 

1472.4 

OSS 

00152 

04.73 

34.53 

27.35 

1471.5 

OSS 

0013E 

04.40 

34.35 

27.41 

1470.5 

OSS 

00175 

04.44 

34.  44 

27.45 

1471.5 

OSS 

00154 

04.44 

34.47 

27.43 

1472.3 

STO 

00200 

05.03 

34.74 

27.45 

00.154 

1474.1 

OSS 

00203 

03.25 

34. 75 

27.45 

1475.1 

OSS 

00211 

05.27 

34.73 

27.45 

1475.3 

OSS 

00215 

04.57 

34.74 

27.51 

1474.1 

OSS 

00234 

04.57 

34.77 

27.32 

1474.4 

OSS 

0023A 

04.42 

34.74 

27.33 

1473.0 

OSS 

00241 

04.27 

34.71 

27.35 

1471.7 

STO 

00250 

04.20 

34.71 

27.54 

00.224 

1471.4 

OSS 

002SS 

04.13 

34.71 

27.  )« 

1471.2 

OSS 

C0240 

04.04 

34.71 

27.57 

1470.5 

OSS 

00244 

04.04 

34.71 

27.37 

1471.0 

OSS 

00241 

04.32 

34.77 

27.35 

1472.3 

OSS 

002S3 

03.  75 

34.71 

27.40 

1470.2 

STO 

00300 

04.54 

34.  St 

27.44 

00.231 

1473.5 

OSS 

C0300 

04.37 

34.37 

27.44 

1474.0 

OSS 

00344 

04.77 

34.50 

2 7.44 

1475.4 

OSS 

00334 

04.45 

34.35 

27.44 

1474.4 

OSS 

00357 

04.50 

34.50 

27.47 

1474.7 

OSS 

00347 

04.53 

34.53 

27.45 

1474.3 

STO 

00400 

04.55 

33.00 

27.70 

00.25  3 

1477.5 

OSS 

00403 

04.55 

35.00 

27.70 

1477.4 

OSS 

00451 

04. 1 5 

34.53 

27.72 

1477.1 

STO 

C0500 

04.44 

33.01 

27.75 

00.341 

1477.3 

OSS 

003  00 

04.44 

35.01 

27.  75 

1477.3 

OSS 

00350 

04.41 

33.  02 

27.74 

1473.5 

STO 

00400 

04.35 

35.00 

27.77 

00.3S3 

1473.4 

css 

00401 

04.35 

35.00 

27.77 

1473.4 

OSS 

00452 

04.34 

IS.  00 

* 27.77 

1475.1 

STO 

00700 

04.21 

34.  53 

27.77 

00.42  3 

1475.3 

OSS 

C0700 

04.21 

34.53 

27.77 

1475.3 

OSS 

00731 

04.03 

34.54 

27.75 

1475.4 

STO 

oosoo 

03.71 

34.52 

27.77 

00.464 

1473.7 

OSS 

OOSOl 

03.70 

34.52 

27.73 

1473.7 

OSS 

00S50 

03.54 

34.52 

27.73 

1475.3 

STO 

C0500 

03.44  . 

34.52 

27.73 

00.505 

1430.1 

OSS 

00504 

03.54 

34.52 

27.73 

1430.2 

OSS 

00551 

03.44 

34.53 

27.75 

1431.1 

STO 

01000 

03.44 

34.53 

27.75 

00.343 

1431. S 

OSS 

01007 

03.52 

34.53 

27.75 

1431.3 

OSS 

01024 

03.37 

34.52 

27.75 

1431.5 

OSS 

01042 

03.57 

34.52 

27.75 

1432.5 

WINO-OIA  S3 
■ INO-SPO  12 
MlNO-POA 
HEATHER  A4 


OXVO  R04 


INST  STO  RECOROER  TEN  SO  1304 
TRACE  01R  0 5 SQUARE  4 
OURATIOA  00.4  2 SOUARE  44 
OAK  Oil  053  1 SQUARE  54 

TOT ,R  N02  NOS  SI03  Ah 
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Table  II.  USCGC  EVEKGKKEN,  April  and  May- June,  1077. — Continued 


M00C  STATION  CAT* 


MMC 

*1 

•At* 

TSAS 

1675 

SOTOS  OOlOt 

A IS 

tins  03.) 

OIS  HOT  sis 

MIND-016 

31 

INST 

STO  JUC060C6 

COMIC 

007* 

MONTH  OA 

SHIP  IV 

SIT 

6UL6  03.) 

32 

0 2 

MINO-SSO 

03 

TSACI 

OIS  ( 

IAT 

*4 

!3.n 

OAT 

0) 

OATA  USI  1 

6ASCMITS  1006.1 

SlA 

Ml  NO-SOS 

CUSAT  106  00. < 

LONG 

OAT 

17.0* 

HO  0« 

0A.6 

ASIA  05 

CLCUO  T/A 

CUTS 

KATHtS 

1$ 

os  u 

011  654 

CA' TNUM/T  |«| 

IVLTVS 

OCSTH 

TINS 

ML 

SI  6 HA -T 

OVNOSTh 

$60  VII 

CATC 

SOA 

TOT  ♦ 

NO 2 NO) 

STD 

00000 

00.76 

)).02 

26.66 

00.000 

1450.1 

Oo.a 

06$ 

0000) 

00.71 

*3.02 

26. *6 

1450.2 

STO 

00010 

00.76 

33.02 

26.66 

00.016 

1450.3 

06$ 

00015 

90.76 

33.02 

26.46 

1450.) 

STO 

00020 

00.56 

33.0) 

26.51 

00.031 

1446. 6 

06$ 

000 22 

00.51 

33.04 

26.52 

1446.) 

STO 

00030 

00.60 

33.06 

26.54 

00.046 

1446.6 

36$ 

000)2 

00.)* 

33.06 

26.5$ 

1446.6 

STO 

0005  0 

00.  u 

33.06 

26.5* 

00.076 

1447.6 

06$ 

00051 

00.  10 

*3.06 

26.56 

1447.6 

06$ 

0006  6 

00.02 

*3.07 

26.57 

1447.6 

STO 

00075 

- 0.40 

33.13 

26.64 

00.112 

1446.1 

36$ 

00076 

- 0.50 

33.15 

26.66 

1445.7 

06$ 

00076 

- 0.66 

33.16 

26.66 

1444.6 

06$ 

00  05  7 

- 0.60 

33.22 

26.73 

1444.7 

STO 

00100 

- 0.60 

33.2) 

26.7) 

00.146 

1444.6 

06$ 

00102 

- 0.60 

33.24 

26.74 

1444.6 

unr 

31 

6a  6) 

VIA* 

1675 

80TDS  00106 

A I S 

T IMS  03.3 

OIS  HOT  SIS 

MlND-OIS 

35 

INST 

STC  SCCOSCIS 

COMIC 

0076 

MONTH  06 

SHIP  |V 

MIT 

6UL6  03.2 

49 

X X 

M1ND-SSD 

03 

TSACI 

OIS  I 

l A- 

A* 

30.  54 

OAT 

0) 

OATA  USI  1 

6ASCMITA  1010.0 

SlA 

Ml  NO-SOS 

donation  oo.i 

LCNG 

346 

06.0M 

*>U* 

07.4 

ASIA  OS 

CLOUO  T/A 

CL/TS 

MCATHIK 

X4 

os  1C 

011  655  10 

CASTNUH/TINI 

LVLTVS 

OISTM 

TfNP 

SAL 

S16MA-T 

DTNOSTH 

SNO  VIL 

OXTO 

SO  4 

TOT  s 

NO 2 NC) 

STO 

00000 

01.24 

32.67 

26.42 

00.000 

1452.1 

07.6 

06$ 

00001 

01.24 

32.97 

26.42 

1452.1 

06$ 

00009 

01.23 

32.47 

26.42 

1452.2 

STO 

00010 

01.12 

32.96 

26.42 

00.016 

1451.7 

CSS 

00011 

00.65 

32.42 

26.41 

1450.5 

STO 

00020 

00.65 

32.6* 

24.46 

00.0)2 

1449.6 

STO 

000)0 

00.43 

3).  0) 

26.52 

00.046 

1449.0 

06$ 

C0030 

0C.42 

33.0) 

26.52 

1449.0 

STO 

00050 

00.26 

33.06 

24.54 

00.  076 

1446.6 

06$ 

00053 

- 0.01 

33.04 

24.59 

1447.5 

06$ 

00059 

- 0.7) 

S3.  11 

26.63 

1444.3 

06$ 

OOOtO 

- 0.67 

33.21 

26.71 

1444.7 

06$ 

00062 

- 0.64 

33.19 

26.70 

1443.9 

STO 

00075 

- 0.75 

33.27 

26.77 

00. 112 

1444.6 

06$ 

00076 

- 0.75 

33.26 

26.77 

1444.7 

06$ 

00091 

- 0.76 

33.37 

26.65 

1444.9 

TIN  SO  1*0* 
S SOUAAt  2 
2 SOUASI  46 
1 S QUASI  AT 


SIO*  NM 


TIN  SO  ISO* 
5 S QUASI  2 
2 S QUASI  AS 
l (QUASI  AT 


SIO*  fh 
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Table  II.  USCGC  EVE1U1KEEX,  April  and  May-June,  1977.— Continued 


N 0 0 C STATION  CATS 


•IM5 

31 

#463 

YIAR  1S7S 

SOTO* 

00000 

AIR  TINA 

02.2 

OIR  HOT  A|R 

■ JND-DIA 

3S 

COMIC 

OOTT 

NONTh  06 

Shir 

IV 

NIT  OULO 

02.2 

H I 1 

MINO-SAO 

OS 

IAT 

44 

40.  ON 

OAT  03 

OATA 

use  1 

OARCNSTR 

1010.0 

SIA 

NINO'AOR 

LONG 

040 

SI.  On 

HOUR  04.1 

ARIA 

OS 

ClOUO  T/A 

Cl/TR 

MCATHIR 

14 

CASTNUN/T |N| 

LVLTTA 

MATH 

TINA 

SAL 

SI6HA-T 

OTNOATH 

SNO  VEt 

STO 

00000 

01.6* 

13.09 

26.90 

CC.  000 

1453.3 

00.1 

oos 

0000 1 

01.4* 

33.03 

26.50 

1453.3 

STO 

00010 

01.43 

33.03 

26.50 

00.015 

1453.3 

STO 

00020 

01.20 

33.0* 

26.51 

00.031 

1432.4 

OOS 

00022 

01.  10 

33.0* 

26.52 

1452.0 

STO 

00030 

00.76 

33.13 

26.5* 

00.04  e 

1450.* 

OOS 

C0030 

00.73 

33.13 

26.5* 

1450.5 

OOS 

00030 

00.26 

33.lt 

26.65 

144*. 6 

OOS 

00041 

• 0.55 

33.20 

26.70 

1444.4 

oos 

00043 

- 0.7* 

33.24 

26.74 

1444.0 

STO 

00090 

- 0. 

33.25 

26.75 

00.07  3 

1443.6 

oos 

00091 

- 0.91 

33.25 

26.79 

1443.5 

oos 

00033 

- 0.34 

33.32 

26.91 

1443.5 

oos 

00099 

- 0.76 

33.31 

26.*0 

1444.3 

OOS 

00057 

- 0.77 

33.2* 

26.77  • 

1444.3 

oos 

00034 

- 1.27 

33.29 

26.*0 

1442.0 

oos 

0006* 

- 1.34 

33.34 

26.  *4 

1441.9 

STO 

00079 

- 1.20 

33.3* 

26.  *7 

00.104 

1442.7 

oos 

00074 

- 1.13 

33.39 

24.** 

1442.* 

STO 

00100 

- 1.19 

33.42 

24.40 

00.134 

1443.4 

oos 

00102 

- 1.14 

33.44 

24.93 

1443.6 

oos 

COHO 

- 0.51 

33.60 

27.02 

1446.* 

STO 

00125 

-0.3* 

33.5* 

27.00 

00.  141 

1447.7 

OOS 

0012  5 

- 0.35 

33.9* 

27.00 

1447.* 

oos 

00142 

- 0.21 

33.32 

27.  02 

144*. • 

STO 

00130 

00.05 

33.71 

27.09 

00.1*7 

1450.2 

oos 

00132 

00.12 

33.74 

27.11 

1450.6 

oos 

00177 

00.3* 

33.** 

27.19 

1453.3 

oos 

C01IC 

00.31 

33.93 

27.24 

1453.1 

oos 

001M 

00.32 

34.03 

27.29 

1455.2 

STO 

00200 

00.3* 

34.12 

27.36 

00.230 

1455.7 

oos 

00201 

01.33 

34.19 

27.39 

1457.5 

oos 

00203 

01.13 

34.2* 

27.43 

1455.9 

oos 

00234 

02.17 

34.4* 

27.55 

1462.1 

STO 

C0230 

02.23 

34.53 

27.94 

00.261 

1463.0 

oos 

00231 

02.30 

34.93 

27.54 

1463.1 

oos 

00277 

02.31 

34.53 

27.54 

1463.6 

STO 

00300 

02.43 

34.39 

27  .*2 

00. 2*t 

1464.* 

oos 

00300 

02.90 

34.39 

27.42 

1464.0 

oos 

00330 

02.35 

34.73 

27.70 

1467.* 

STO 

00400 

03.1* 

34.74 

27,72 

00.332 

1469.7 

oos 

00401 

03.13 

34.79 

27.72 

1465.* 

oos 

00453 

03.43 

34.  *3 

27,73 

1471.7 

STO 

C0300 

03.33 

34.** 

27.74 

00.373 

1473.2 

oos 

00500 

03.53 

34  •*« 

27.74 

1473.2 

oos 

00339 

03.33 

34.97 

27.75 

1473.9 

STO 

00*00 

03.  32 

34.  •* 

27,75 

00.414 

1474.5 

oos 

006  03 

03.52 

34.  *6 

27.75 

1474.6 

oos 

00632 

03.57 

34.  *7 

27.73 

1475.6 

STO 

00700 

03.  53 

34.  *7 

27.73 

00.456 

1476.3 

OOS 

00700 

03.33 

34.*7 

27.75 

1476.4 

oos 

00731 

03.33 

34.** 

27.7* 

1477.1 

STO 

OOROO 

03.53 

34.  •* 

27.76 

00.447 

1477.5 

oos 

00*03 

03.53 

34.  •• 

27.76 

1479.0 

oos 

00*23 

03.52 

34.  •• 

27.74 

1479.4 

INST  STO  RECORDER 
TRACI  OIR  0 

DURATION  00.3 

OAU  Oil  156  11 


TIN  SO  1306 
5 SOU* A I 2 
2 SOU* ft I 40 
1 SOU  AM  41 


TOT  A NO 2 


N03  SI03  AH 
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Table  II.  USCliC  EVEKGKEEN,  April  and  May- June,  1977. — Continued 


N 

0 0 C S T 1 

6 7 I 0 N 

CAT 

IfMO 

11 

*40 

V|AK 

1*75 

KOTO*  01444  AIR 

TINA  05.3 

OIR  NOT  H R 

CONS  KC 

0071 

MONTH  0* 

ShIA  IV 

Ml  7 

KUCK  04.4 

03 

2 2 

l AT 

♦♦ 

S2.0N 

OAV 

0) 

OATA  US! 

1 SARCMKTR  1001.2 

SKA 

CONK 

04) 

)*•  )■ 

HO  U« 

11. 0 

ARIA 

05  CLCUO  T/A 

CL/TR 

CAlTNUM/TlNt 

CVCTVA 

OK  ATM 

TKMR 

SAC 

S1KMA-T 

OtNORTM 

SNO  VtC 

STD 

coooo 

02.44 

)).)* 

24.44 

00.000 

145*. 0 

11.0 

0*S 

0000) 

02.44 

33.31 

24.44 

143K.0 

STO 

00010 

02.44 

J3.37 

26.46 

00.014 

14*6.1 

0*S 

00013 

02.44 

3 3.37 

24.46 

143*. 2 

STO 

00020 

02.35 

33.36 

24.46 

00.02  6 

1457.$ 

STO 

000)0 

02.24 

33.36 

24.44 

00.042 

1457.6 

OKS 

000)0 

02.24 

33.3* 

26.66 

1457.4 

OKS 

00041 

02.17 

33.36 

24.67 

1457.5 

o*s 

0004) 

01. $4 

33.46 

26.77 

1454.6 

STO 

00050 

01.  *0 

33.55 

26.  *4 

00.  066 

1454.7 

oos 

00055 

01.17 

33.44 

24.92 

1456.7 

STO 

00075 

01.7$ 

33.  $5 

27.17 

00.094 

1457.1 

OKS 

0007  K 

01.7K 

34.09 

27.21 

1457.) 

OKS 

0007$ 

Cl.  54 

34.19 

27.3K 

1456.6 

OKS 

000$  5 

02.24 

34.31 

27.4* 

1440.0 

STO 

00100 

02.44 

34.43 

27.50 

00.11) 

1441.1 

OKS 

00100 

02.  50 

34.43 

27.50 

1461.) 

OKS 

00102 

02.33 

34.43 

27.51 

1460.6 

OKS 

00110 

02.37 

34.49 

27.54 

1461.0 

OKS 

001 1 K 

02.41 

34.51 

27.35 

1462.2 

STO 

00125 

02.60 

34.5) 

27.57 

00.127 

1462.3 

OKS 

00125 

02.40 

34.53 

27.37 

1462.) 

STO 

00150 

02.65 

34.54 

27.51 

00.141 

1463.0 

OKS 

00152 

02.44 

34.56 

27.59 

1443.0 

OKS 

00175 

02.5K 

34.5* 

27.62 

1463. 1 

STO 

00200 

02.75 

34. 4K 

27.47 

00.1*5 

1464.4 

OSS 

00201 

02.74 

34.6  6 

27.47 

1444.5 

OKS 

00232 

03.07 

34.72 

27.68 

14(4.4 

STO 

00250 

03.24 

34.75 

27.69 

00. 1*7 

1447.4 

OKS 

0025) 

03.27 

34.74 

27.6$ 

1467.6 

OKS 

0027$ 

03.46 

34. *0 

27.70 

146*.$ 

OKS 

0025  K 

03.  69 

34.  K6 

27.7) 

1470.3 

STO 

00300 

03.72 

34.  *6 

27.73 

00.201 

1470.4 

OKS 

00)10 

0.95 

34.90 

27.73 

1471.6 

OKS 

00352 

03.94 

34.51 

27.74 

1472.4 

STO 

00400 

03.51 

34.91 

27.75 

00.246 

1473.0 

OKS 

00405 

03.90 

34.  $1 

27.75 

1473.0 

OKS 

00451 

03.70 

34.6  6 

27.74 

1472.9 

STO 

00500 

03.62 

34.  *9 

27.76 

00.266 

1473.4 

OKS 

00504 

03.42 

34.  *9 

27.74 

1473*4 

OKS 

00552 

03.6$ 

34.90 

27.74 

1474.5 

STO 

00400 

03.46 

34.90 

27.76 

00.32  7 

1475.2 

OKS 

0040) 

03.64 

34.90 

27.76 

1475.2 

OKS 

00452 

03.42 

34.90 

27.77 

1475.$ 

STO 

00700 

03.61 

34.  K5 

27.76 

00.3*7 

1476.6 

OKS 

00702 

03.41 

34.69 

27.76 

1476.7 

OKS 

0075) 

03.53 

34.  65 

27.77 

1477.2 

STO 

ootoo 

03.S) 

34.19 

27.  *7 

00.  40! 

147K.0 

OKS 

OOKOS 

03.5) 

34. K9 

27.77 

1476.0 

OKS 

00*52 

03.52 

34.  K6 

27.76 

1476. K 

STC 

00*00 

03.30 

34.66 

27.76 

00.450 

1479.5 

OKS 

00*04 

03.30 

34.KI 

27.76 

1479.6 

OKS 

00551 

03.50 

14.66 

27.  74 

1460.3 

STO 

01000 

03.50 

34.  *7 

27.74 

00.492 

14*1.1 

OKS 

01001 

03.50 

34.  *7 

27.76 

1461.2 

OKS 

OIOS* 

03.4* 

34.17 

27.76 

1462.0 

A 


HI  NO-OIK  )) 
WlND-SK)  0? 
NINO-MJR 
MCATMCK  12 


ortc  *04 


INST  STC  RfCORDKR 
TKACI  D1K  0 

OURATIO*  00.3 

OKU  Oil  K5T  IS 


TOT  > N02  N03 


TIN  SO  1)0* 
S SOUAKK  2 
2 SOUAKK  4* 
1 SOUAKK  44 


S10)  AM 


Tabus  II.  USWJC  KVKHGKEKN,  April  and  May- June,  1977.— Continued 


NO  0(  tUHON  0 A T A 


HMD 

SI 

•461 

t!A»  UTS 

•OTOP  OISST 

Alt  TEMP 

04.4 

01*  POT 

PE4 

MINO-CIN  32 

INST  STO  SECOND!* 

TtH  SO  1106 

CONSKC 

031% 

MONTH  04 

SNIP  |V 

nit  iuii 

04.  T 

32  1 

2 

VlNO-SPD  10 

TAACE  DIN 

0 

S SOUANE 

2 

LA* 

4* 

SO.  SN 

OAT  OS 

PATA  USE  1 

•APCNITA 

1010.4 

SIA 

HINO-FOA 

OUNATION 

00.5 

2 SOUANE 

44 

LONG 

044 

24.0h 

NOUN  12.1 

ANU  OS 

CLOUO  T/A 

twu 

MEAThCA  44 

ONK  Oil  ISA 

10 

l SOUANE 

41 

CASTMUM/T1NI  LVLTVP  D«PTm  TIM  SAL  SI6MA-T  OT»Mh  SNO  V|L  OXVI  PQ4  TOT*P  MU  NOS  SIOS  PH 


STD 

00000 

02.75 

15.17 

24.45 

00.000 

1435.1 

OIS 

00001 

02.75 

15.17 

24.41 

1435.1 

STD 

00010 

02.72 

15.17 

24.45 

00.014 

1435.1 

04S 

00011 

02.71 

11.57 

24.45 

1455.1 

STO 

C0020 

02.45 

55.57 

24.45 

00.021 

1434.4 

STO 

000)0 

02.47 

11.17 

24.44 

00.042 

1411.1 

OIS 

00032 

02.47 

15.17 

24*44 

1434.3 

oos 

00041 

01.54 

55.71 

27.02 

1437.1 

STO 

00010 

01.52 

IS.  71 

27.05 

•0.047 

1437.1 

OIS 

00051 

01.10 

55.12 

27.04 

1434.4 

OIS 

00044 

01.51 

54.  00 

27.21 

1433.1 

OIS 

00010 

01.55 

54.04 

27*27 

1431.2 

STD 

00075 

01.70 

14.17 

27*11 

00.011 

1417.1 

OIS 

00074 

01.74 

54.15 

27.14 

1437.1 

OIS 

00015 

01.51 

54.22 

27*40 

1434.6 

OIS 

0005  S 

01.77 

14.10 

27.4S 

1437.4 

STO 

00100 

01.74 

14.11 

27*47 

00.10 6 

1437.4 

OIS 

C0100 

01.74 

54.11 

27.41 

1457.4 

OIS 

00121 

02.41 

54.44 

27*51 

1441*4 

STD 

00125 

02.55 

54.41 

27.14 

00.121 

1462.0 

OIS 

001)) 

02.12 

54.54 

27.14 

1441.4 

STD 

00150 

01.25 

54.45 

27.11 

00.113 

1465.1 

OIS 

00150 

01*25 

14.41 

17.11 

1461.1 

OIS 

00175 

•2.17 

54.40 

27.40 

1444.4 

OIS 

00150 

02.44 

54.51 

27.42 

1462.1 

STO 

00200 

02.45 

54.  55 

27.41 

00.140 

1462.5 

OIS 

00201 

02.44 

54.55 

27*41 

1461.0 

OSS 

•0224 

02.  57 

54.44 

27.44 

1444.0 

STO 

00250 

02.77 

54.45 

27*41 

00.111 

1461.1 

OIS 

90251 

02.71 

54.45 

27.41 

1461.4 

OIS 

00274 

01.02 

54.72 

27*41 

1464.5 

OIS 

00275 

01.01 

54.74 

27.71 

1467.2 

OIS 

00251 

01.12 

54.75 

27.71 

1441.1 

STO 

00500 

01.15 

54. 10 

27.71“ 

00.203 

1461.5 

OSS 

00504 

01.41 

54.11 

27.71 

1465.2 

OIS 

00552 

01.42 

14.14 

27.74 

1470.5 

STO 

00400 

04.11 

54.55 

27.71 

00.246 

1474.1 

OIS 

00407 

04.20 

54.55 

27.71 

1474.1 

OIS 

00451 

05.54 

54.52 

27.71 

1474.0 

STO 

00500 

04. 14 

14.44 

21.74 

00.216 

1471.6 

OIS 

00502 

04.14 

54.54 

27.74 

1473.7 

OIS 

00550 

04.07 

14.55 

27.74 

1476.2 

STD 

00400 

04.02 

14.55 

27.77 

00.52  3 

1476.1 

OIS 

00401 

04.02 

54.55 

27.77 

1476.1 

OIS 

00451 

01.51 

14.54 

27.77 

1477.1 

STO 

00700 

05.17 

14.54 

27.77 

00.166 

1477.1 

OIS 

00700 

01.17 

54.54 

27.77 

1477.1 

OIS 

00751 

01.10 

54.51 

27.77 

1471.1 

STO 

00100 

05.10 

54.51 

27.77 

00.406 

1475.1 

90S 

00105 

01,10 

54.51 

27.77 

1475.2 

OIS 

C0050 

01.75 

54.51 

27.71 

1475.1 

STD 

00500 

01.41 

54.52 

27*71 

00.447 

1410.1 

OIS 

00504 

01.47 

54.52 

27.71 

1410.4 

OIS 

00551 

01.44 

54.52 

27.71 

1411.1 

STO 

01000 

01.45 

54.52 

27.74 

00.441 

1411. I 

OIS 

01001 

01.45 

54.52 

27.71 

1411.5 

CIS 

01054 

01.44 

14.52 

27.71 

1412.7 
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•!*IC  SI 

VIM 

1973 

SOTO*  02743  AIM  TINS  03.7 

010  MOT  Of A 

MINO-OIO  34 

INST  STO  SlCOSOt* 

Tia  tt  im 

CONS  |C 

oooo 

MONTH  0* 

S*!0  IV 

NIT  OUtO  03.1 

34 

1 2 

■IND-S’O  14 

TAACf  010 

0 

3 

t QUASI 

2 

LA*  4% 

IU« 

OAT 

OS 

OATA  USI 

1 OAftCNfTft  1009.9 

SIA 

MlND-FO* 

0UMT104 

00.2 

2 

SOUAM 

40 

tc m *k« 

Of.  ON 

KX* 

14.7 

AM  A 

05  CICU> 

T/A 

CL/ TO 

hf  ATMf  A 34 

OHIO  011  059 

32 

1 

3 quasi 

40 

CASTNUN/T  l«| 

IVLTtO 

OIOTh 

TIMS 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOOTh 

SNO  Vtl 

0XV6  904 

TOT  t MCI 

NOS 

SI03 

9m 

STC 

00000 

03.  32 

33.27 
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HOUR 

OS.  7 

ARIA  05 

ClOUO  T/A 

CL/TA 

HEATHER 

14 

CASTNON/T INI 

LYLTYR 

DEATH 

Tf  NR 

SAL 

S16NA-T 

OVNORTH 

SNO  VEL 

OXYO 

R04 

570 

00000 

04.04 

31.24 

24.41 

CO.  000 

1464.7 

05*7 

05S 

oooos 

04.04 

11.24 

24.41 

14*4.4 

570 

00010 

04.  04 

11.23 

24.40 

00.016 

1444.4 

051 

00011 

04.04 

11.2) 

26.40 

1464.1 

570 

00020 

0).  42 

11.24 

2*.42 

00.0)3 

1444.5 

055 

00020 

0S.41 

11.24 

24.42 

1464.5 

570 

000)0 

0).  41 

13.25 

24.44 

00.045 

1464.7 

053 

000)0 

0).  4 1 

11.24 

24.4* 

1464.7 

570 

00050 

01.55 

11.4) 

24.57 

00.074 

1465.1 

055 

00051 

01.55 

11.4) 

24.57 

14*5.1 

055 

00053 

01.10 

11.4) 

24.54 

1464.4 

055 

00035 

01.12 

11.47 

26.44 

1462.5 

055 

000*5 

01.03 

11.4* 

24.44 

1461.5 

570 

00075 

02.74 

31.54 

24.74 

00.114 

1461.0 

053 

000*) 

02.44 

13.63 

24.44 

1455.7 

053 

00055 

02.  10 

11.75 

27.02 

1454.5 

055 

0005? 

01.47 

11.54 

27.14 

1435.2 

CS5 

00 057 

02.01 

34.05 

27.2) 

1454.6 

370 

00100 

02.15 

14.11 

2T.27 

OC*  140 

1455.5 

053 

C0105 

02.34 

14.24 

27.14 

14*1.6 

570 

00123 

01.02 

34.  14 

27.14 

00.160 

1443.4 

05S 

00125 

01.0) 

14.14 

27.1* 

1461.5 

STO 

00130 

01.14 

34.44 

27.44 

00.177 

1465.1 

90S 

00152 

01.20 

14.45 

27.45 

1463.2 

055 

00173 

01.2* 

14.50 

27.45 

1465.5 

053 

00155 

01.10 

14.52 

27.51 

1465.5 

STO 

00200 

0).  15 

14.  55 

27.36 

00.207 

1466.1 

053 

0020) 

03.20 

14.60 

27.37 

1466.3 

053 

00215 

01.22 

14.55 

27.56 

1466.5 

053 

00224 

03.44 

14.63 

27.37 

1467.7 

STO 

00250 

02.40 

14.  3C 

27.54 

00.2)4 

1445.7 

013 

00251 

02.44 

14.55 

27.55 

1465.7 

053 

002*6 

02.44 

34.62 

27.61 

1466.2 

053 

00274 

01.50 

14.75 

27.62 

1470.6 

053 

00277 

C3.  45 

14.75 

27.6) 

1471.1 

STO 

00)00 

04.02 

14.74 

27.64 

00.26  0 

1471.6 

053 

00)00 

04.02 

14.74 

27. 64 

1471.6 

053 

00)52 

04.  1C 

14.41 

27.70 

1474.0 

STO 

00400 

04.42 

14.44 

27.71 

00.306 

1475.1 
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04.42 

J4.54 

27.71 

1475.2 

053 
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04.1* 

14.45 

27.7) 

1475.0 

STO 

00300 

04.31 

14.55 

27.73 

00.  34  5 

1476.) 

053 

00302 

04.30 

14.43 

27.74 

1476.3 
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00330 

04.05 

14.  v2 

27.74 

1476.0 

STO 

00600 

04.04 

14.5) 

27.75 

00. 15  1 

1476.5 

053 

00601 

04.04 

14.4) 

27.73 

1476.5 
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00651 

04.04 

14.46 

27.77 

1477.5 

STO 

C0700 

04.  11 

14.55 

27.76 

00.4)3 

1475.5 

053 

00700 

04.11 

14.55 

27.74 

1475.5 

053 

0075) 

03.43 

14.4) 

27.74 

1475.0 

STO 

00500 

04.01 

14.43 

27.7* 

00.475 

1450.1 

053 

00*01 

04.0) 

14.55 

27.76 

1450.2 

053 

00532 

03.44 

14.54 

27.77 

14*0.6 

STO 

00400 

03.51 

14.45 

27.75 

00. 317 

1411.) 

053 

C0404 

03.51 

14.55 

27.74 

1461.4 

053 

00437 

04.00 

14.4* 

27.75 

1452.6 

STO 

01000 

04.00 

14.46 

27.7* 

00.555 

1453.4 

053 

01001 

04.00 

14.46 

27.74 

1 4 S3  • 4 

053 

01052 

01.55 

14.4* 

27.74 

1464.2 

INST  5TC  RECORDER 
TRACE  011  0 

OUAATIOR  00.4 

OH  ft  OU  545  15 


tor  9 NO 2 NO 3 5103  9 H 


TIN  50  1106 
3 ifttfU  2 
2 SQUARE  25 
1 5 QUARK  M 
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wIMO-OIK 

12 
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0* 
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05.0 
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10 
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*2  49.0M 
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0* 
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MOUO 
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SSATm 
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SAl 
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SNO  VCl 
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05.02 

25.50 

29.51 

00.000 

1449.1 

IU* 

005 

S0001 

05.02 

11.50 

29*51 

1499.1 

STO 

S0010 

05.02 

21.50 

29.51 

00.015 

1469.1 

STO 

00020 

05.02 

12.50 

29.51 

00.051 

1495.4 

OSS 

00020 

05.02 

11.50 

2*.S1 

1499.4 

STO 

C0010 

05.02 

11.51 

29.51 

00.044 

1499.4 

005 

00010 

05.02 

11.51 

29*52 

1449.6 

STO 

coooo 

05.19 

21.  *4 

2**  *2 

00.074 

1470.0 

005 

00051 

05.22 

12.90 

29.91 

1471.0 

005 

000*2 

05.59 

11.0* 

29.72 

1472.9 

005 

CO  072 

04.55 

22.00 

29.00 

1499.7 

STO 

00075 

01.  *5 

11.  *0 

29.90 

00.100 

1459.0 

005 

OCOT* 

00.97 

11.57 

2**92 

1451.0 

005 

00075 

00.09 

12.72 

27.05 

1452.9 

005 

00005 

01.12 

12.05 

27.11 

1454.2 

005 

000*1 

01.29 

11.95 

27.20 

1455.2 

005 

00055 

01.05 

14.09 

27.27 

1457.5 

STO 

CO  100 

02.19 

14.14 

27.27 

00.121 

1490.4 

005 

00100 

02.46 

14.15 

27.20 

1440.9 

005 

00110 

02.12 

24.21 

27.25 

1490.6 

005 

00121 

02.25 

54.22 

27.55 

1490.2 
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00125 

02.«1 

24.29 

27.15 

00.152 

1461.1 

005 

00127 

02.51 

24.11 

27.41 

1461.9 

005 

00121 

02.97 

14.17 

27.41 

1492.5 

005 

00117 

01.12 

24.40 

27*42 

1444.6 

STO 

00150 

05.29 

14.44 

27.45 

00.165 

1465.4 

005 

02150 

05.10 

24.44 

27.45 

1445.4 

005 

0015* 

01.29 

24.47 

2 7.49 

1465.6 

005 

001*1 

02.25 

24.19 

27.44 

1461.1 

005 

00177 

02.97 

24.50 

27.52 

1464.2 
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00102 

02.92 

24.51 

27.5  2 

1464.6 
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0015* 

01.25 

24.57 

2 7.54 

1466.5 

570 

00200 

01.91 

24.92 

27.55 

00.200 

1449.0 

005 

00205 

02.92 

24.94 

27.59 

1499.2 

005 

00209 

01.** 

24.42 

27.57 

1467.5 

005 

0022* 

01.  *2 

14.  95 

27.60 

1460.6 

005 

002*1 

01.** 

24.72 

27.92 

1440.5 

STO 

00250 

01.  ** 

14.99 

27.41 

00.227 

1449.2 

005 

00255 

01.27 

24.67 

27.41 

14*7.9 

005 

002*9 

02.15 

14.71 

27.94 

1460.1 

005 

002 71 

05.05 

54.4% 

27.95 

1467.0 

STO 

00200 

01 .22 

14.71 

27.45 

00.251 

14*4.1 

005 

C0200 

01.21 

14.71 

27.95 

1469.2 

005 

0020* 

05.15 

24.71 

27.99 

1440.9 

005 

00112 

01.1* 

14.72 

2T.9T 

1469.0 

005 

00125 

01.19 

24.71 

27.99 

1499.5 

005 

001** 

01.90 

24.00 

27*40 

1470.5 

005 

001*9 

04.05 

24.07 

27.70 

1472.6 

005 

00152 

04.04 

14.  06 

27.49 

1472.4 

005 

00171 

04.11 

24.90 

27.70 

1471.1 

STO 

00*00 

04.42 

24.94 

27.72 

00.294 

1475.1 

005 

00*01 

0*.*5 

24.55 

27.72 

1475.1 

005 

00451 

04.41 

24.94 

27.72 

1475.9 

STO 

00500 

04.47 

14.57 

27.71 

00.155 

1477.9 

005 

00500 

04.47 

24.97 

27.71 

1477.0 

OSS 

00557 

0*.  51 

•4.95 

27.74 

1479.1 

STO 

00*00 

04.17 

24.90 

27.75 

00.101 

1470.1 

OSS 

00*01 

04.29 

24.90 

27.75 

1479.1 

OSS 

00*51 

04.40 

15.00 

27.76 

1479.1 

STO 

00700 

04.45 

15.00 

27.74 

00.425 

1490.1 

005 

00700 

04.45 

25.00 

27.74 

1490.1 

OSS 

00750 

04.19 

24.99 

27.76 

1490.7 

STO 

00000 

04.29 

14.99 

27.77 

00.496 

1491.2 

OSS 

00901 

04.20 

34.95 

27.77 

1411.5 

OSS 

00052 

04.21 

14.99 

27.70 

1491.4 

STO 

00900 

04.19 

14.59 

27.77 

00. 500 

1492.5 

005 

00902 

04.10 

24.90 

27.77 

1422.5 

OSS 

00957 

04.12 

14.90 

27.70 

1492.2 

STO 

01000 

04.12 

14.57 

27.77 

00.551 

1491.5 

OSS 

01007 

04.11 

24.97 

27.77 

1401.9 

005 

010*2 

04.02 

24.97 

27.70 

1404.5 

AO*  TOT  A AC 2 
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•SAIO 

91 
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TIAA 

1575 

BOTOA  00912 

AIA  TINA 

04.2 

OIA  HOT  AfA 

MINO-OIA  91 

INST  STD  MCOAOCA 

TIN  SO  1904 

CONSIC 

0001 

MONTH 

04 

SHlA  |V 

MIT  SULS 

09.0 

09  2 9 

NlNO-SAO  11 

TKACI  CIS  0 

S SOUAOI  2 

LA* 

49 

90.  ON 

OAV 

04 

OATA  US!  1 

SAAOMITA 

1011.2 

SCA 

MINO-AOS 

0USAT104  00.1 

2 SOUAOI  20 

IONS 

044 

90.4(1 

MOUA 

19.9 

ASIA  09 

CLOUO  T/A 

CL/TA 

MIATMSA  «4 

0SJ6  011  070  09 

l SOUAOI  94 

CASTNUN/T  |N|  LVLTtA  MMH  TINA  Ul  IKA1-T  OfWriN  MO  VlL  0«»0  A04  TOT  A N02  KOI  SIOl  Ah 

STO  00000  QUO?  SUM  24.44  00.000  1439.0 

11*1  MS  00000  01.97  IS.  SO  20.04  I4SS.0 

STO  00010  01.01  SS .20  20.04  00.014  I4SS.2 

OOS  00011  01. TO  SS.20  20.04  149S.2 

STO  00020  01.T2  99.90  20.  09  00.020  1499.0 

MS  00022  01.T1  99.94  20.00  1499.1 

STO  00090  01. T9  99.90  20.00  00.041  1499.0 

OSS  00092  01.T4  99.09  20.02  1499.0 

OOS  00049  01.09  99.00  20.00  1499.0 

MS  00049  01.21  99.00  20.  OS  1499.7 

STO  M090  01.17  99.07  20.00  00.004  1499.0 

MS  00097  00.01  99.40  27.02  1492.1 

90$  0009  0 00.09  99.72  27.  00  1 491.9 

OOS  00042  00.09  99.71  2T.09  1491.4 

STO  00079  00.  TO  99.00  27.10  00.000  1492.0 

MS  00070  00.00  99.00  2 7.10  1492.0 

STO  00100  01.02  99.07  27.24  00.110  1494.2 

MS  00102  01.04  99.00  27.29  1434.9 

STO  M129  01.04  94.00  27.20  00.191  1454.0 

MS  00191  01.12  94.04  27.20  1499.2 

STO  00190  01.40  94.24  27.42  00.190  1497.4 

OSS  00192  01.91  94.29  27.49  1497.0 

OSS  00179  01.00  94.20  27.4$  1430.0 

STD  00200  02.09  94.41  27.92  00.1S1  1400.0 

OSS  00201  02.09  94.42  27.99  1441.0 

OSS  00220  02.20  94.40  27.5?  1442.2 

STO  00290  02.22  94.40  27.9?  00.200  1442.7 

OSS  0029?  02.29  94.91  27.9S  14(2. S 

OSS  002?4  02.9?  94.90  27.44  1449.S 


Sf'IO  91  S449  YIAS  1075  SOTO*  00221  *10  TINA  05.0 

COMIC  0002  MONTH  04  SHIP  ( V MfT  OULO  05.9 

14*  49  40. SN  OAT  04  CAT*  US!  1 SAAOMITA  1019.7 

LONC  040  09. 9N  HOUR  14.7  ASIA  05  ClOUO  T/A 


C4STNUA/T INI 

LTLTTA 

OIATh 

TINA 

SAL 

S16MA-? 

STO 

coooo 

01.  3t 

92.94 

24.90 

14.7 

OSS 

00000 

01.94 

92.54 

24.  9* 

STO 

M010 

01.41 

92.91 

24.94 

OSS 

00011 

01.40 

92.91 

24.9* 

OOS 

00019 

01.42 

92.92 

24.97 

STO 

C0020 

01.95 

92.92 

24.90 

OSS 

00022 

01.21 

92.9  2 

24.90 

STO 

M090 

01.29 

92.99 

24.41 

MS 

00092 

01.29 

92.94 

24.42 

STO 

00090 

01.10 

99.02 

24.4? 

MS 

00091 

01.12 

99.02 

24.4? 

MS 

00099 

00.90 

99.02 

24.40 

MS 

M097 

00.2* 

99.09 

24.50 

MS 

00099 

- 0.29 

99.11 

24.41 

OSS 

00042 

- 0.41 

99.29 

24.72 

OSS 

00072 

00.24 

99.27 

24.72 

OSS 

04074 

00.10 

99.99 

24.79 

STO 

OOOT5 

00.19 

99.90 

24.01 

MS 

00074 

00.24 

99.41 

24.0) 

OOS 

00079 

00.  S9 

99.4S 

24.04 

MS 

00045 

01.00 

99.47 

24.04 

OOS 

00097 

00.90 

99.47 

24.04 

STO 

00100 

00.91 

99.47 

24.00 

MS 

00104 

- 0.40 

99.51 

24.94 

OSS 

coin 

M.  13 

99.44 

27.04 

MS 

00119 

00.21 

99.  74 

27.12 

STO 

00129 

00.97 

99.74 

27.11 

MS 

MIX? 

00.44 

99.74 

27.10 

STO 

M190 

00.44 

99.91 

27.21 

MS 

M190 

00.47 

99.91 

27.21 

MS 

00IT9 

01.07 

94.10 

27.94 

STO 

M200 

01.90 

94.10 

27.90 

OOS 
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01.90 

94.IS 

27.99 

MS 
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01.  90 

94.15 

21.40 
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92  2 2 HlNO-SAO  10  TSACt  010  0 S SOOAM  2 

SIA  « NO-AO*  OUAATIOA  00.2  2 SOUAAf  2S 

Cl/TA  MIaTHCA  X4  MIS  011  071  l SOUAOf  99 


DTNDATH  SNO  Vfl  OlVt  AO*  TOT  y N 02  N09  SI09  AN 
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1459.9 
00.017  1452.5 

1452.0 
1439.2 

00.099  1492.0 

1452.9 
00.050  1432.9 

1452.4 
00.002  1432.7 

1492.9 

1491.9 

1444.7 

1444.4 

1444.0 

1440.9 

1445.7 
00.117  I44S.0 

1440.4 

1492.4 

1439.1 

1432.0 
00.147  1490.2 

1447.1 

1450.0 

1490.9 
00.174  1491.9 

1491.7 
00.10?  1459.1 

1499.9 

1495.1 
00.294  1497.9 

1457.4 

1497.4 
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07NDPTM 

5 NO  VtL 

STO 
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1454.5 
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OSS 

00007 

02.24 
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24.24 

1454.4 

STO 
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02.19 

92.45 

24.24 

00.014 

1454.9 

OSS 

0001? 

01.94 
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24.2? 

1455.9 

STO 

00020 

01.92 

92.97 

24.90 

00.095 

1494.5 

OSS 

00020 

01.79 

92.  SO 

24.91 

1494.4 

STO 
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01.74 
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24.92 

SO.  092 

1494.7 

OSS 

000)2 

01.92 

92.90 

24.95 

1459.4 

OSS 

00014 

01.2S 

92.91 

24.9? 

1492.4 

STO 

00090 

00.72 

99.00 

24.40 

00.099 

1490.4 

OSS 

0009 1 

00.44 

99.01 

24.49 

1490.4 

OSS 

00099 

00.11 

99.04 

24.55 

1445.0 

STO 

00  079 

• 0.27 

99.1S 

24.49 

00.122 

1444.9 

OSS 

00079 

- 0.)4 

99.20 

24.45 

1444.4 

OSS 

00091 

- 0.42 

99.20 

24.70 

1444.4 

STO 

00100 

- 0.25 

99.95 

24.01 

00.194 

1447.5 

OSS 

00100 

- 0.24 

99.94 

24.42 

1447.4 

OSS 

00114 

- 0.09 

99.94 

24.55 

1444.9 

OSS 

0012) 

00.90 

99.44 

27.02 

1450.9 

STO 

00129 

00.27 

99.44 

27.02 

00.  IS) 

1450.7 

OSS 

00129 

00.24 

99.44 

27.02 

1450.7 

STO 

00190 

00.  19 

99.72 

27.04 

00.  205 

14*0.5 

OSS 

00194 

CO.  IS 

99.79 

27.05 

1450.5 

OSS 

00190 

00.42 

99.02 

27.15 

1452.4 

STO 

00200 

00.99 

94.02 

27.2S 

00.259 

1455.9 

OSS 

0020) 

00.55 

94.04 

27.90 

1455.4 

OSS 

00224 

01.1) 

94.05 

27.99 

1454.5 

STO 

002  90 

01.29 

94.14 

27.97 

00.251 

1454.1 

OSS 

00291 

Cl.JO 

94.1ft 

27.97 

1459.1 

OSS 

0029) 

01.47 

94.29 

27.42 

1455.5 

STO 

00)00 

01.54 

94.24 

27.44 

00.924 

1440.2 

OSS 

00)02 

01.54 

94.27 

27.44 

14*0.9 

OSS 

00)50 

02.90 

94.49 

27.95 

1444.4 

STO 

00400 

02.50 

94.94 

27.40 

00.905 

1444.4 

OSS 

00401 

02.51 

94.54 

27.40 

1444.5 

OSS 

00454 

02.92 

94.45 

27.44 

14*4.5 

STO 

00500 

09.09 

94.71 

27.47 

00.49* 

1470.9 

OSS 

00502 

09.10 

94.71 

27.47 

1470.5 

OSS 

00552 

09.21 

94.74 

27.40 

1472.9 

STO 

00400 

09.27 

94.74 

IT  .45 

00.402 

1479.9 

CSS 

00405 

09.29 

94.74 

27.45 

1479.5 

OSS 

00451 

09.95 

94.79 

27.70 

1474. C 

STO 

00700 

09.95 

94.77 

27.45 

00.929 

1475.4 

OSS 

00702 

09.95 

94.77 

27.45 

1475.4 

MlNO-OI* 

92 

INST  |T0  AtCOAOfS 

TIN  SO  1904 

MlNO-SPO 

10 

TAACI  CIS 

9 

§ 

SOU*  M 

2 

UNO-/ 09 

0USAT105 

00.9 

2 

S0U4AC 

it 

PUT** 

44 

OSIS  011  972 

14 

1 

ISAM 

95 

04TG 

504 

TOT  9 MQ2 

NO) 

S109 

ftM 

9(910 

91 

S449 

7(44 

19TS 

SOTO*  00105  At* 

T(N5  05.7 

ois  ter  pm 

CONS 1C 

0054 

MONTH  04 

SM|5  (7 

M(T 

SUlt  09.5 

91 

1 4 

14" 

44 

05.  ON 

OAT 

04 

OATA  USf 

1 SA90MCTA  1011.2 

SM 

10N6 

045 

17.7W 

NOUS 

1S.1 

491* 

05  CLOUO  T/A 

Cl/Tft 

CASTNUP/TIftf 

171775 

0(5Tm 

T(N9 

S41 

SISM4-T 

OTNOPTh 

SNO  TIL 

STO 

coooo 

02.44 

92.  S* 

24.25 

00.000 

1457.9 

19.1 

OSS 

00001 

02.44 

92.  S* 

24.25 

1457.9 

STO 

C0010 

02.40 

92.44 

24.25 

00. OIS 

1497.9 

OSS 

00019 

02.24 

92.  ST 

24.  27 

1454.7 

STO 

00020 

01.70 

92.50 

24.19 

00.  09! 

1454.4 

OSS 

CO  020 

01.45 

92.50 

24.94 

1454.2 

STO 

00050 

01.54 

92.54 

24.95 

00.052 

1459.5 

OSS 

00052 

01.51 

92.57 

24.40 

1459.1 

OSS 

00094 

01.12 

99.07 

24.51 

1492.9 

OSS 

0004S 

00.  T5 

99.14 

24.55 

1491.1 

OSS 

00045 

00.99 

99.19 

24.44 

1445.9 

STO 

00050 

SO.  24 

91.20 

24.44 

00.0S2 

144S.7 

OSS 

00051 

- 0.07 

19.29 

24.70 

1447.4 

OSS 

00055 

- 0.45 

99.24 

24.79 

1445.7 

STO 

00075 

- 0.45 

99.25 

24.77 

00.11* 

1445.5 

OSS 

00074 

- 0.51 

99.90 

24.71 

1445.0 

OSS 

00075 

- 0.59 

99.92 

24.  SO 

1445.4 

OSS 

00059 

-0.57 

99.94 

24.  49 

1445.5 

71NO-OI4 

94 

INST  STC  ACCOAOf A 

TIN  S6  1106 

MlNO-SPO 

10 

TAACi  019 

0 

S 

S0UA9C 

2 

Ml  NO-/ 0« 

0U9AT104 

00.0 

2 

SOU**! 

44 

MtATHCA 

Mi 

OA 16  011  S79 

12 

1 

SOUAAf 

46 

0X76 

504 

TOT  P 402 

MQ9 

S109 

PM 

236 


Table  II.  USCCC  GVKHUKKKN,  April  uiul  Muy-June,  1977. — Continued 


N 1 

DOC  S 7 A 

i T 1 0 N 

OAT 

A 

MHO 

>1 

•44) 

YIM 

UTS 

SOTO*  00140 

AIS 

TIN*  04.0 

01*  ►ST  *|A 

MIND-Ot*  35 

INST 

STO  SI COS OCA 

TIN  SO  1504 

COMIC 

MONTH  0* 

SM10  IV 

MIT 

OUIO  04.3 

S3 

1 2 

M1NO-S*0  05 

TAACI 

01* 

0 

5 

SOUASI 

2 

LOT 

44 

05.  CN 

OAV 

04 

OATA  USI 

1 

OAOCNITA  1011.0 

SIA 

MlNO-FOA 

OUSATION 

00.1 

2 

SOUASI 

40 

tone 

041 

17.7m 

NOUN 

10.0 

ASIA 

03 

CLOUO  I/A 

CL/T* 

MIATHIA  X4 

OSIS 

011  074 

1 

SOUASI 

45 

CASTMUH/T1MS 

IAW 

OWN 

TIMS 

SAL 

SIOMA-T 

DVNO*Th 

SNO  VII 

OX  VC  *04 

TOT  / 

NO 2 

NOS 

SI  03 

ON 

5T0 

00000 

01.50 

52.01 

24.20 

00.000 

1432.5 

U.1 

ots 

00001 

01.50 

12.01 

24.20 

1452.3 

on 

00001 

01.53 

52.00 

24.20 

1432.4 

oos 

00007 

00.21 

55.00 

24.51 

1447.4 

•TO 

00010 

00.12 

55.04 

24.54 

00.014 

1447.3 

Oil 

00015 

00.  04 

55.07 

24.57 

1447.0 

OOS 

00010 

00.04 

55.05 

24.  33 

1447.1 

STO 

00020 

00.01 

55.04 

24.54 

00.031 

1447.0 

OOS 

00024 

- 0.1* 

55.00 

24.40 

1444.2 

oos 

00020 

- 0.41 

55.12 

24.43 

1443.3 

STO 

00050 

- 0.43 

55.14 

24.44 

00.044 

1445.2 

OOS 

00050 

- 0.44 

55.14 

24.43 

1445.2 

oos 

00050 

- 0.50 

55.14 

24.43 

1445.0 

oos 

00043 

- 0.00 

55.15 

24.47 

1443.4 

oos 

00047 

- 1.02 

53.25 

24.74 

1442.5 

STO 

00050 

- 0.30 

35.20 

24.77 

00.07  3 

1443.1 

oos 

00037 

- 0.00 

55.34 

24.70 

1447.4 

oos 

C0044 

- 0.00 

53.35 

24.03 

1443.5 

oos 

00072 

- 1.07 

35.30 

24.07 

1443.3 

STO 

00073 

- 1.00 

33.47 

24.04 

00.103 

1443.0 

oos 

00074 

- 0.07 

33.40 

24.04 

1444.4 

oos 

00070 

- 0.50 

35.43 

24.00  4 

1444.1 

STO 

C0100 

- 0.11 

33.31 

24.03 

00.130 

1447.3 

oos 

00100 

- 0.30 

33.31 

24.04 

1447.3 

STO 

00125 

- 0.21 

33.53 

24.05 

00.150 

1440.3 

OOS 

00123 

- 0.25 

33.  S3 

24.03 

1440.3 

oos 

00155 

- 0.21 

33.32 

24.04 

1440.4 

Table  II.  USCGC  EVERGREEN,  April  and  May-J une,  1977. — Continued 


NOCC  STATION  OUt 


MUD 

It 

040) 

VKU  ItT) 

I0T04  01)44 

41K  TIMA 

04.  T 

01R  MOT 

HR 

N1M0-01R  )1 

INST  STO  Rf  COR  OCR 

UN  40  1)0* 

comic 

oot* 

MONTH  04 

)Hl  P IV 

MIT  OUCO 

04.1 

)1  2 

2 

MlND-SRO  07 

TRACI  DIR 

0 

9 

40UARI 

2 

LOT 

04.  ON 

OAT  04 

DATA  USC 

l 

AARON! TK 

1012.* 

SIA 

tflNO-ROR 

00 RATION 

00.4 

2 

40UARI 

40 

IONS 

240 

91.  «■ 

*CUR  20.0 

ARIA 

09 

CLOUO  T/A 

Cl/TR 

MCATHIR  K4 

ORU  Oil  ITS 

10 

1 

400ARI 

44 

CASTNUN/TIHI 


20.0 


IVLTYR 

Of  RTM 

Tl  MR 

SAL 

S10MA-T 

OVNORTN 

SNC  V1L 

STO 

00000 

01.74 

11.06 

24.44 

00.  000 

1454.9 

oos 

OOOOT 

01.74 

11.0* 

24.44 

1494.6 

*70 

00010 

01.72 

11.09 

24.44 

00.014 

1494.9 

OOS 

00011 

01.71 

11.09 

24.49 

1494.9 

oos 

00019 

01.4* 

IS.  o* 

24.46 

1494.9 

STO 

00020 

01.17 

11.09 

24.40 

00. 0)2 

1459.1 

OOS 

C0020 

01.A1 

11.09 

24.40 

1452.* 

oos 

00024 

00.49 

11.01 

24.47 

1491.) 

oos 

00024 

00.)) 

11.0) 

24.92 

1440.9 

STO 

000)0 

00.  )0 

01.04 

24.94 

00.047 

1440.9 

OSS 

000)2 

00.24 

11.09 

24.94 

1440.2 

oos 

000)4 

00.17 

11.04 

24.94 

1447.* 

oos 

00041 

- 0.42 

11.07 

24.9* 

1449.4 

oos 

00049 

- 0.44 

11.07 

24.9* 

1449.2 

oos 

0CO4* 

- l.)4 

11.0) 

24.9* 

1441.1 

STO 

00090 

- 1.17 

11.04 

24.41 

00.  076 

1441.1 

oos 

00091 

- 1.44 

11.11 

24.47 

1440.0 

STO 

00079 

- 1.)) 

11.2* 

24.00 

00.110 

1442.0 

oos 

000T4 

- 1.12 

11.10 

24.01 

1442.1 

oos 

000*7 

- 0.  *4 

11.  )« 

24.07 

1444.2 

STO 

00100 

- 0.44 

11.4) 

24.S0 

00.140 

1444.0 

oos 

00102 

- 0.74 

11.47 

24.*) 

1449.4 

STO 

00129 

00.11 

11.01 

27.19 

00.146 

1491.1 

OOS 

00129 

00.1) 

11.02 

27.14 

1451.2 

oos 

001)9 

00.6) 

11.  *2 

27.22 

1492.* 

oos 

001)* 

00.02 

11.** 

27.24 

145).* 

STO 

00190 

00.40 

14.01 

27.20 

00.107 

1494.9 

oos 

00190 

00.40 

14.01 

27.20 

1494  .9 

cos 

00179 

01.1* 

14.1) 

27.16 

1496.4 

STO 

C0200 

01.  )7 

14.22 

27.42 

00.224 

1497.7 

OOS 

0020) 

01.  SO 

14.2) 

27.42 

1497.0 

oos 

00224 

01.40 

14.24 

27.4) 

1490.) 

STO 

00290 

01.47 

14.24 

27.44 

00.294 

149*. 0 

OOS 

00291 

01.47 

14.24 

27.44 

145*. 0 

OOS 

0C274 

01.91 

14.20 

27.49 

149*. 7 

oos 

00277 

01.9) 

14.20 

27.49 

149**0 

oos 

002*1 

01.7) 

14.19 

2 7.4* 

1461.0 

STO 

00)00 

01. T* 

94.14 

27.90 

00.20* 

1441.) 

oos 

00)02 

01.00 

14.17 

27.90 

1441.5 

oos 

00))* 

02.  62 

94.69 

27.46 

1466.1 

oos 

00)94 

02. T2 

94.44 

27.66 

1466.6 

STO 

00400 

02.41 

94.72 

27.6* 

00.142 

1460.4 

OSS 

00401 

0 2.42 

14.72 

27.4* 

1460.5 

oos 

0049) 

01.10 

14.40 

27.72 

1471.1 

STO 

00900 

0).  42 

94.44 

27.74 

00.144 

1472.4 

oos 

00900 

01.42 

14.04 

27.74 

1472.4 

oos 

00990 

01.44 

14.09 

27.79 

1471.4 

STO 

00400 

01.46 

14.06 

27.79 

00.42  9 

1474.) 

oos 

0040) 

01.44 

14.04 

27.79 

1474.) 

oos 

00491 

01.40 

14.07 

27.74 

1479.2 

STO 

00700 

01.40 

14.  04 

27.79 

00.444 

1476.0 

OOS 

00702 

OS.  40 

94.04 

27.79 

UT4.1 

oos 

00791 

01.44 

94.07 

27.76 

1474.0 

STO 

00400 

01.47 

94.07 

27.76 

00.  900 

1477.7 

oos 

00401 

01.47 

94.07 

27.76 

1477.7 

oos 

00190 

01.44 

14.07 

27.76 

1470.5 

STO 

CO*  00 

01.44 

14.07 

27.76 

00.94* 

1479.2 

OOS 

00*02 

OS. 44 

94.07 

27.74 

1479.2 

oos 

00*9) 

0S.49 

94.07 

27.74 

1400.1 

STO 

Cl  000 

01.49 

14.06 

27.79 

00. 9*2 

1400.* 

OOS 

0100) 

01.49 

94.  04 

27.79 

1401.0 

oos 

01040 

01.44 

94.04 

27.79 

1402.0 

CUT  6 


K>4  TOT  f N02  MO) 


SIO) 


I 

] 


/ 


Tablk  11.  USCUC  EVEBU1U3KN,  April  and  May-June,  1977. — Continued 


NP  DC  I T A T I 0 M DATA 


6(010  21  0441 

VIAI 

1975 

•OTDP  02410 

4|0 

TINP  05.2 

010  HOT  Pfft 

MIND-014  14 

INST  STO  if C040S4 

TIN  so  1104 

COMIC  0097 

MONTH 

i 04 

Ship  cv 

MfT 

OULO  04.0 

14  2 4 

M1ND-SP0  10 

TRACI  014  0 

S SttMif  2 

LA'  44  04*511 

04V 

04 

D4T4  USK 

1 

O40CNITR  1019.0 

SI4 

MIND-# 04 

0U44TI0M  00.4 

2 SOUftU  46 

iOllC  040  17.7M 

HOC* 

22*1 

6M4 

05 

ClOUO  T/6 

CL/TO 

MCA  T Hi  ft  14 

0416  011  074 

1 I4MV  46 

CASTNUN/TI*f 

mm 

OIOTh 

T(NP 

SOL 

SI6M4-T 

OVNOPTm  SNO  VlL 

OXVO  P04 

TOT  0 ttU  MO) 

SI 01  PH 

STO 

00000 

04.47 

11.24 

24.44 

00.000  1444*4 

22*1 

OOS 

00001 

04.47 

11.14 

26*44 

1464.7 

SIO  00010  04. 47  IkM  AA.4A  00.016  1466.7 

OOS  00011  04.45  15.54  2A.44  14**.  t 

Ml  ©0015  04.51  51.54  l».45  1*66.5 

STO  00020  01.04  11.15  24.51  00.012  1444.4 

0(5  00022  01.51  11.15  24.54  1441.0 

001  00024  01.04  11.10  24.55  1441.0 

STO  00010  02.  OT  11.12  24.55  00.047  1440.5 

OOS  00014  02.40  11.1*  24.44  1450. T 

OOS  00014  02.24  11.17  24.47  1457.0 

OOS  00040  02.41  11.41  24.71  1450.4 

STO  00050  02.11  11.4*  24.75  00.074  1457.6 

OOS  00051  02.07  11.47  24.7*  1457*1 

QOS  00044  00.04  11.42  24.5*  1451.0 

STO  00075  01.25  11.40  24.50  00.104  1454.5 

OOS  00076  01.12  11.65  26.55  1454.7 

OOS  00070  00.65  12.72  27.06  1451.0 

STO  00100  01.10  22.51  27.10  0C.125  1454.0 

OOS  C0100  01.14  21.42  27.14  14S4.0 

OOS  00121  01.10  14.04  2T.24  1454.2 

STO  00125  01.57  24.15  27.14  00.144  1457.2 

OOS  00125  01.40  24.14  27.25  1457.4 

OOS  00127  02.15  24.20  27.14  1440.1 

STO  00150  01.50  24.26  27.40  00.167  1456.6 

OOS  00150  01.54  14.24  27.40  1456.6 

OOS  00161  02.12  24.24  27.42  1460.5 

OOS  00167  02.55  14.55  27.44  1461.7 

OOS  00104  02.01  24.52  27.46  1 440.5 

STO  CQ200  01.42  24.17  27.50  00.200  1460.2 

OOS  00201  01.42  24.20  27.50  1460.4 

OOS  00226  02.14  24.46  27.57  1462.1 

STO  00250  C2.20  24.54  27.6  0 00.220  1441.0 

OOS  00251  02.20  14.S4  27.60  1462.0 

OOS  00241  C2.10  14.57  27.62  1462.6 

STO  00200  02.21  24.50  27.61  00.252  1444.1 

OOS  00204  02.15  14.54  27.64  1464.2 

OOS  00150  02.00  24.64  27.60  1467.1 

STO  00400  01.12  24.71  27.70  00.290  1470.1 

OOS  00401  01.14  14.70  27.70  1470.4 

OOS  00452  01.61  24.44  27.72  1472.5 

STD  00500  01.64  24.65  27.72  00.141  1472.4 

OOS  00502  02.64  24.05  27.72  1472.4 

OOS  00550  01.56  24.65  27.72  1474.0 

STO  00600  01.75  24.69  27.75  00.262  1475.5 

OOS  00631  01.75  14.69  27.75  1475.6 

OOS  00651  02.77  24.90  27.75  1476.5 

STO  00700  01.71  24.09  27.75  00.425  1477.1 

305  00702  01.71  14.69  27.75  1477.1 

OOS  00752  01.66  24.69  27.75  1477.6 

STO  00600  01.59  24.66  27.75  00.467  1476.2 

OOS  00601  02.59  24.66  27.75  1476.2 

OOS  00652  01.52  24.06  27.76  1476.0 

STO  00900  01.52  24.66  27.76  OC.  504  1479.6 

305  00904  01.52  24.00  27.76  1479.6 

OOS  00955  02.52  24.68  27.76  1480.5 

STO  01000  02.51  14.66  27.76  00.552  1461.2 

OOS  01001  01.51  14.66  27.76  1461.1 

OOS  01054  01*52  24.06  27.74  1462.1 
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N00C  • T A 7 t 0 fc  0 A T A 


M’lC 

*1 

*441 

7|At  1979 

•0709  01219 

*1*  TIM 

09.1 

01*  HOT 

H* 

wlNO-DIA  11 

IN*7  *76  MCOAOCA 

tin  U,  1* 0# 

COMIC 

009* 

NONT*  06 

*M*  tv 

MtT  »0L1 

09.1 

*1  1 

2 

MlNO-»*0  10 

7*ACI  01*  0 

* *0UAAf 

2 

1*7 

44 

04.  IN 

OAV  09 

0A7A  U*f  1 

*A*CMtT* 

1012.2 

*U 

MINO-AO* 

0UMT104  00.4 

2 *0UA*f 

4* 

ION* 

04*  29.0m 

NOU*  00.1 

AAU  Of 

CLCUO  7/A 

Ct/T* 

MtATNOA  *4 

0*1*  011  077 

1 ton*** 

4* 

CAST*m/Tl«  mm  MAT*.  TIM  lu  S16MA-T  OVNOAT*  I NO  «tl  oxrc  004  ter  A MC2  NOS  SIOS  On 
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27.9$ 

14(1.4 

02.91 

14.94 

27.40 

1441.2 

02.47 

14.42 

27.44 

00.209 

1444.0 

02.7$ 

14.44 

27.44 

1444.4 

02.41 

14.49 

27.41  4 

14(9.4 

02.92 

14.40 

27.41 

14(1.4 

02.4$ 

14.44 

27.47 

14*9.4 

02.41 

•4.72 

27.71 

00.229 

14*4.7 

02.44 

14.72 

27.72 

1444.1 

02.1$ 

14.74 

27.79 

14(4.1 

02.44 

14.11 

27.74 

14(4.1 
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Table  II.  USCUC  EVUKUUEUN,  April  uud  May-June,  1977. — Continued 


N 0 0 C 

S T A 

T I 0 N 

OAT 

A 

UMO 

>1 

•4*1 

VfU 

If  75 

OOTOA  00401 

AIK  TINA 

05.  f 

OIK  MOT 

BCR 

mino-oir 

27 

INST  STO  RfCOAOfA 

TIN  SO  140T 

C0NS1C 

0123 

MONT* 

i 0* 

SHI  KV 

MIT  BULK 

04.0 

14  0 

2 

NlNO-SAD 

OB 

TRACI  OIR  0 

S BOUARI 

1 

lit 

SO 

14.0N 

0 At 

14 

©ATA  USE  1 

BA ROM | TK 

101B.2 

SIA 

MI  MO- A OR 

OURATIOA  00.2 

2 SOUARC 

00 

LONG 

050 

3B.0* 

HOUR 

12.2 

ARf A 05 

CLOUO  T/A 

Cl/TA 

MCATHCR 

XI 

ORIS  011  002 

1 BOUARI 

00 

CASTMUN/T Ml 

IVlTW 

Of  ATm 

TIM 

SAL  S1GNA-T 

OYNOMTh  SNO  VEL 

OX  VC 

404 

TOT  4 402  NOS 

SIOS  4N 

STO 

ooooo 

02.  *4 

32.9) 

24.24 

00.000 

1455.4 

OBS 

00003 

02.94 

32.93 

24.24 

1459.7 

OBS 

00007 

02.77 

32.41 

24.24 

1454. 9 

STO 

00010 

02.44 

32.94 

24.30 

•0.011 

14SB.4 

OBS 

00011 

02.54 

32.95 

24.31 

143B.2 

OBS 

00013 

02.52 

32.55 

24.31 

1454. 0 

OBS 

00017 

00.94 

33.01 

24.47 

1451.1 

STO 

00020 

00.91 

33.04 

24.51 

00.034 

1431.1 

OBS 

00020 

00.90 

33.07 

24.52 

1451.1 

OBS 

00024 

00.99 

33.10 

24.54 

1431.4 

OBS 

00024 

00.44 

33.04 

24.52 

1449.1 

STO 

00030 

00.  52 

33.14 

24.40 

00.045 

1449.4 

OBS 

0003 0 

00.  53 

23.14 

24.40 

1449.4 

OBS 

00032 

00.41 

33.12 

24.39 

1449.1 

OBS 

00034 

00.04 

33.15 

24.43 

1447.7 

OBS 

000)4 

- 0.40 

33.23 

24.72 

1443.4 

OBS 

00031 

- 0.71 

33.31 

24.00 

1444.3 

OBS 

00040 

- 1.25 

33.34 

24.45 

1441.5 

STO 

00050 

- 1.12 

33.54 

27.02 

00.074 

1443.0 

OSS 

00051 

- 1.09 

33.40 

27.04 

1443.1 

OBS 

00044 

- 0.72 

33.74 

27.  14 

1445.3 

OBS 

00044 

00.10 

33.42 

27.17 

1449.2 

OBS 

00070 

00.12 

33.14 

27.19 

1449.4 

OBS 

00072 

- 0.11 

33.43 

27.19 

144B.4 

STO 

0007S 

- 0.15 

33.43 

27.1* 

00.09B 

1440. 2 

OBS 

00074 

• 0.14 

33.43 

27.19 

144B. 1 

OBS 

00074 

• 0.24 

33.B9 

2 7.24 

1447.4 

OBS 

00  Off 

00.14 

33.59 

27.31 

1450.0 

OBS 

0004 1 

00.57 

34.03 

27.31 

1452.1 

STO 

00100 

01.09 

34.12 

27.35 

00.114 

1454.7 

OBS 

00100 

01.11 

34.12 

27.35 

1454.0 

OBS 

00104 

01.12 

34.11 

27.34 

1434.5 

STO 

00125 

01.10 

34.20 

27.42 

00.134 

1455.2 

OBS 

00125 

01.10 

34.20 

27.42 

1455.2 

STO 

00150 

01.39 

34.34 

27.51 

00.151 

1457.1 

OBS 

00150 

01.40 

34.34 

27.51 

1457.2 

OBS 

00175 

01.94 

34.44 

27.54 

1460.2 

OBS 

001*4 

02.59 

34.40 

27.42 

1463.5 

OBS 

001*4 

02.21 

34.55 

27.41 

1442.1 

STO 

C0200 

02.32 

34.34 

27.42 

00.174 

1462.4 

OBS 

00201 

02.35 

34.57 

27.42 

1442.5 

OBS 

00224 

02.55 

34.44 

27.44 

1443.4 

STO 

00250 

02.57 

34.44 

27.49 

00.202 

14*4.4 

OBS 

00251 

02.57 

34.44 

27.49 

1464.3 

OBS 

00274 

02.44 

34.72 

27.72 

1465.2 

STO 

00300 

02.44 

34.77 

27.74 

00.222 

1466.5 

OBS 

00300 

02.04 

34.77 

27.74 

1466.6 

OBS 

00)50 

C2.44 

34.79 

27.75 

1447.6 

OBS 

00)95 

02.90 

34.10 

27.74 

144B.4 

••••••••••••••• 
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Tablk  II. 


USCOC  EVEKCiKEEN,  April  and  May-June,  1077. — Continued 


NOfiC  It  H I 0 > DATA 


MMO  II  Ml) 
CMS  1C  0114 

t AT  SO  10.0N 
10NC  050  l).M 


CASTNUK/TIMC 


14.1 


VIA* 

1575 

SOTOS  00445 

AIR  TIMS  04.0 

OIR  MCT  SCR 

MONTH 

i 04 

SHIS  fV 

WIT  SULS  05.4 

00 

A A 

DAT 

1* 

OATA  USE 

1 

•ARCMI7R  1010.1 

SI  A 

HOUR 

14.1 

ARC  A 

05 

CIOUO 

t/a 

Cl/TR 

IVLTVS 

Of  OTm 

TIMS 

SAL 

SI6MA-T 

OTNOSTh 

SMO  OIL 

STO 

00000 

03.5  7 

55.57 

24.60 

00.000 

1464.0 

OOS 

oooos 

05.57 

55.57 

24.(0 

14*4.5 

oos 

00005 

05.  $1 

55.04 

14.01 

1445.0 

OOS 

00007 

04.15 

54.04 

26.04 

1440*  2 

OOS 

00005 

04.05 

54.11 

27.10 

1466.0 

STO 

00010 

05.  $4 

54.15 

27.12 

00.012 

14*5.4 

oos 

00011 

05.  $4 

54.1$ 

27.20 

14*4.5 

STO 

00010 

05.22 

54.41 

27.41 

00.020 

1445.1 

OOS 

00010 

05.1$ 

54.42 

27.45 

1445.0 

STO 

00050 

05.05 

54.4$ 

27.50 

00.026 

14*2.5 

OOS 

00050 

05.02 

54.4$ 

27.50 

1442.5 

oos 

00040 

01.72 

54.4$ 

27.55 

14*1.4 

oos 

00045 

01*  $6 

54.55 

27.54 

1462.6 

STO 

00050 

02.55 

54.51 

27.54 

00.050 

1440.7 

oos 

00051 

02.41 

54.51 

27.57 

1440.2 

STD 

00075 

01.54 

54.57 

27.62 

00.050 

1460.5 

OOS 

00074 

02.55 

54.51 

27.65 

14*0.5 

oos 

0007$ 

01.55 

54.40 

27.65 

1460.4 

STO 

OOIOO 

02.72 

54.70 

27.60 

00.062 

1442.4 

OOS 

00100 

02.75 

54.70 

27.60 

1462.7 

STO 

00115 

02.  $0 

54.75 

27.71 

00. 07  2 

1465.4 

OOS 

00115 

02.00 

54.75 

27.71 

14*5.4 

STO 

00150 

02.57 

54.  Tt 

27.74 

00.002 

1444.7 

OOS 

00150 

02.57 

54.7$ 

27.74 

1444.7 

OOS 

00175 

02.57 

54.00 

27.75 

14*5.1 

STO 

C0200 

05.05 

54.02 

27.76 

00.100 

1445.0 

COS 

00101 

05.05 

54.02 

27.7* 

14(5.0 

oos 

00124 

05.05 

54.05 

27.77 

1446.2 

STO 

00250 

05.00 

54.  $4 

27.70 

00.110 

14*6.5 

OOS 

00255 

05.00 

54.04 

27.70 

1466.6 

oos 

00274 

02.5$ 

54.04 

27.70 

1464.0 

STO 

00500 

02.55 

54.04 

27.70 

00.15! 

1467.5 

OOS 

00500 

05.00 

54.04 

27.70 

1447.4 

oos 

00502 

05.05 

54.  04 

27.70 

1447.5 

oos 

00  50$ 

05.25 

54.00 

27.70 

14*0.5 

oos 

00550 

05.21 

54.00 

27.70 

1460.1 

STO 

00400 

05.54 

>4.00 

27.70 

00.170 

1470.5 

oos 

00401 

01.54 

54.00 

27.70 

1470.6 

oos 

00451 

05.25 

54.00 

27.00 

1471.2 

STO 

00500 

05.25 

54.00 

27.00 

00.205 

1472.0 

OSS 

00500 

05.25 

54.00 

27.00 

1472.0 

oos 

00550 

05.25 

54.01 

27.01 

1472.6 

STO 

00600 

05.  14 

54.00 

27.00 

00.240 

1475.1 

OOS 

00401 

05.14 

54.00 

27.00 

1475.1 

OOS 

00651 

05.17 

54.01 

27.02 

1474.0 

STO 

00700 

05.17 

54.00 

27.01 

00.27* 

1474.0 

OOS 

00700 

05.17 

54.00 

27.01 

1474.0 

oos 

00750 

05.21 

54.00 

27.01 

1475.0 

STO 

OOfOO 

05.25 

54.00 

27.01 

00.512 

1476.7 

OOS 

OOSOl 

05.25 

54.00 

27.01 

1476.7 

oos 

00057 

05.21 

54.01 

27.02 

1477.5 

WlNO-OtA 

27 

INST  STC  RfCOROCR 

TIN  SO  1407 

MINO-SSO 

00 

TRACI  OIR 

0 

5 

S 004  AC 

1 

MlND-SOA 

OUMTIOA 

00.2 

2 

SOUARC 

00 

HCATHfR 

XI 

OAK  011  005 

10 

1 

SOUARf 

00 

OAT  6 

$04 

TOT  > NO 2 

N05 

S105 

$M 
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Tabjjg  II. 


USCGC  EVERGREEN,  April  and  May- June,  1977. — Continued 


N 0 0 C STATIC*  CATA 


91*10 

01  04*0 

VIA* 

1979 

90T0P  010*1 

Al*  TKMP  0*.9 

019  H6T  PC A 

HIN0-01R  22 

INST  STO  Af CONOCO 

TIN  SO  1407 

CONSIC 

0120 

MONTH 

0* 

SHIP  IV 

WIT  9UL*  0*. 9 

22  0 2 

HINO-SPO  05 

TRACK  CIA 

0 

9 

SOUAAC 

1 

1AT 

92  22. 9* 

OAV 

1* 

DATA  USC 

1 

•A90MITR  1017.4 

SIA 

MIND-POA 

0U9ATI0* 

00.0 

2 

SOUAAC 

00 

ION  6 

090  09.9W 

HOUR 

19.7 

AAKA 

00 

CLOUO  T/A 

Cl/TP 

HiATHCR  04 

OR 16  011  904 

11 

1 

SOUAAC 

00 

CASTNOM/T |N| 

lvl  tvp 

Dl  PTH 

T»NP 

SAL  SI6NA-T 

PVNOPTh  SNO  v*l 

0*76  P04 

TOT  9 NO 2 

NOO 

SI  00 

PN 

STO 

00000 

09$ 

00005 

099 

00005 

STO 

00010 

0*9 

00011 

0*9 

00015 

STO 

00020 

0*9 

00020 

STO 

00090 

0*9 

00090 

099 

OOOJ* 

0*9 

00040 

0*9 

00041 

09S 

00049 

STO 

00050 

0*9 

00051 

STO 

00075 

OSS 

0007* 

STO 

00100 

09S 

00100 

09S 

00119 

0*9 

00129 

STO 

00125 

0*S 

00125 

09$ 

00129 

099 

00199 

STO 

00150 

0*9 

00150 

099 

00175 

970 

00200 

099 

00201 

099 

0022* 

STC 

00250 

099 

00251 

099 

0027* 

STO 

00900 

0*9 

00900 

099 

00950 

STO 

C04CC 

099 

00401 

099 

00451 

STO 

00500 

099 

00502 

099 

00559 

STO 

00*00 

0*9 

00*01 

099 

004  51 

STO 

00700 

0*9 

00700 

099 

00750 

STO 

00900 

099 

00901 

099 

00950 

STO 

C0900 

099 

00902 

099 

00944 

099 

00951 

STO 

01000 

OSS 

01001 

0*9 

0105* 

05.91 

94.01 

24.99 

05.91 

94.01 

2*.  *9 

05.07 

99.99 

2*.  99 

04.79 

94.19 

27.09 

04.49 

94.20 

27.10 

05.29 

94.4* 

27.25 

05.99 

94.49 

27.24 

05.99 

94.4* 

27.24 

05.40 

94.49 

27.24 

05.40 

94.49 

27.24 

09.9* 

94.90 

27.2T 

09.55 

94.41 

27.99 

09.59 

94.49 

27.44 

09.97 

94.57 

27.47 

04.21 

94.57 

27.44 

04.25 

94.57 

27.44 

09.92 

94.  * 1 

27.51 

09.90 

94.41 

27.52 

09.59 

94.  *9 

27.40 

09.52 

94.49 

27.  *0 

09.99 

94.70 

27.44 

02.79 

94.** 

27.49 

02.79 

94.49 

27.49 

02.90 

94.70 

27.49 

09.00 

94.  74 

27.70 

02.  59 

94.49 

27.*9 

02.47 

94.71 

27.70 

02.47 

94.71 

27.71 

02.  *0 

94.75 

27.79 

02.91 

94.79 

27.75 

02.52 

94.79 

27.75 

09.05 

94.91 

27.75 

09.05 

94.99 

27.77 

09.05 

94.99 

27.77 

09.09 

94.94 

27.7* 

05.14 

94.  *4 

27.77 

09.14 

94.94 

27.77 

09.14 

94.99 

27.7* 

05.  IT 

94.  *7 

27.7* 

09.17 

94.97 

27.79 

09.05 

94.9* 

27.79 

05.29 

94.  *9 

27. *0 

09.29 

94.99 

27.90 

09.21 

94.99 

27.90 

09.  14 

94.99 

27.90 

09.1* 

94.99 

27.90 

09.17 

94.99 

27.90 

09.17 

94.90 

27.91 

05.17 

94.90 

27.91 

05.25 

94.90 

27.90 

09.90 

94.90 

27.90 

09.90 

94.90 

27.90 

09.90 

94.92 

27.91 

09.27 

94.91 

27.01 

09.27 

94.91 

27.91 

09.27 

94.91 

27.91 

09.25 

94.91 

27.91 

09.27 

94.92 

27.92 

09.27 

94.  92 

27.92 

09.92 

94.59 

27.92 

00.000  1471.0 

1471.0 

1470.1 
00.011  14*9.1 

14*0.9 

1471.0 
00.021  1472.2 

1472.0 
00.029  1472.0 

1472.0 
14*0.0 
14*4.0 
14*0.1 
14*4.0 

00.044  14*0.0 

14*0.2 
00.009  14**. 0 

14**. 7 
00.070  14**. 1 

14*4.1 
14*0.4 
14*0.0 
00.000  14*0.0 

14*0.4 
14*4.4 
14*2.7 
00.090  14*0.2 

14*0.0 
14*4.0 
00.115  14*0.2 

14*0.0 
14*4.0 
00.100  14*4.7 

14*4.7 
14*7.1 
00.101  14*7.9 

14*0.0 
14*0.9 
00.1*7  14**.* 

14*9.9 

1470.1 
00.220  1471.7 

1471.7 

1472.0 
00.209  1470. 0 

1470.1 

1470.9 
00.294  1474.9 

1474.9 

1470.9 
00.000  1477.0 

1477.0 

1477.9 
00.0*7  1479.0 

1479.4 

1479.0 

1479.0 
00.400  1490.2 

1490.0 

1491.4 
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Table  II.  USCXiC  EVERUKEEN,  April  and  May-Juue,  1977.— Coutluued 


N 0 0 C 

S T A 

T101 

OAT 

A 

MMO 

SI  MU 

mi  IVT9 

•OTDA  01220 

AH  TINA 

01*3 

Oil  HCT 

All 

MINO-OII 

22 

INST  STO  IfCOAOC* 

TIN  SO  140* 

CMSIC 

0116 

MONTH  0* 

SHir  iv 

MIT  IUL9 

07*  9 

00  X 

X 

MINO-SAO 

10 

TIACI  OH  0 

9 SOU* If  2 

UT 

99  SI* ON 

OAV  U 

OAT*  USK  1 

IAI0NITI 

1014*0 

SCA 

Ml NO-POI 

OUISTICA  00.4 

2 SOU* If  00 

LONG 

M«  S4.H 

»Ol«  IT*  9 

MU  OS 

CLOUO  T/A 

tL/Tl 

MfATHil 

XI 

04  u on  505  20 

1 SOUAII  04 

CASTNUN/TINC 

lvltva 

MATH 

TINA 

SAL 

S16NA-T 

OVNOATH  sno  Vfl  Ox VO 

*04  TOT  ► MU  HOt  1I0»  Hi 

STO 

coooo 

03.44 

11.41 

26.71 

00.000  1471.4 

IT.  9 

oos 

00003 

09.46 

11.41 

26.  T» 

1471.5 

04  S 

00007 

05.04 

11.44 

26.64 

1470.0 

STO 

OOOIO 

04.40 

14.02 

26.93 

00.012  1469.1 

OOS 

00011 

04.64 

14.04 

26.57 

1466.6 

STO 

00020 

04.41 

14.05 

27*01 

00.021  1467.7 

OOS 

00020 

04.42 

54.06 

27.02 

1467.7 

OSS 

00026 

04.14 

14.11 

27.06 

1467.7 

STO 

00010 

01.21 

14.14 

27.20 

00.011  1462.6 

OOS 

00010 

01.10 

54.14 

27.21 

1462.4 

oos 

00016 

02.43 

14.20 

27.27 

1461.5 

oos 

00014 

02.71 

14.13 

27.25 

1460.6 

oos 

00040 

02.64 

14.22 

27.12 

1460.7 

STO 

00050 

02.41 

14.24 

27.15 

00.049  1460.0 

oos 

00031 

02.41 

14.10 

27.40 

1459.5 

STO 

00075 

02.14 

14.14 

27.47 

00.065  1460.2 

oos 

00076 

02.14 

14.14 

27.46 

1460.2 

oos 

00047 

02.42 

14.46 

27.51 

1460.6 

oos 

0004  5 

02.15 

14.4  6 

27.57 

1439.6 

STO 

00100 

01.44 

14.47 

27.57 

00.08C  1459.1 

oos 

C0100 

01.44 

14.47 

27.57 

1459.1 

oos 

00102 

02.00 

14.54 

27.61 

1455.1 

STO 

00125 

02.12 

14.61 

27.67 

00.092  1461.2 

oos 

00129 

02.11 

14.61 

27.67 

1461.1 

STO 

00150 

02.34 

14.64 

27.65 

00.103  1462.5 

oos 

COISO 

02.54 

14.64 

27.69 

1462.9 

oos 

00175 

02.71 

14.72 

27.71 

1461.5 

STO 

00200 

02.46 

14.74 

27.75 

00.121  1465.1 

oos 

00201 

02.44 

14.74 

27.75 

1445.2 

oos 

00224 

01.05 

14.42 

27.76 

1466.1 

STO 

C02S0 

01.26 

14.46 

27.77 

00.141  1447.6 

OOS 

00291 

01.24 

14.46 

27.77 

1467.6 

oos 

00276 

01.2T 

14.16 

2T.TT 

1466.1 

STO 

00100 

01.16 

14.67 

27.77 

00.155  1466.9 

OOS 

00100 

01.16 

14.67 

27.77 

1466.5 

OOS 

C0150 

01.42 

14.69 

27.76 

1470.0 

STO 

00400 

01.42 

14.50 

27.75 

00.155  1470.9 

OOS 

00401 

01.42 

14.90 

27.79 

1470.9 

oos 

00451 

01.42 

14.90 

27.79 

1471.7 

STO 

00500 

01.27 

14.89 

27.79 

00.230  1471.5 

OOS 

00500 

01.27 

14.  49 

27.79 

1471.9 

oos 

00550 

01.21 

14.  69 

27.60 

1472.4 

STO 

00600 

01.21 

14.69 

27.40 

00.266  1471.1 

OOS 

00601 

01.21 

14.64 

27.60 

1471.1 

oos 

00652 

01.15 

14.65 

27.60 

1474.1 

STO 

00700 

01.16 

14.66 

2 7.80 

00.302  1474.7 

oos 

00700 

01.16 

14.  66 

27.60 

1474.7 

oos 

00750 

01.20 

14.69 

27.60 

1475.7 

STO 

00600 

01.  17 

14.65 

27.60 

00.335  1476.4 

OOS 

00401 

01.17 

14.69 

27.60 

1476.5 

OOS 

C0450 

01.17 

14.89 

27.60 

1477.3 

STO 

00400 

01.  14 

14.85 

27.61 

00.376  1476.0 

OOS 

00400 

01.14 

14.69 

27.61 

1476.0 

oos 

C0451 

01.  16 

14.69 

27.80 

1476.9 

STO 

01000 

01.16 

14.69 

27.60 

00.414  1479,7 

OOS 

01001 

01.  16 

14.89 

27.60 

14  79.7 

OIS 

01060 

01.17 

S4.  69 

27.60 

1460.6 
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M(C  STATION  CATA 


IIMO  II  MAS  T«AA  197  9 AOTOA  01242  Al A TINA  OA.O  01*  HOT  HI 


CONS 1C  0127 

NONTm  04 

S#*|A  IT 

LAT  90  14.  ON 

OAT 

14 

OAT  A USI 

LONO  049  44.0N 

MOUA 

20.1 

ARIA 

CASTNUN/TIM 

L91TYA 

Of  NTH 

TINA 

STO 

00000 

09.  A9 

20.1 

OAS 

00001 

09.99 

OAS 

00009 

09.77 

OAS 

00009 

09.90 

STO 

00010 

09.44 

OAS 

00011 

09.49 

STO 

00020 

09.04 

09* 

00020 

09.01 

OAS 

00022 

M.94 

OAf 

00024 

09.29 

OA 

00024 

02.41 

OAS 

0002 A 

02.94 

STO 

00090 

02. 10 

OAS 

0009  0 

02.29 

OAS 

00094 

02.99 

OAS 

0009A 

02.39 

OAS 

00040 

02.12 

OAS 

00049 

02.79 

STO 

00090 

02.79 

OAS 

00091 

02.41 

OAS 

00099 

02.94 

OAS 

00044 

02.40 

STO 

00079 

02.01 

OAS 

00074 

01.99 

OAS 

0007  A 

01.97 

STO 

00100 

02.20 

OAS 

00100 

02.21 

STO 

00129 

02.99 

OAS 

00129 

02.41 

OAS 

00127 

02.70 

OAS 

00199 

09.09 

STO 

00190 

02.71 

OAS 

00190 

02.71 

OAS 

00179 

02.79 

STD 

00200 

09.  04 

OAS 

00201 

09.09 

OAS 

00229 

09.  29 

STO 

00290 

09.29 

OAS 

00299 

C9.29 

OAS 

00274 

09.49 

STO 

00900 

09.49 

OAS 

00100 

09.49 

OAS 

00990 

09.42 

STO 

C0400 

09.11 

OAS 

00401 

01.12 

OAS 

00491 

09.27 

STO 

00900 

01.27 

OAS 

00900 

09.27 

OAS 

00990 

09.27 

STO 

00400 

09.21 

OAS 

00401 

09.21 

OAS 

00*92 

09.20 

STO 

00700 

09.1* 

OAS 

00702 

09.1* 

OAS 

00790 

01.17 

STO 

OOAOO 

01.16 

OAS 

00101 

09.14 

OAS 

00990 

01.14 

STO 

£0900 

09.14 

OAS 

00902 

09.14 

OAS 

00991 

01.16 

STO 

01000 

01.20 

OAS 

01001 

01.20 

OAS 

01092 

09.21 

WIT  AULA  07.0  00  I X 

I AAAOMITR  1014.9  SCA 

09  CLCUO  T/A  CL/TA 


SAL 

SI6NA-T 

OTNDATM 

AND  VIL 

14.17 

24.94 

00.000 

1479.4 

14.  17 

24.94 

1479.4 

M.19 

24.92 

1479.1 

94.14 

24.97 

1472  .0 

94.14 

24.94 

00.011 

1471.9 

94.17 

24.99 

1471.9 

94.24 

27.09 

00.021 

1470.4 

94.29 

27.10 

1470.5 

94.21 

27.04 

1470.2 

94.29 

27.27 

1469.0 

14.27 

27.96 

1440.4 

14.90 

27.41 

1499.9 

14.91 

27.41 

00.090 

1459. 1 

94.14 

27.44 

1459.1 

94.97 

27.44 

14*0.4 

94.94 

27.44 

1459.5 

94.41 

27.90 

1459.5 

94.47 

27.91 

14*1.6 

94.44 

27.90 

00.042 

1441.5 

94.14  A 

27.490* 

94.41 

27.49 

1459.4 

94.44 

27.31 

1440.4 

14.41 

27.94 

00.057 

1454.4 

94.49 

27.34 

1454.7 

94.46 

27.54 

1454.7 

94.99 

27.41 

00.070 

1460.2 

94.93 

27.62 

1440.2 

94.47 

27.4* 

00.041 

14*2.4 

94.  6A 

27.49 

1442.6 

94.72 

27.71 

14*9.0 

94.79 

27.70 

14*4.7 

94.71 

27.72 

00.  092 

1449.5 

94.79 

27.72 

14*9.5 

94.77 

27.74 

1444.2 

14.  M 

27.77 

00.110 

1466.0 

94.44 

27.77 

1444.1 

94.  A6 

27.77 

14*7.4 

94.  A* 

27.77 

00.124 

14*7.4 

94.  A4 

27.77 

1447.4 

94.  AA 

27.77 

144*. 9 

94.  49 

27.7* 

00.146 

1449.9 

94.  AA 

27.74 

1469.9 

94.90 

27. T9 

1470.0 

94.99 

27.79 

00.142 

1470.5 

14.  AS 

27.TS 

1470.5 

94.49 

27.79 

1471.1 

94.90 

27.40 

00.217 

1471.9 

94.90 

27. *0 

1471.9 

94.90 

27.40 

1472.7 

94.90 

27.41 

00.252 

1479.9 

94.90 

27.41 

1479.9 

14.90 

27.41 

1474.1 

14.90 

27. *1 

00.247 

1474.7 

94.90 

27.41 

1474.4 

94.49 

27.40 

1475.6 

94.49 

27.40 

00.921 

1476.4 

94.49 

27.40 

1476.4 

94.49 

27.40 

1477.2 

94.90 

27.41 

00.959 

1474.0 

94.90 

27.41 

1474.0 

94.90 

27.41 

1474.9 

14.90 

27.41 

00. 996 

1479.9 

94.90 

27.41 

1479.9 

94.91 

27.42 

14*0.4 

WINO-OIR  29 
wINO-SAD  10 
WJNO’AOA 
WIATMCA  11 


Onto  no* 


INST  STO  ACCOAOCA 
TAACK  OIA  C 

0UAATI04  00.9 

oars  on  to* 


TIN  SO  1404 
9 SOU* A!  2 
2 SOUAAI  00 
1 SOUAAI  04 


TOT  \ NO 2 


BIOS  AM 


••••••••••••••• 
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NO0C  STATION  OATA 


MMO  »1  mi 

(OMSK  Nil 
l AT  SO  OA.ON 
COM  Ml  SS.Mi 


TIAA  1475 
NOMTM  OA 
OAT  IA 


•OTOA  01011 
imi  iv 
OATA  USI 


AIA  TINA  04.5 
MIT  AULS  04.5 
OAAONfTA  101  A. 2 


OIA  MCT  Af  A 
00  X X 
SIA 


NOUA 

22.1 

AAIA 

OS  CLOUD 

T/A 

CL/TA 

AVtTTK 

MATH 

TINA 

SAL 

SIONA-T 

OVNOATM 

SNO  VIL 

STO 

#0000 

OS.  22 

14.  IS 

27.01 

00.000 

1470c 0 

COS 

•0001 

OS.  22 

14.  IS 

27.01 

I470.S 

OAS 

oooos 

•4.S0 

14.  11 

27.02 

14*4.5 

OIS 

SOOOT 

04.70 

14. 10 

27.00 

1440.0 

STO 

•0010 

•4.  AS 

14.  IS 

27.  OS 

M.010 

1440.0 

OSS 

M011 

04.  AS 

14.  IS 

27.  OS 

1440.0 

OSS 

M01S 

04.  A 1 

14.10 

2T.0S 

1440.5 

STO 

M020 

01.  AS 

14.44 

27.40 

00.014 

1444.4 

OSS 

•0020 

01.50 

14.44 

27.42 

14*4.7 

OSS 

M02S 

01.01 

14.  52 

27.44 

14*5.1 

STO 

•00X0 

•1.51 

14.50 

27.45 

00.025 

1444.7 

OSS 

00012 

•1.14 

14.40 

2 7.44 

1444.0 

OSS 

M014 

•1.21 

54.  4 A 

27.40 

1441.5 

OSS 

000X0 

01.11 

14.50 

2 7.50 

1441.1 

OSS 

M040 

01.17 

14.  51 

2T.50 

1441.1 

STO 

oooso 

02.  T2 

14.52 

27.55 

00.017 

14*1.4 

OSS 

M0S1 

02.47 

14.52 

27.55 

1441.4 

STO 

OOOTS 

02.41 

14.  SO 

27.42 

•0.090 

1440.0 

OSS 

00074 

02.42 

14.50 

27.42 

1440.0 

OSS 

MOSX 

02.12 

14.  SO 

27.41 

1440.5 

STD 

00100 

02.44 

54.44 

27.44 

00.042 

1441.4 

OSS 

00100 

02.47 

54.44 

27.47 

1441.5 

STO 

00125 

02.57 

54.  AS 

27.70 

M.  072 

1442.4 

OSS 

M129 

02.57 

54.  AS 

27.70 

14*2.4 

STO 

00150 

02.70 

14.  74 

27.72 

M.002 

1441.0 

OSS 

ootso 

02.70 

54.74 

27.72 

1441.0 

OSS 

00175 

02.  OS 

14.  7S 

27.75 

1444.7 

STO 

M2  00 

01.00 

54.  02 

27.75 

00.102 

1444.0 

OSS 

M201 

01.  OS 

14.02 

27.75 

14*4.1 

OSS 

0022A 

01.15 

14.04 

27.77 

1444.0 

STO 

M2S0 

01.09 

54.04 

27.77 

00.120 

1444.7 

OSS 

M2S1 

01.05 

14.04 

27.77 

1444.7 

OSS 

M2T7 

01.07 

14.  04 

27.77 

1447.1 

STO 

M100 

OS.  OS 

54.44 

27.77 

00.117 

1447.7 

OSS 

M100 

•1.0S 

54.  04 

27.77 

14*7.7 

OSS 

M150 

01.11 

54.04 

27.70 

~ 

1440.7 

STO 

M400 

01.21 

54.00 

2 7.7S 

00.171 

1470.0 

OSS 

00401 

01.21 

14.00 

27.7S 

1470.1 

OSS 

00451 

01.21 

14.00 

27.74 

1470.0 

STD 

00500 

01.11 

14.00 

27.00 

00.204 

1471.2 

OSS 

MSOO 

01.11 

14.00 

27.00 

1471.2 

OSS 

M552 

01.17 

54.00 

27.00 

1472.3 

STO 

C0400 

01.11 

14.  OS 

27.01 

00.241 

1472 .4 

CSS 

00A01 

01.11 

14.  OS 

27.01 

1473.0 

OSS 

00A51 

01.17 

14.  OS 

27.00 

1471.S 

STO 

00700 

01.17 

54.  OS 

27.00 

00.270 

1474.7 

OSS 

M750 

01.14 

14.  OS 

27.00 

1475.4 

STO 

COIOO 

01.20 

54.  SO 

27.01 

00.114 

1474.4 

OSS 

0000 1 

01.20 

54.  SO 

27.01 

1474.* 

OSS 

MS  50 

01.17 

54.  OS 

27.00 

1477.1 

STO 

MSOO 

01.20 

54.  SO 

27.01 

00. 151 

1470.2 

OSS 

MSOO 

01.20 

14.S0 

27.01 

1470.2 

OSS 

MS51 

01.21 

S4.fl 

27.02 

1474.2 

STO 

01000 

01.25 

14.42 

27.02 

00.100 

1400.1 

OSS 

01M1 

01.25 

54.42 

27.02 

1400.2 

OSS 

01M5 

01.25 

14.42 

27.02 

1400.2 

MlND-OIA  25 
MIND-SAD  00 
Ml  NO- A OX 
MCATHIA  XI 


INST  STO  AICOADIA  TIN  SO  140A 
TAACI  DIA  0 S SOUAAI  2 
OUAATION  00.4  2 SOUAAI  00 
0AI6  Oil  SOT 


TOT  A N02  NOS  SIOS 
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NO  OC  tun  ON  0 A T A 


RCRID 

>1 

0461 

VC  AO 

1975 

ROTOR  00660 

AIR 

Tf*R  05.0 

OIR  667  OCR 

MINO-OIR 

25 

INST 

STO  RCCMOCR 

TON  SO  1407 

cons 1C 

0129 

MONTH  06 

SM1R  (V 

MCT 

8 IK. 6 05.7 

00 

X X 

MIN0>SR0 

10 

TRACI 

; OIR 

0 

f 

i 

s 

1 

10* 

>0 

02  .on 

OAV 

17 

CATA  USK 

1 

OAROMCTR  1015.0 

SCA 

61  MO- FOR 

OURATtCA 

00.2 

2 

SOUARC 

00 

tone 

050 

10.2* 

•CUR 

00.0 

ARIA 

05 

CLCUO  T/A 

Ct/TR 

MEATMCR 

XI 

ORIC 

011  900 

1 

SOUARf 

M 

CASTNUO/TtM 

1VITO 

MOTH 

TIN) 

SAL 

SI6NA-T 

OVNORTh 

SNO  Vf  l 

OX  VC 

R04 

TOT  > 

NQ2 

KOI 

SI01 

RH 

STO 

00000 

01.04 

>1.57 

24.69 

00.000 

1464.1 

00.0 

OOS 

00001 

01.04 

>1.57 

26.69 

1464.3 

MS 

0000) 

04.04 

>1.61 

26.7  2 

1465.2 

OOS  00009  0$.  30  I4.U  27.21  1471.7 

S70  00010  0S«  29  >4.47  27.24  00.011  1471.1 

001  00011  0S.2S  >4.49  27.26  1471.6 

00S  000 IS  05.21  >4.51  27.20  1471.4 

OtS  00017  04. 54  >4.49  27.>4  1410.7 

>70  00020  04.15  >4.44  27.15  00.019  1467.0 

OiS  00020  04.00  >4.41  27.15  1466.4 

MS  00024  01.24  >4.44  27.44  1461.4 

STO  OOOSO  01.57  >4.57  27.51  00.026  1415.0 

MS  00010  01.50  >4.50  27.52  1465.0 

005  00014  01.16  14.55  27.51  1464.1 

005  00040  02.44  >4.40  27.52  1461.1 

005  00045  01.95  >4.45  27.56  1450.0 

STO  OOOSO  01.90  >4.40  27.50  00.017  1457.9 

005  00051  01.09  14.40  27.59  1457.9 

005  00057  01.07  >4.40  27.59  1457.9 

STC  00075  01.96  >4.52  27.41  00.045  1450.7 

005  00076  01.90  >4.52  27.61  1450.0 

MS  00009  02.14  14.50  27.63  1460.7 

005  00091  02.77  >4.66  27.66  1462.7 

STO  00100  02.04  >4.60  27.66  00.061  1461.1 

MS  00100  02.04  14.40  27.67  1461.1 

STO  M12S  02.75  14.71  27.71  00.071  1463.2 

MS  M125  02.75  14.73  27.71  1463.2 

STO  00150  02.77  14.75  27.73  00.001  1441.7 

MS  00150  02.77  14.75  27.73  1461.0 

OOS  00175  02.70  >4.77  27.74  1464.2 

STD  C0200  02.05  14.00  27.76  00.100  1465.0 

OOS  00205  02.06  14.00  27.76  1465.1 

OOS  00220  02.09  14.01  27.77  1465.6 

STO  00250  02.91  14.02  27.77  00.110  1466.1 

OOS  00251  02.91  14.02  27.77  1466.1 

OOS  00277  02.92  14.04  27.79  1466.6 

STO  C0100  02.90  >4.04  27.70  00.116  1467.2 

OOS  00300  02.90  14.04  27.70  1467.1 

OOS  00152  01.05  14.05  27.70  1460.4 

STO  C0400  01.01  14.06  27.79  00.170  1469.2 

OOS  00401  01.01  14.06  27.79  1469.2 

OOS  00451  01.07  14.07  27.00  1470.2 

STO  00500  01.07  >4.87  27.00  00.205  1471.0 

MS  00500  01.07  14.07  27.00  1471.0 

OOS  00552  01.09  34.06  27.00  1471.9 

STO  00600  01.  11  14.06  27.00  00.241  1472.0 

00!  00601  01.11  14.06  27.00  1472.9 

OOS  00651  01.11  34.06  27.00  1471.7 

MS  00666  01.11  14.09  27.01  1474.0 
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N 0 0 C STATION  DATA 


MMO 

11 

•4*1 

71*5  If TS 

AOTD*  00142 

At A TIM* 

04.  S 

OIA  HOT  Af A 

MlMO-Ol  A 21 

INST  STO  AICOAOIA 

TIN  SO  HOT 

CONI IC 

•110 

MONTH  0* 

SNIA 

(V 

NIT  »Ul» 

OS.f 

00  1 X 

HINO-SAO  Of 

TAACC  OIA  0 

5 SOUAAK 

1 

CAT 

41 

1A.0N 

DAT  IT 

OATA 

USK 

1 

•AKOMITA 

1015.9 

SIA 

NINO-AOA 

OUAATION  00.2 

2 SOU* AC 

•0 

LONG 

OSO  24.0k 

NOUA  Ol.A 

AMA 

OS 

CLOUD  T/A 

CL/TA 

MIATHIA  X2 

OAK  Oil  fOf 

1 SOUAAI 

•0 

CASTNUN/THI  mTvr  OC’Tn  TINA  Ul  S10NA-T  OtHO^T ► SNOVfi.  OXVC  504  TOT  f NO 2 MOl  1103  PH 


STO 

00000 

02.  A* 

11.15 

2*.  41 

00.000 

1455.5 

0A2 

00001 

02.1* 

11.15 

2*  .40 

1495.4 

OAS 

00007 

02.40 

11.20 

2*.  51 

1491.4 

STO 

000 10 

02.55 

11.24 

24.54 

00.01* 

145A.4 

OAS 

00011 

02.55 

11.27 

2*.  57 

14SA.5 

STO 

00020 

01.04 

11.74 

2*.  50 

00.025 

14*1.5 

oas 

00020 

01.11 

11.7* 

24.51 

14*1.7 

OAS 

00024 

02.  A4 

11.75 

24.55 

14*0.4 

OAS 

0002* 

02.0* 

11.7A 

27.01 

1457.4 

STO 

00010 

00.94 

11.75 

27.12 

00.015 

1450.* 

OAS 

00010 

AO.  If 

11.75 

27.11 

1445.5 

OAS 

00040 

00.  *4 

14.01 

27.11 

1451.7 

OAS 

00041 

00.4* 

14.  Of 

27.1* 

1451.7 

OAS 

00041 

00.  If 

14.10 

27.15 

1452. A 

STO 

00090 

00.75 

14.10 

27. 1* 

00.05* 

1452.1 

OAS 

00051 
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- 0.09 

11.01 

24.94 

00.000 

1447.2 

00$ 

00091 

00.01 

11.04 

24.99 

1447.1 

Oil 

00097 

- 0.11 

11.09 

24.94 

1444.7 

001 

00044 

- 0.11 

11.07 

24.90 

1447.2 

Oil 

00044 

- 0.09 

11.04 

24.40 

1441.1 

STO 

00079 

- 1.14 

11 .21 

24.79 

00.111 

1441.0 

Oil 

00074 

- 1.10 

11.24 

24.74 

1441.4 

001 

00001 

- 1.40 

11.20 

24.00 

1441.1 

•TO 

C0100 

- 1.20 

11.  17 

24.07 

00.144 

1442.7 

oos 

00100 

- 1.21 

11.10 

24.07 

1442.0 

STO 

00129 

- 0.04 

11.97 

27.01 

00.102 

1444.0 

001 

00129 

- 0.04 

11.90 

27.01 

1445.0 

001 

00127 

• 0.00 

11.44 

27.00 

1445.4 

001 

00111 

- 0.11 

11.71 

27.12 

1440.9 

STO 

00190 

00.40 

11.07 

27.10 

00.21ft 

1452.0 

Oil 

C0190 

00.41 

11.07 

27.10 

1452.1 

001 

00170 

01.02 

14.10 

27.14 

1455.4 

019 

00100 

01.09 

14.21 

27.4) 

1454.2 

ITO 

00200 

01.21 

14.24 

27.44 

00.259 

1457.1 

OOS 

00201 

Cl.90 

14.20 

27.49 

1450.4 

009 

00224 

01.71 

14.39 

27.40 

.. 

1450.0 

STO 

00290 

01.04 

14.41 

27.94 

00.209 

1441.1 

901 

00291 

01.04 

14.44 

27.99 

1441.9 

OOS 

00290 

02.00 

14.91 

27.90 

1442.1 

oos 

00242 

02.14 

14.42 

27.44 

1 441. 4 

oos 

00277 

02.71 

14.74 

27.72 

1445.7 

oos 

00209 

02.71 

14.74 

27.72 

1445.0 

••••••••••••••• 

MMO 

11  0441 

ft  AO 

1079 

•OTOA  00209 

AIO 

TIMA  09.2 

010  1 

►67  AM 

MlNO-OIA  11 

INST  STO  MCOOOfK  TIN  SO  1107 

coniic  oioa 

MONTH  04 

SM!»  |v 

MIT 

OULO  09.2 

19 

1 1 

41ND-SAD  04 

TAACI  OIK 

0 9 SOUAKI 

1 

LA* 

40  04.20 

OAT 

10 

OATA  USI 

1 

•AOCNITO  1012.1 

ISA 

111  NO- TO* 

OUMTIOK 

00.1  2 SOUAKI 

•0 

LONG 

091  4?.  5* 

MOUO 

00.0 

ASIA 

09 

CL QUO  T/A 

CL/TO 

MIATHIA  12 

0 OH  011  029 

1 SOUAKI 

01 

CASTNU4/T 1 Hi 

LVLTVA 

OIATh 

TINT 

SAL 

S1CJU-T 

OVNDATH 

SMO  VlL 

0XV6  A04 

TOT  > N02 

NO!  SIOl  AN 

STD 

00000 

04.10 

12.  20 

29.44 

00.000 

1444.0 

00.0 

OOS 

00001 

04.10 

12.  20 

29.44 

1444.0 

001 

•0009 

01.02 

12.11 

29.74 

1450.1 

oos 

00004 

02.70 

12.  49 

24.04 

1450.1 

STO 

00010 

02.44 

12.47 

24.00 

00.021 

1457.1 

001 

00011 

01.  SO 

12.70 

24.14 

1494  .0 

oos 

00011 

01.11 

12.72 

24.22 

1492.1 

oos 

00019 

01.01 

12.07 

24*14 

1451.2 

ITO 

00020 

00.12 

12.00 

24.40 

00.010 

1450. S 

001 

00020 

00.10 

12.01 

24.40 

1450.4 

•TO 

00010 

00.00 

12.04 

24.42 

00.094 

1490.4 

001 

00010 

00.00 

12.04 

24.41 

1450. ft 

oos 

00040 

00.19 

12.04 

24.45 

1440.0 

STO 

00090 

00.27 

12.09 

24.49 

00.000 

1440.9 

001 

00091 

- 0.04 

12.00 

24.44 

1447.0 

001 

00097 

- 0.07 

12.09 

24.40 

1447.1 

oos 

•0090 

00.01 

11.01 

24*54 

1447.0 

oos 

C0040 

- 0.01 

12.09  i 

f 24.400* 

•TO 

00079 

- 1.21 

11.19 

24.40 

00.125 

1442.4 

oos 

•0074 

- 1.24 

11.17 

24.70 

1442.1 

001 

00009 

- 1.44 

11.14 

24.04 

1441.4 

STO 

0010  0 

- 1.24 

11.49 

24.09 

00.15ft 

1442.0 

OOS 

00100 

- 1.29 

11.44 

24.0) 

1441.0 

STO 

00129 

- 0.00 

11.44 

27.11 

00.102 

1445.9 

OOS 

00129 

- 0.07 

11.40 

27.11 

1445. S 

ITO 

00190 

- 0.97 

11.70 

27.17 

00.205 

1447.9 

001 

00192 

- 0.47 

11.00 

27.10 

1440.0 

oos 

00149 

00.11 

11.04 

27.27 

1452.0 

001 

00177 

00.94 

14.  OC 

27.14 

1491.4 

001 

00104 

01.01 

14.00 

27.11 

1455.4 

oos 

00100 

00.01 

14.10 

27.19 

1455.0 

STO 

00200 

01.11 

14.20 

27.41 

00.249 

1494.9 

001 

00201 

01.14 

14.21 

27.42 

1494.0 

001 

00224 

01.49 

14.12 

27.40 

1490.9 

STO 

00290 

01.04 

14.41 

27.94 

00.27ft 

1441.4 

OOS 

00291 

Cl.  04 

14.44 

27.99 

1441.9 

oos 

•0244 

02.19 

10.90 

27.90 

1*42.4 
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N 0 0 C STATION  OAT 


mho 

11  4441 

TIAA 

1975 

AOTO*  00S1S 

AIR 

TIN*  07.1 

OIR  HOT  *f A 

COMIC 

0147 

NONTM  04 

SM*  lv 

WIT 

AULA  04.1 

13 

0 2 

IAT 

40  OO.ON 

OAT 

1A 

0474  USC  1 

AAACNCTA  1011.0 

SKA 

IONS 

Oil  A A*  AN 

»«UA 

10.S 

ARIA  03 

CL  QUO  T/A 

Cl/TR 

CASTNUN/T1NI 

lwltt* 

DI*Tn 

TIN* 

SAL 

S1ANA-T 

0VNOAT* 

SNO  VCL 

STO 

00000 

04.41 

12.04 

23.42 

00.000 

1444.4 

10.3 

OAS 

00001 

04.41 

12.04 

29.42 

14*4.4 

OAS 

OOOOi 

02.94 

12.00 

29.92 

1494.3 

ots 

00007 

A2.A0 

12.47 

<4.0* 

1450.1 

OAS 

ooooo 

02.44 

12.42 

24.03 

1497.1 

STO 

00010 

02.  A3 

12.43 

24.04 

00.021 

1494.0 

OAS 

0001  s 

01.10 

12.71 

24.07 

1460.9 

OAS 

0001  s 

01.72 

12.44 

24.14 

1494.1 

OAS 

00017 

01.14 

12.  40 

24.20 

1491.9 

STO 

00020 

00.74 

12.47 

24.21 

00.042 

1440.4 

OAS 

00020 

00.44 

12.4* 

24.21 

1440.1 

OAS 

00024 

00.10 

12.74 

24.12 

1444.0 

OAS 

0002 A 

- 0.21 

12.42 

24.14 

1443.7 

STO 

00010 

- 0.07 

12.42 

24.17 

00.090 

1444.4 

OAS 

00012 

00.01 

12.40 

26.13 

1446.0 

OAS 

00014 

- 0.06 

12.74 

26.14 

1444.9 

OAS 

00041 

- 0.11 

12.47 

24.42 

1444.9 

STO 

C0030 

- 1.02 

12.47 

26.43 

00.002 

1442  .4 

OAS 

00091 

- 1.12 

12.47 

26.49 

1442  .0 

OAS 

00099 

- 1.10 

11.00 

26.94 

1441.0 

OAS 

00037 

- 0.01 

12.07 

24.39  • 

1449.1 

OAS 

00030 

- 0.01 

12.00 

26.34 

1441.9 

OAS 

00062 

- 1.21 

12.04 

24.39 

1441.4 

STO 

00079 

- 1.90 

11.09 

26.40 

00.120 

1440.4 

OAS 

00074 

- 1.91 

11.04 

24.60 

1440.4 

OAS 

000A9 

- 1.97 

19.10 

24.49 

1440.7 

STO 

00100 

- 1.92 

11.14 

26.64 

00. 165 

1441.1 

OAS 

00100 

- 1.31 

19.14 

26.64 

1441.9 

STO 

00123 

- 1.00 

11.40 

24.44 

00.104 

1444.3 

OAS 

00127 

- 0.09 

19.41 

26.00 

1444.4 

STO 

00190 

- 0.90 

19.71 

27.11 

00.229 

1447.9 

OAS 

00190 

- 0.94 

11.71 

27.11 

1447.9 

OAS 

00173 

- 0.01 

19.44 

27.22 

1490.6 

OAS 

001AA 

00.41 

19.04 

27.24 

1452.0 

STO 

00200 

CO.  17 

14.02 

27.12 

00.266 

1432.0 

OAS 

00201 

00.1* 

14.09 

27.99 

1492.0 

OAS 

00211 

00.13 

14.06 

27.99 

1459.1 

OAS 

00217 

00.41 

14.14 

27.90 

1459.5 

OAS 

00224 

01.04 

14.22 

27.44 

1494.7 

STO 

00290 

01.41 

14.11 

27.44 

00.100 

1450.4 

OAS 

00291 

01.46 

14.94 

27.40 

1440.0 

OAS 

00240 

01.01 

14.44 

27.37 

1461.4 

OAS 

00262 

02.04  * 

14.44 

27.470* 

OAS 

00244 

01.04 

14.44 

27.93 

1461.4 

OAS 

00274 

C2.00 

94.44 

27.94 

1442.1 

STO 

00100 

02.00 

14.  32 

27.60 

00.120 

1462.0 

OAS 

00 132 

02.14 

14.94 

27.61 

1469.9 

OAS 

00106 

02.24 

14.37 

27.69 

1464.0 

WlND-OIR  01 
W1ND~S*0  OA 
Nl  NO-TOR 
WCATmIR  *2 


0XY6  *04 


INST  STC  MCONOCR 
TRACK  OIR  0 

OURATIO*  00.1 

ORIS  Oil  926 


TOT  ■f  NO 2 NQJ 
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N00C  STATION  0 A T A 


•«8  10 

31 

666) 

VIA* 

1675 

60709  00)17 

A|6 

TINS  05.6 

OIK  HOT  SCR 

WlNO-OIR 

05 

INST  STO  MCOROCR 

TIN  SO  1)07 

CONSIC 

0146 

MONTH  04 

Shi s kv 

*CT 

6UL8  05.6 

00 

X X 

6INC-SSD 

10 

TRACI  01R 

0 

» 

SOUARI 

3 

LA* 

49 

16.  IN 

OAY 

16 

DATA  USC 

1 

6AKCNIT6  1016.0 

SCA 

61 NO-f OR 

DURATION 

00.1 

2 

SOUARI 

60 

IONS 

051 

20.06 

NOUN 

12.3 

AM  A 

05 

ClCUD  T/A 

CL/TR 

miathcr 

X4 

0M£  011  927 

30 

1 

SOUARI 

91 

CASTWM/TMC 

I9l7t8 

0«8Th 

TINS 

SAL 

SIOMA-T 

OVNDRTH 

SNO  WCl 

OXVt 

804 

TOT  W NQ2 

NO) 

S10) 

8H 

STD 

00000 

02.96 

12.15 

25.64 

00.000 

1456.6 

12.1 

OSS 

00001 

02.96 

12.15 

25.64 

1458.6 

STO 

00010 

02.5) 

12.64 

26.07 

00.022 

1457.5 

MS 

00011 

02.50 

12.70 

26.12 

1457.5 

STO 

00020 

02.55 

12.65 

26.2) 

0C.O40 

1458.0 

MS 

00020 

02.57 

12.66 

26.24 

1456.2 

MS  00026  02*  TO  12.92  2 6.27  UM.) 

STD  000)0  02,67  12.11  26.26  00,052  1657.0 

MS  000)0  C2.ll  12.68  26.27  1657.5 

06S  000)6  01.11  12.67  26.16  1652.6 

06S  000)6  01.02  12.60  26.16  2651.6 

MS  000)6  00.00  12.0)  26.61  1651.1 

06S  00060  00.60  12.02  26.60  1651.1 

06S  0006)  00.66  11.01  26.69  1650.) 

06S  00065  00.60  11.01  26.66  1651.) 

STO  00050  00.56  11.01  26.50  00.001  1660.6 

06S  0005)  00.60  11.01  26.50  1669.2 

06S  00057  00.17  12.01  26.66  1669.1 

06S  C0060  -0.26  11.02  26.56  1666.6 

06S  00066  - 0.20  11.05  26.56  1666.6 

06S  00072  00.07  1J.21  26.60  1668.2 

STO  00075  00.16  11.12  26.60  00.129  1666.5 

06S  00076  00.16  11.12  26.81  1666.6 

MS  00066  - 0.66  11.27  26.77  1666.6 

06S  0009)  - 0.16  11.60  26.65  1667.0 

MS  00097  - 0.91  11.S7  26.65  1666.6 

MS  00069  - 0.95  11.65  26.92  1666.6 

STO  00100  - 0.96  11.66  26.91  00.161  1466.6 

MS  00100  - 0.9*  11.6  ) 26.90  1666.6 

MS  00106  - 0.61  11.66  26.9)  1665.6 

06S  00104  - 0.65  13.69  2 6.96  1666.0 

06S  00116  - 0.95  13.56  27.01  1666.6 

510  00125  - 0.61  31.62  27.06  00.186  1667.5 

06S  00127  - 0.26  13.66  27.06  1666.) 

06S  001)3  - 0.61  11.78  27.17  1467.0 

06S  001)9  - 0.36  11.60  27.18  1466.4 

STO  C0150  - 0.29  13.66  2 7.22  00.212  1446.8 

06S  001)0  - 0.24  JJ.8A  27.22  1666.5 

OSS  00175  00.14  14.06  27.16  1451.5 

06S  00162  00.74  16.09  27.35  1456.4 

STD  00200  00.67  14.19  27.4)  00.250  1455.4 

MS  0020)  01.0  1 36.2  1 27.43  1456.1 

OOS  00209  01.30  36.2)  27.4)  14:7.6 

MS  00226  01.47  14.17  27.5)  1456.6 

STO  00250  01.99  14.66  27.54  00.281  1461.5 

OSS  00251  02.00  14.66  27.55  1461.6 

MS  00276  C2.00  14.50  27.59  1462.1 

STO  00300  02.60  34.71  27.7  1 00.105  1 465.4 

OSS  00)00  02.41  14.71  27.71  1465.5 

OSS  00)10  02.67  34.72  27.71  1465.9 
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NCOC  STATIC*  0 A T A 


Pine 

11 

mi 

TSAR 

1ST  5 

SCTOR  00331 

A|R  TENR  06.0 

DIR  HOT  RIR 

HlND-Dl  A 07 

INST  STO  RCCOROCR 

const c 

01  At 

NORTH 

OA 

SMR  IV 

HIT  SUCS  04.0 

oo  k x 

HlNO-SRO  04 

TRACI  01* 

1 

1ST 

At 

21. ON 

OAT 

IS 

DATA  USK  1 

SAROMCTR  1014.2 

SIA 

HlND-FQR 

OORATIG6 

oo«; 

COM4 

Oil 

OS.  OH 

HOUR 

ll.t 

ARIA  OS 

CLOUO  T/A 

Cl/TR 

Hi  A 7 rtf  A X4 

OR Ip  011  921 

21 

CASTNU4/T  UK 

LVLTTR 

DIRTm 

T«NR 

SAL  S10NA-T 

DVNORTh  sno  vil 

OXYG  ROA 

TOT  * * H02 

NO) 

STO 

coooo 

04.94 

32.35 

25.61 

00.000 

1447.2 

OSS 

00001 

04.94 

32.35 

25.41 

1447.3 

OSS 

00003 

04.  ST 

32.37 

25.43 

1447.0 

OSS 

00005 

04.50 

32.35 

25.65 

1465.5 

OSS 

00007 

03.55 

32.  SI 

26.11 

1462.1 

STO 

00010 

03.29 

32.91 

26.21 

00.021 

1461.2 

OSS 

00011 

03.16 

32.95 

24.26 

1460.7 

STO 

00020 

02.  *4 

32. 91 

24.31 

00. 039 

1459.5 

OSS 

00020 

02.11 

32.9S 

24.31 

1459.4 

OSS 

00022 

02.74 

32.97 

24.31 

1459.1 

OSS 

0002  S 

01.4S 

32.99 

24.42 

1453.7 

STO 

00030 

01.27 

33.03 

26.47 

00.055 

1452.0 

OSS 

00030 

01.21 

33.04 

24.4S 

1452.4 

OSS 

000)4 

01.11 

33.06 

26.50 

1452.6 

OSS 

00040 

01.11 

33.15 

24.57 

1452.4 

OSS 

00049 

00.43 

33.19 

24.44 

14S0.S 

STO 

00050 

00.49 

33.20 

24.65 

00.005 

1449.9 

OSS 

00051 

00.12 

33.22 

26.69 

1446. 2 

OSS 

00053 

- 0.36 

33.25 

24.  73 

1446.1 

OSS 

00059 

- 0.94 

33.42 

26.  S9 

1443.7 

OSS 

00042 

- 0.49 

33.42 

24.66 

1445.9 

STO 

00075 

• 0.43 

33.41 

27.04 

00.115 

1445.7 

OSS 

00074 

• 0.45 

33.43 

27.05 

1445.6 

OSS 

0007  S 

- 0.49 

33.60 

27.03 

1445.4 

OSS 

000S3 

- 0.22 

33.71 

27.10 

1447.9 

OSS 

00099 

- 0.40 

33.71 

27.11 

1447.1 

STO 

00100 

- 0.34 

33.12 

27.19 

00.139 

1447.7 

OSS 

00100 

- 0.32 

33.  S2 

27.19 

1447. S 

OSS 

00104 

• 0.11 

33.12 

27.  IS 

144S.6 

STO 

00125 

00.33 

33.96 

27.27 

OC.  160 

1451.4 

OSS 

00125 

00.34 

33.96 

27.27 

1451.5 

STO 

00150 

00.70 

34.  11 

27.37 

00.110 

1453.7 

OSS 

00150 

00.71 

34.  11 

27.37 

1453. S 

OSS 

00175 

01.19 

34.20 

27.4S 

1456.6 

OSS 

001SA 

01.27 

34.33 

27.51 

1457.2 

OSS 

00  ISA 

01.53 

34.36 

27.52 

1450.4 

STO 

00200 

01.60 

34.  3S 

27.93 

00.212 

1459.0 

OSS 

00201 

01.62 

34.39 

27. 5J 

14*9.1 

OSS 

00224 

02.09 

34.  54 

27.62 

1461.0 

STO 

00250 

02.31 

34.59 

27.64 

00.236 

1463.2 

OSS 

00251 

02.32 

34.59 

27.44 

1463.2 

OSS 

00276 

02.52 

34.66 

27.66 

1464.6 

STO 

00300 

02.66 

34.72 

27.71 

0C.26C 

1465.7 

OSS 

00300 

02.66 

34.72 

27.71 

1465.7 

OSS 

00325 

02.71 

34.72 

27.71 

1466.3 
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mho  si  nu  m*  iits  rotor  oasis  ai*  tim  04.9  out  mot  oca 

CONSIC  IU9  MONTH  00  SHIR  »V  Mil  OULO  00.  i 00  1 I 


CAT  4f  2S.4M 

DAT 

10 

0A7A  USK 

1 OAOCNfTA  1014.2 
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•0010 

•2*10 

24.25 

27*20 

•O.MI 

1444*1 

Oil 

00011 

02*42 

24*25 

27.27 

1444*5 

001 

•OUT 

02*11 

24.24 

27.20 

14U.0 

Oil 

00004 

02*44 

24*24 

27.45 

1440*4 

ITO 

00071 

02*14 

24*44 

27.14 

M.044 

1454.4 

OU 

00074 

02*14 

24*45 

07.54 

1454*4 

OM 

OOOfl 

02*04 

24*47 

27.54 

1450.5 

ITO 

00100 

02*04 

24.47 

27*14 

•0*077 

1414*4 

OU 

M100 

02*04 

24,47 

27*54 

1454*4 

•TO 

Mill 

01*  14 

24*54 

27*41 

•0*040 

1440*4 

OAS 

Mill 

•2.14 

24*54 

27*41 

1440*4 

STO 

M1I0 

01*22 

24*50 

27*44 

•0*162 

1441*4 

OAS 

Mill 

02.24 

24*40 

27*45 

1441*7 

OU 

00171 

02*54 

24*45 

27.44 

1445*2 

ITO 

M200 

•2*77 

24*70 

27*40 

3 

i 

1444*5 

OU 

00201 

02*74 

24*70 

27*  44 

1444*4 

OAS 

•0221 

02*44 

24.74 

27.70 

1445.0 

•TO 

00250 

•2*02 

24.75 

27*70 

•0.144 

1444.5 

OU 

•0212 

02*02 

24*75 

27*70 

1444*4 

001 

00274 

02*04 

24*74 

27*71 

1447*2 

ITO 

00200 

U.25 

24*74 

27.72 

40.  147 

1440*5 

Ml 

00200 

02*25 

24.74 

27.72 

1444*4 

Oil 

00220 

02*50 

24*44 

27*75 

1470*5 

•TO 

00400 

U.S7 

24*47 

27.75 

•0.207 

1471*5 

Ml 

•0401 

02*57 

24*47 

27.75 

1471*5 

OU 

00411 

02*54 

24*44 

27.74  _ 

1472*2 

•TO 

M500 

62*52 

24*44 

27.74 

0U244 

1475*0 

OU 

00202 

02*  52 

24*44 

27.  74 

1475. • 

OU 

00550 

02*44 

24.44 

27.77 

1475.4 

ITO 

00400 

•2*45 

24.44 

27.77 

?*-A05 

1474.5 

OU 

•0401 

•2.45 

24*44 

27.77 

1474.5 

Ml 

00451 

02*24 

24*44 

27.77 

1474.4 

ITO 

M7M 

02.24 

24*44 

27.77 

•0.124 

1475.7 

MS 

M702 

02*24 

24*44 

27.77 

1475*7 

Ml 

M750 

•2-24 

24.44 

27.74 

1476.5 

•TO 

00400 

02*41 

54*44 

17.74 

40*544 

1477.5 

OAS 

00401 

02*41 

24.44 

27*74 

1477*5 

Ml 

MASO 

02,42 

24*44 

27.74 

1470*5 

ITO 

00400 

02*45 

24*00 

27.74 

•0*405 

1474.5 

Ml 

COT  00 

02*45 

24.40 

27.74 

1474.5 

OU 

00451 

U.44 

24*40 

27.70 

1400.1 

ITO 

01000 

02.4  2 

24*40 

27.74 

00.445 

1400.0 

Ml 

01001 

02*42 

24.  40 

27.74 

1440.4 

•TO 

01100 

02*44 

24.01 

27.74 

•0.444 

1402*  7 

MS 

Cl  too 

U.44 

24*01 

27.70 

1442.7 

•TO 

• 1200 

02.44 

24.02 

27.40 

•••121 

1404.4 

Ml 

•1201 

02*44 

24.02 

27.00 

1404.4 

ITO 

•12M 

02.45 

24*02 

27.40 

00.544 

1444.0 

OU 

•1202 

U.45 

24*02 

27.00 

1404* 1 

ITO 

•1400 

02*44 

24*04 

27.01 

•0*400 

1407.4 

OU 

01402 

•2.44 

24.44 

27.01 

1407*4 

•TO 

•1500 

02*44 

24*44 

27*01 

M.444 

1444*5 

Ml 

•1500 

02*44 

24*04 

27.01 

1404*5 

i 


Table  II. 


USCtiC  EVE1UIKKEN,  April  und  May  June,  1977.— Coutiuucd 


mud  91 
CONSCC  01 H 
» M.M 

tone  os)  oi.4* 


MltNUVT  INI 


04.) 


VIA* 

1ST) 

OOTOP  02990 

AIN  TfNP  09.0 

010  NOT  PfO 

NONTH  04 

SNIP  (V 

MKT  OUtO  02.4 

00 

* a 

OAV 

20 

0M4  USI 

1 

OANOMITN  1029.0 

SKA 

NOUN 

04.  S 

AM* 

09 

CkCUO 

T/A 

CUT* 

LVLTVP 

OfOTN 

TINP 

SAL 

SltMA-T 

OVMOPTN 

SNO  VCL 

STO 

00000 

0).  IT 

94.19 

27.20 

00.000 

1442.2 

OOS 

0000) 

01.17 

94.190 

27.20 

1442.2 

STO 

00010 

0).  14 

94.19 

27.20 

00.009 

1442.9 

OOS 

00011 

0).  14 

94.19 

27.20 

1442.9 

OOS 

0001) 

02.19 

94.11 

27.21 

1441.0 

STO 

00020 

02.90 

94.10 

27.90 

00.017 

1499.4 

OOS 

00020 

02.44 

94.10 

27*91 

1499.4 

STD 

000)0 

01.70 

94.99 

27.40 

90.024 

1494.9 

OOS 

000)0 

01.47 

94.94 

27.49 

1494.4 

STO 

00090 

01.42 

94.49 

27.  SO 

00.099 

1499.7 

OOS 

00091 

01.40 

94.44 

27.99 

1499.7 

STO 

00079 

02.12 

94.90 

27.49 

00.040 

1499.9 

OOS 

000T4 

02.19 

94.90 

27.49 

1499.4 

STO 

00100 

02.  94 

94.49 

27.47 

00.059 

1441.9 

OOS 

00100 

02.  97 

94.49 

27.47 

1441.9 

STO 

00129 

02.40 

94.72 

27.49 

00.070 

1449.9 

OOS 

00129 

02.41 

94.  72 

27.49 

1449.9 

STO 

00190 

0).  04 

94.74 

27.49 

00.000 

1449.1 

OOS 

00190 

O.  04 

94.74 

27.49 

1449.1 

OOS 

001T9 

0).  19 

94.79 

27.49 

1449.0 

STO 

00200 

0).  24 

94.70 

27.71 

00.101 

1444.7 

OOS 

00201 

09.24 

94.70 

27.T1 

1444.0 

OOS 

00224 

09.94 

94.04 

27.72 

1440.4 

STO 

00290 

09.44 

94.09 

27.72 

00.122 

1449.9 

OOS 

00291 

09.44 

94.09 

27.72 

1449.4 

OOS 

00274 

09.9) 

94.09 

27.74 

1445.2 

STO 

00)00 

0).  92 

94.09 

27.74 

00.141 

1449.4 

OOS 

00)00 

09.92 

94.09 

27.74 

1449.4 

OOS 

00)90 

09.49 

94.09 

27.74 

1470.1 

STO 

00400 

09.94 

94.09 

27.79 

00.101 

1470.4 

OOS 

0040) 

09.94 

94.09 

27.79 

1470.4 

OOS 

00491 

09.94 

94.09 

27.79 

1471.4 

STO 

00900 

09.94 

94.04 

27.74 

00.219 

1472.2 

OOS 

00902 

09.94 

94.04 

27.74 

1472.9 

OOS 

00990 

09.94 

94.04 

27.74 

1479.0 

STO 

00400 

09.94 

94.  OT 

27.77 

00.250 

1474.0 

OOS 

00401 

09.99 

94.07 

27.77 

1474.0 

OOS 

00491 

09.42 

94.00 

27.77 

1479.0 

STO 

00700 

09.42 

94.00 

27.77 

00.297 

1475.0 

OOS 

00702 

09.42 

94.00 

27.77 

1479.5 

OOS 

0079J 

09.44 

94.00 

27.77 

1474.9 

STO 

00000 

09.44 

94.00 

27.77 

00.990 

1477.7 

OOS 

00801 

09.44 

94.00 

27.77 

1477.7 

OOS 

00090 

09.42 

94.09 

27.70 

1470.) 

STO 

00400 

09.49 

94.09 

27.70 

00.970 

1479.9 

OOS 

0000 0 

09.49 

94.09 

27.70 

1479.9 

OOS 

00091 

09.42 

94.09 

27.70 

1400.0 

STO 

01000 

09.41 

94.09 

27.70 

00.415 

1400.0 

OOS 

01001 

09.41 

94.09 

27.70 

1400.0 

STO 

Cl  100 

09.94 

94.09 

27.70 

00.440 

1402.9 

OOS 

01100 

09.94 

94.09 

27.70 

1402.9 

STO 

01200 

09.94 

94.09 

27.70 

00.90? 

1409.9 

OOS 

01201 

09.94 

94.09 

27.70 

1419.5 

STO 

01)00 

09.94 

94.09 

27.79 

00. 944 

1409.5 

OOS 

01)00 

09.94 

94.09 

27.79 

1405.5 

STO 

01400 

09.29 

94.00 

27.79 

00. 907 

I4H.0 

OOS 

Q14Q1 

09.29 

94.00 

27.79 

1404.0 

STO 

01900 

09.90 

94.90 

27.79 

00.490 

1405.1 

OOS 

01900 

09.90 

94.90 

27.79 

1409.1 

ttlNO-OIN  24 
MlNO-SPD  12 
M)ND>P0ft 
NIATNCO  IJ 


OX  VO  004 


INST  STO  fttCOftOfft 
TNACI  010  C 

OUOATIOfc  00.9 

OHIO  011  0)0 


TOT'-P  MG2  HO) 


TIN  SO  1407 

S souam  ) 

2 S QUARK  42 
| SOUAM  S) 


SIO)  PH 


290 


umo  si  1**3 

COMIC  QUO 

IAT  M SS.TN 
10M  Ofl  I4.CH 


CASTNUN/TlMt 


M.l 


'1'abi.e  11.  USCGC  EVEKUltEEX,  April  and  May-June,  1977. — Continued 


N 1 

DOC  S T A 

T 1 0 N 

OAT 

VI AR 

IRTI 

ROTO*  01*24 

AIR 

TIM  01.* 

01*  HOT  HR 

NONTH  0* 

IMP  IV 

nit 

RULR  0 3.2 

00 

X X 

OAT 

n 

OAT*  USt 

1 

RARCMETA  102 2. * 

SI* 

►OUR 

OR.R 

ARIA 

05 

CtCUO  T/A 

Cl/TA 

1.4LTYN 

01  NTH 

TIM 

SAL 

SI6NA-T 

OVNDNTh 

sno  m 

STO 

00000 

03.74 

34.2* 

27.24 

00.000 

14*5.0 

ORS 

00001 

03.74 

34.2* 

27.24 

14*5.0 

STO 

00010 

03.7* 

14.2* 

27.24 

00.001 

14*5.0 

ORS 

00011 

03.75 

14.2* 

27.23 

1465.0 

STO 

00020 

03.  *R 

14.27 

27.26 

00.017 

14*4.5 

ORS 

00020 

03.  *7 

14.27 

27.2* 

14*4.1 

STO 

00030 

03.52 

14.25 

27.2* 

00.02  3 

1464.3 

ORS 

00030 

03.51 

14.25 

27.26 

14*4.3 

ORS 

00040 

03.30 

14.2R 

27.10 

1463.* 

*RS 

00041 

C2.70 

14.21 

27.10 

14*0.4 

OR. 

00043 

02.23 

14.2* 

27.11 

1454.1 

STO 

00030 

01.72 

14.32 

27.47 

00.035 

1456.5 

ORS 

00031 

01. *4 

14.31 

27.41 

143*.* 

ORS 

00034 

01.40 

34.16 

27.33 

1455.7 

STO 

00073 

01.64 

34.45 

27.31 

00.054 

1437.4 

ORS 

0007A 

01.71 

14.46 

27.36 

1437.3 

ORS 

00097 

02.14 

34.54 

27.65 

1434.5 

STO 

00100 

02.41 

34.63 

27.66 

00.0*6 

1461.3 

ORS 

00100 

02.57 

14.64 

27.66 

1461.4 

STO 

00123 

03.  OS 

14.64 

27.65 

00.077 

1464.6 

ORS 

00127 

03.11 

14.65 

27. *5 

14*4.1 

STO 

00130 

03.24 

14.70 

21.65 

00.015 

1465.7 

ORS 

00130 

03.24 

34.70 

27.65 

1465.7 

ORS 

001T3 

03.02 

14.70 

27.67 

1465.2 

STO 

002  00 

C3.40 

14.  7* 

27.66 

00.112 

1467.3 

ORS 

00201 

03.41 

34.7* 

27.61 

14*7.4 

ORS 

0022* 

03.41 

34.77 

27.61 

1467.1 

STO 

00230 

03.  54 

34.10 

27.64 

00.133 

1466.6 

ORS 

00231 

03.55 

34.  RO 

27.64 

1461.6 

ORS 

0027* 

03.61 

14.  R1 

27.70 

14*9.5 

STO 

00300 

03.64 

14.  R3 

27. 71 

00.  155 

1470.1 

OSS 

00300 

03.64 

34.R3 

27.71 

1470.1 

ORS 

00330 

03.70 

14.  R5 

27.72 

1471.2 

STO 

00400 

03.63 

14.  R* 

27.73 

00.  146 

1471.7 

ORS 

00401 

03.63 

34.  16 

27.73 

1471.7 

ORS 

00433 

03.66 

14.  R7 

27.74 

1472.7 

STO 

00300 

03.37 

34.16 

27.74 

00.237 

1473.1 

OSS 

00300 

03.37 

34.  R6 

27.74 

1473.1 

OSS 

00550 

03.54 

34.16 

27.74 

1473.1 

STO 

00600 

03.45 

34.16 

27.75 

00.271 

1474.3 

OSS 

00601 

03.43 

34.  R6 

27.75 

1474. 3 

OSS 

006  51 

03.36 

34.15 

27.75 

1474.7 

STO 

00700 

03.36 

34.15 

27.75 

00.316 

1475.5 

oes 

00700 

03.36 

34.13 

27.75 

1475.5 

OSS 

00750 

03.36 

34.S5 

27.75 

1476. 4 

STO 

OOROO 

03.36 

34.86 

27.76 

00.  335 

1477.2 

ORS 

00S01 

03.36 

34.16 

27.76 

1477.2 

OSS 

00R50 

03.36 

14.16 

27.76 

1471.1 

STO 

00400 

03.34 

34.17 

27. 77 

00.401 

1419. 0 

OSS 

COR  00 

03.34 

14.17 

27.77 

1475 j 0 

ORS 

004  33 

03.34 

14.17 

27.77 

1479,9 

STO 

01000 

03.  36 

14.17 

27.77 

00.442 

1410.6 

ORS 

01001 

03.36 

14.  R7 

27.77 

1460.6 

STO 

01100 

03.27 

34.16 

27.77 

00.415 

1461.1 

ORS 

01102 

03.27 

34.R* 

27.77 

1461.5 

STO 

01200 

03.27 

34.67 

27.71 

00.52  7 

1463.5 

ORS 

01203 

03.27 

14.17 

27.71 

1413.6 

STO 

01300 

03.24 

34.17 

27.71 

00.  570 

14C3.3 

ORS 

01302 

03.24 

14.17 

27.71 

1465.3 

STO 

01400 

03.27 

14.6* 

27.77 

00.414 

1416.9 

ORS 

01401 

03.27 

14.R* 

27.77 

1466. 9 

STO 

Cl  300 

03.32 

14.R6 

27.71 

00.636 

1411.1 

ORS 

01301 

03.32 

14.  RR 

27.71 

1411.1 

ORS 

01305 

03.32 

14.11 

27.71 

*•••••< 

1411.9 

AlNO-OIR  25 
NINO-SFO  10 
WlND-FOR 
MCATHC*  XI 


OXYC  *04 


INST  STO  RICOAOIA 
TRACI  OIR  0 

duration  oo.s 

OR  1C  Oil  4J5 


TOT  > N02  NOS 


TIN  SO  1407 
3 SOUARI  1 
2 SOUARI  42 
1 SOUARI  43 


SI  03  PH 
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Table  11.  USCliC  EVERGREEN,  April  and  May-J  uue,  1077. — Continued 


*1*10  SI  HIS 
CONSIC  0111 
ir  si  sun 

l CMC  353  40.7* 


N 0 

DC  S T i 

1 T 1 0 N 

OAT 

VIA* 

1«TS 

BOTO*  00493 

All 

TIM*  02.4 

Oil  NST  III 

MONTH  04 

SH*  iv 

NIT 

BULB  02.6 

00 

X X 

DAY 

29 

OATA  USE  1 

IAICNIT*  1022.5 

SIA 

K)U* 

09. S 

AIEA  05 

CLOUD  T/A 

CL/T* 

LVLTY* 

Of  PTH 

TIM* 

SAL 

S1GKA-T 

OYNOITH 

SNO  Vtl 

STO 

00000 

02.22 

33.59 

26.45 

00.000 

1457.3 

OBS 

00000 

02.22 

33.59 

26.45 

1457.3 

OBS 

00003 

02.22 

33.54 

26.44 

1457.3 

STO 

00010 

02.31 

33.  64 

26.64 

00.012 

1457.9 

OBS 

000 11 

02.34 

33.65 

26.49 

1456.1 

STO 

00020 

02.44 

33.75 

26.94 

00.  024 

1459.6 

CBS 

00020 

02.4* 

33.76 

26.95 

1459.9 

STO 

00030 

02.91 

33.92 

27.05 

00.034 

14*1.3 

OBS 

00032 

02.92 

33.44 

27.07 

1461.4 

OBS 

00034 

02.91 

33.95 

27 .01 

1461.4 

OBS 

0003  B 

02.47 

33.94 

27.09 

1460.4 

OBS 

00040 

02.  IE 

33.94 

27,13 

1454.2 

OBS 

00043 

01.3* 

34.02 

27.26 

1454.1 

STO 

0005C 

00.95 

34.06 

27.32 

00.052 

1453.1 

OBS 

00051 

00.11 

34.04 

27.34 

1452.9 

OBS 

00053 

00.10 

34.11 

27.3* 

1452.4 

STO 

00075 

01.J2 

34.24 

27,47 

00.  070 

1455.5 

OBS 

00076 

01.34 

34.29 

27.47 

1455.4 

STO 

00100 

01.73 

34.39 

27.52 

00. 0*4 

1457.9 

OBS 

00100 

01.74 

34.39 

27.53 

1457.9 

STO 

00125 

01.42 

34.  44 

27.57 

00.094 

1457.9 

OBS 

00125 

01.42 

34.44 

27,57 

1457.9 

STO 

00150 

01.94 

34.  53 

27.62 

00.111 

1460.0 

OBS 

00150 

01.94 

34.53 

27.62 

1460.0 

OBS 

00175 

02.09 

34.56 

27.63 

14*0.9 

OBS 

00192 

02.34 

34.62 

27.66 

1462.4 

STO 

00200 

02.77 

34.67 

27.67 

00.134 

14*4.4 

OBS 

00201 

02.44 

34.60 

27.67 

1464.4 

OBS 

0022* 

02.91 

34.69 

27.67 

1465.5 

STO 

00250 

C3.  00 

34.7) 

27.67 

00.157 

1466.3 

OBS 

00253 

03.01 

34.71 

27.67 

1466.4 

OBS 

00274 

03.11 

34.73 

27.44 

1467.3 

STD 

00300 

03.  16 

34.74 

27.66 

00.179 

1467.9 

OBS 

00302 

03.17 

34.74 

27.66 

1466.0 

OBS 

C0330 

03.27 

34.76 

27.69 

14*9.2 

STO 

00400 

03.47 

34.40 

27.70 

00. 22  3 

1470.9 

OBS 

00403 

03.44 

34.40 

27.70 

1471.0 

OBS 

00451 

03.55 

34.43  * 

27,720 

OBS 

0045  3 

03.55 

34.40 

27.69  • 

1472.6 

MlNO-Dl*  20 
fcIND-S*D  O* 
M!ND-*0* 
MEAT  Hi*  XO 


INST  STO  IICOIDI*  TIN  SO  1407 

tiace  on  o s s ooa it  i 

OUIAT ION  00.1  2 SOOAII  42 

CISC  011  *40  1 SOOAII  4S 


N02  NO!  SIOS 


MHO  SI  14*1 
CONSIC  01*2 
LIT  »4  42. TN 
LONG  OSS  53.6* 


VIA* 

1975 

60T0*  00273 

All 

TIN*  02.3 

dim  nor  *i* 

MONTH 

06 

SH*  IV 

MIT 

BULB  02.4 

00 

X X 

OAT 

2* 

OATA  USE 

1 

BAICMIT*  1020.3 

SEA 

HOUR 

11.2 

AIEA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/T* 

LVLTV* 

OIITM 

TIM* 

SAL 

S16MA-T 

0VN0*TH 

SNO  VlL 

STO 

00000 

00.62 

33.01 

26.44 

00.000 

1430.3 

OBS 

00001 

00.62 

33.01 

26.46 

1450.3 

OBS 

00005 

00.77 

33.00 

26.44 

1450.1 

STO 

00010 

00.66 

33.02 

26.50 

00.016 

1449.B 

OBS 

00011 

00.65 

33.03 

26.51 

1449.7 

STO 

00020 

00.52 

33.06 

26.34 

00.031 

1449.3 

OBS 

00020 

00.46 

33.04 

26.54 

1449.1 

OBS 

00026 

- 0.04 

33.00 

24.52 

1446.1 

STO 

00030 

- 0.45 

33.04 

26.56 

00.044 

1445.0 

OBS 

00032 

- 0.96 

33.17 

26.69 

1442.7 

OBS 

00034 

- 1.25 

33.  34 

24.  B4 

1441.7 

STO 

00050 

- 1.09 

33.36 

27.03 

00.071 

1443.1 

OBS 

00051 

- 1.07 

33.60 

27.04 

1443.2 

STO 

00075 

- 0.55 

33.79 

27.16 

00.09* 

1446.3 

OBS 

00076 

- 0.32 

33.60 

27.16 

1446.5 

STO 

00100 

00.11 

33.96 

27.29 

00.114 

1450.0 

OBS 

00100 

00.13 

33.97 

27.29 

1450.1 

STO 

00125 

00.56 

34.  10 

27.37 

00.135 

1492.1 

OBS 

00125 

00.39 

34.  10 

27.37 

1452.6 

STO 

00150 

00.72 

34.12 

27.36 

00.153 

1453.6 

OBS 

00150 

00.72 

34.12 

27.36 

1453.6 

OBS 

0C17S 

00.72 

34.13 

27.39 

1454.3 

STO 

00200 

01.02 

34.23 

27.43 

00.1B7 

1454.2 

OBS 

00201 

0U04 

34.24 

27.45 

1434.3 

OBS 

0022* 

01.27 

34.31 

27.49 

1457.6 

OBS 

00249 

01.52 

34.36 

27.  32 

1459.4 

NINO-OJ!  IS  JNST  STO  UCOIDCI  TIN  SO  1407 

MlND-S*0  11  TIACI  011  0 § SQUARE  1 

MlNO-*0*  OUIAT ION  00.1  2 SOUAIE  42 

MEAT**  14  011,6  011  *41  11  1 SOOAII  47 
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Table  II.  USCUC  EVERGREEN,  April  and  May-June,  1977. 


NO  DC  ITUION  0 A T A 


RIRIO 

SI 

1411 

YIAR 

1975 

ROTOR  00232 

AIR  TIMP 

03.5 

OIR  HOT 

RIR 

WIND-0 1 A 

11 

CONSIC 

0143 

MONTH  04 

SHIR  IV 

MIT  RULR 

03.5 

22  2 

3 

M1NO-SRO 

08 

IAT 

94 

94.  ON 

OAT 

It 

DATA  USI  1 

•AROMITR 

1022.1 

SIA 

MlNO-'OR 

LONG 

094 

10.74 

HOUR 

12.9 

ARIA  05 

CLOUD  T/A 

Cl/TR 

KATHIA 

34 

CASTNUM/T INI 

IVLTVR 

OIRTH 

TINR 

SAL 

sirna-t 

OVNORTH 

SNO  ViL 

STO 

ooooo 

00.6» 

32.36 

25.47 

00.000 

1448.6 

12.t 

ORS 

00001 

00.64 

32.36 

25.97 

1448.7 

ORS 

00003 

00.62 

32.36 

25.47 

1448.5 

OIS 

00007 

00.23 

32.43 

26.05 

1444.9 

ORS 

oooot 

00.12 

32.46 

26.08 

1444.5 

STD 

00010 

00.04 

32.44 

24.08 

00.  020 

1446.2 

ORS 

00013 

- 0.45 

32.57 

26.19 

1444.1 

ORS 

00017 

- 1.20 

32.40 

24.48 

1441.1 

STO 

00020 

- 1.22 

33.07 

24.42 

00.047 

1441.1 

ORS 

00020 

- 1.24 

33.11 

26.45 

1441.2 

ORS 

00022 

- 1.24 

33.18 

24.71 

1441.1 

STO 

00030 

- 1.25 

33.25 

26.77 

00.050 

1441.5 

ORS 

00030 

- 1.25 

33.26 

26.77 

1441.6 

STO 

00050 

- 1.15 

33.48 

24.95 

00.074 

1442.7 

ORS 

00051 

- 1.14 

33.44 

26.46 

1442.8 

STO 

00075 

- 1.00 

33.65 

27.08 

00.101 

1444.0 

ORS 

OC076 

-0.49 

33.44 

27.09 

1444.1 

STO 

00100 

- 0.41 

33.74 

27.16 

00.124 

1445.5 

ORS 

00102 

- 0.75 

33.77 

27.17 

1445.8 

STO 

00125 

- 0.02 

33.90 

27.24 

00.146 

1449.7 

OIS 

00125 

- 0.01 

33.40 

27.24 

1445.8 

STO 

00150 

00.  2 • 

34.04 

27.34 

00.166 

1451.7 

OSS 

00150 

00.28 

34.04 

27.34 

1451.7 

ORS 

00175 

00.50 

34.07 

27.35 

1453.2 

STO 

00200 

00.65 

34.14 

27.41 

00.202 

1454.4 

ORS 

00201 

00.46 

34.16 

27.41 

1454.5 

ORS 

00226 

00.88 

34.21 

27.44 

1455.9 

ORS 

00232 

00.87 

34.22 

27.45 

1456.0 

. — Continued 


INST  STO  RICOROIR 
TRACI  01 A C 

DURATION  00.1 

0R16  011  942 


TOT  f NO 2 N03 


TIN  SO  1407 
5 SOUARi  1 
2 SOUARI  44 
1 SOUARI  44 


••••6NN •••••••• 


Rf  RIO 

31 

R463 

TIAA 

1575 

ROTOR  00201  AIR 

TINR  03.8 

OIR  HOT  Pf A 

CONSIC 

0144 

MONTH 

06 

SHIR  IV 

MIT 

IUL8  03.8 

20 

1 4 

IA* 

54 

27.6 N 

DAY 

29 

DATA  USI 

1 RAICNITR  1019.9 

SIA 

LONO 

094 

26.71 

HOUR 

14.4 

ARIA 

OS  CLOUO  T/A 

CL/TA 

CASTNUM/T1NI 

tVLTVR 

DIRTh 

TINR 

SAL 

SI6MA-T 

OVNORTh 

SNO  VIL 

STO 

ooooo 

01.53 

32.73 

24.21 

OC.OOO 

1453.1 

14.4 

ORS 

ooooo 

01.53 

32.73 

26.21 

1453.1 

ORS 

00003 

01.51 

32.72 

26.20 

1453.0 

STO 

00010 

01.50 

32.17 

26.32 

00.018 

1453.3 

ORS 

00011 

01.49 

32.11 

26.33 

1453.3 

OIS 

00015 

01.46 

32.17 

24.33 

1453.2 

ORS 

00017 

01.02 

32.  SO 

26.30  • 

1451.2 

ORS 

00019 

- 0.12 

32.87 

26.42 

1446.1 

STO 

00020 

- 0.45 

32.17 

26.43 

00.034 

1444.6 

08  S 

00020 

- 0.69 

32.91 

26.47 

1443.3 

ORS 

00022 

- 1.02 

33.08 

26.42 

1442.3 

ORS 

00026 

- 1.00 

13.17 

26.49 

1442.6 

ORS 

00028 

- 1.19 

33.11 

26.71 

1441.7 

STO 

00030 

- 1.14 

33.23 

26.75 

00. 045 

1442.0 

OSS 

00030 

- 1.13 

33.25 

26.76 

1442.1 

oes 

0C036 

- 1.26 

13.30 

26.11 

1441.7 

STO 

00050 

- 1.09 

33.47 

26.94 

00.073 

1442.9 

OBS 

00051 

• 1.01 

33.49 

26.53 

1443.0 

STO 

00075 

- 0.96 

13.67 

27.10 

OC.  095 

1444.3 

ORS 

00076 

- 0.95 

33.68 

27.10 

1444.3 

STO 

00100 

- 0.66 

13.77 

27.17 

00.  123 

1446.2 

ORS 

00102 

- 0.63 

13.71 

27.17 

1446.4 

STO 

00125 

- 0.41 

33.15 

27.22 

00.145 

1447.9 

OIS 

00125 

• 0.40 

33.85 

27.22 

1447.5 

STO 

C01S0 

- 0.02 

33.56 

27.29 

00.165 

1450.2 

OIS 

00150 

- 0.01 

13.96 

27.29 

1450.3 

OIS 

00175 

00.41 

34.10 

27.31 

1452.1 

ORS 

00196 

00.76 

34.19 

27.43 

1454.7 

WIND-OI A 

20 

INST  STO  RCCORDIA 

TIN  SO  1407 

WlND-SPD 

10 

TRACI  C1R 

0 

5 

SOUARI 

1 

MINO-ROR 

DURATION 

00.0 

2 

SOUARI 

44 

MIATHIR 

X4 

0R!(  011  943 

10 

1 

SOUARI 

44 

OXVG 

R04 

TOT  f NO 2 

N03 

SI  03 

RM 

4*44 


•4444444 


2»3 


Tablk  II.  USCGC  EVERGREEN,  April  and  May-June,  1977. — Continued 


COftSKC  0145 
L AT  54  It. IN 
LONG  OM  It. 7* 


CASTNUN/tINC 


11.2 


N 

0 0 C S T A 

i T 1 0 N 

OAT 

A 

VKAA 

ItTS 

90TDR  00179  AIR 

TINR  04.5 

OIR  HGT  RfR 

Ml NO-OIR 

21 

MONTH  04 

SHIR  IV 

NIT 

4UL4  04.2 

00 

X X 

MINO-SRO 

09 

OAY 

29 

OATA  USK 

1 4ARCNKTR  1021.4 

SKA 

MI NO-F  OR 

HOUR 

14.2 

ARIA 

05  CLOUO  T/A 

CL/TR 

MfATHKR 

AO 

LVLTYR 

DRRTM 

TRNR 

SAL 

S16MA-T 

OVNORTH 

SNO  VRL 

OAY  6 

»04 

STC 

00000 

01.09 

91.94 

25.29 

00.000 

1449.4 

095 

00001 

01.09 

91.54 

25.29 

1449.4 

09S 

00005 

00.44 

21.44 

2S.24  • 

1447.5 

STO 

00010 

00.44 

91.74 

25.49 

00.021 

1447.1 

09S 

00011 

00.40 

91.  44 

25.54 

1444.9 

095 

0001T 

00.20 

92.09 

25.77 

1444.5 

095 

00019 

- 0.31 

)2.45 

24.09 

1444.4 

STO 

00020 

- 0.74 

92.  40 

24.23 

00.047 

1442.4 

095 

00020 

- 1.05 

92.72 

24.93 

1441.4 

095 

00022 

- 1.30 

92.  99 

24.49 

1440.7 

095 

00029 

- 1.44 

99.01 

24.94 

1440.2 

STO 

•00)0 

- 1.45 

19.02 

24.59 

00.044 

1440.3 

095 

000)0 

- 1.44 

99.03 

24.59 

1440.4 

STO 

00050 

- 1.S9 

99.24 

24.77 

00.  091 

1441.3 

095 

00051 

- 1.37 

99.2T 

24.74 

1441.4 

STO 

00075 

- 1.1) 

99.49 

24.94 

00.121 

1443.2 

OSS 

00074 

- 1.12 

99.50 

24.94 

1443.9 

STO 

00100 

- 0.99 

99.42 

27.05 

00. 147 

1444.4 

095 

00104 

- 0.94 

99.44 

27.07 

1444.7 

STO 

00125 

- 0.92 

99.75 

27.15 

00.171 

1445.4 

095 

00125 

- 0.91 

93.75 

27.15 

1445.9 

STO 

00150 

- 0.19 

93.92 

27.24 

00.199 

1449.4 

OSS 

00150 

- 0.14 

33.92 

27.24 

1449.5 

095 

00149 

00.27 

94.07 

27.94 

1452. 0 

••••••••••••••• 


last  STO  RCCOROCR  TIN  SO  1407 
TRACK  OIR  0 5 SOUARI  i 
DURATION  00.1  2 SOUARI  44 
ORU  Oil  *44  Ot  1 S QUARK  44 


TOT  > NO 2 NO)  tIO)  RM 


RRFIO  11  944)  VKAA  1975  40T0R  00IT2  AIR  T|mp  04.9 

CONSKC  0144  MONTH  04  f Hit  RV  MKT  9UL9  05.4 

LAT  54  10. 9N  DAY  2t  DATA  USK  1 OAAONKTA  *021.4 

LONG  054  55.AM  HOUR  19.0  ARIA  05  CLCUO  T/A 


CASTNUM/TIMK 

LVLTYR 

OKRTH 

TRNR 

SAL 

SIGNA-T 

STO 

COOOO 

02.14 

91.42 

29.12 

19.0 

045 

00001 

02.14 

31.42 

25.12 

045 

00003 

02.10 

91.41 

25.12 

09S 

•0007 

01.44 

91.50 

25.2) 

STO 

00010 

01.92 

91.50 

25.24 

045 

00011 

Cl. 20 

91.90 

25.25 

OSS 

00015 

00.77 

91.47 

25.57 

045 

00017 

00.10 

92.29 

25.94 

STO 

00020 

- 0.40 

92.44 

24.24 

OSS 

00020 

- 0.54 

92.71 

24.30 

OSS 

00024 

- 1.04 

12.4) 

24.42 

OSS 

00024 

- 1.20 

32.9) 

24.50 

STO 

•0090 

- 1.15 

92.99 

24.54 

OSS 

00030 

- 1.14 

92.99 

24.55 

045 

00032 

- 1.14 

99.05 

24.40 

045 

00047 

- 1.27 

39.24 

24.77 

STO 

00050 

- 1 .22 

99.29 

24.79 

OSS 

00051 

- 1.19 

99.29 

24.40 

STO 

00075 

- 0.99 

99.52 

24.94 

095 

00074 

- 0.99 

99.9) 

24.94 

STO 

00100 

- 0.72 

99.71 

27.12 

OSS 

•0100 

- 0.  TO 

99.72 

27.1) 

STO 

00125 

00.04 

99.99 

27.91 

OSS 

00125 

00.04 

94.00 

27.92 

STO 

00150 

01.00 

94.90 

27.50 

OSS 

00150 

01.01 

94.90 

27.50 

09S 

00149 

01.14 

94.92 

27.51 

OIR  HGT  RRR  M1ND-DIR  20  INST  STO  RKCOROKR  TIN  SO  140T 

10  1 5 MINO-SRO  11  TRACK  OIR  0 I SOUARt  1 

SKA  MlNO-FOR  DURATION  00.0  2 SOUARI  44 

CL/TR  HCATHKR  XI  ORIG  011  945  10  I SOUARI  44 


OVNDMH  SNO  VI l CXVG  904  TOT  «R  N02  NO)  StO)  RH 

00.000  1454.1 

1454. 1 
145). t 

1451.2 
00.029  1450.4 

1450.1 

1449.  T 
1444.) 

00.051  1444.5 

1444.0 

1441.9 
1441.) 

00.047  1441.4 

1441.7 

1441.4 

1441.5 
00.095  144?.  1 

1442.2 
00.124  1443.4 

1444.0 
00.150  1445.9 

1445.9 
00.171  1450.1 

1450. ) 

00.199  1455.) 

1455.4 

1454.) 
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C 


l 


UMO 

SI  MU 

TIM 

1373 

SOTOS  00130 

AIS 

TINS  0J.J 

OIS  tCT  SIS 

tfIMO-OIR  IS 

INST  STO  S1C0S0CA 

TIN  SO  1407 

comic 

0147 

MONTH  00 

SHIS  IT 

MIT 

4ULI  04*2 

13 

1 4 

M1N0-SSD  12 

TAACI  OIK  C 

3 

SOUAKI 

2 

la* 

>4  OI.M 

OAT 

IS 

DATA  USC 

1 

SASCHITS  1021*4 

SIA 

Hi  NO- FOR 

OURAT ION  00.1 

2 

SOUAKE 

44 

tom 

OSS  OI.M 

HOUA 

IS.S 

ASIA 

03 

CLOUD  T/A 

CL/TS 

HtATMCA  A2 

OKIC  011  344 

i 

SOUAKI 

43 

cumw/im 

LMtTtA 

Of  nth 

TINS 

SAL 

SfSNA-T 

OTNDSTH 

SMO  VIL 

QXYG  SO 4 

TOT  > «2  N03 

S103 

SH 

STO 

00000 

02*34 

31*23 

23.00 

00.000 

1434.4 

19.3 

OSS 

00001 

02*34 

31*23 

23.00 

14*4.4 

OSS 

OOOOf 

02*32 

31*27 

24*33 

1434*7 

sto 

00010 

02*21 

31*23 

24.37 

00.030 

1434*2 

OSS 

00011 

01*34 

31*14 

24*34  4 

1433.0 

OSS 

0001S 

01*41 

31*42 

23*17 

1431.0 

OSS 

00017 

00.10 

31*33 

23*41 

1443.0 

OSS 

0001 s 

00*71 

32*24 

23.47 

1449.0 

STO 

00020 

00.43 

32*37 

23*34 

00.033 

1444.0 

OSS 

00020 

00*14 

32*41 

24*03 

1444.3 

OSS 

00022 

- 0*44 

32*71 

24.31 

1443.3 

OSS 

00024 

- 1*12 

32*43 

24.42 

1441.3 

STO 

00030 

- 1*14 

32*44 

24*44 

00*073 

1441*3 

OSS 

00030 

- 1*17 

32*43 

24*47 

1441*4 

OSS 

00032 

- 1.23 

32*34 

24*33 

1441 *3 

OSS 

00034 

- 1*03 

33.00 

24.34 

1442.2 

OSS 

00034 

- 1.07 

32.34 

24*34 

1442.1 

OSS 

00034 

- 1.20 

33.03 

24*43 

1441.7 

STO 

0003  0 

- 1*23 

33.24 

24*74 

00*102 

1441*7 

OSS 

00031 

- 1.23 

33*24 

24.77 

1441*7 

STO 

00073 

- 1.12 

33.44 

24*33 

00*132 

1443.2 

OSS 

00074 

- 1.11 

33*43 

24*33 

1443.3 

STO 

00100 

• 0.49 

33.71 

27*12 

00*134 

1444.0 

OSS 

00100 

- 0*47 

33.72 

27*12 

1444*1 

STO 

00123 

- 0.14 

33.30 

2T.2S 

0C.1S0 

1449.0 

OSS 

00123 

- 0.14 

33.31 

27.24 

1449.1 

OSS 

00142 

00.43 

34.10 

27*34 

1432.4 

OHIO 

31  0443 

YIAK 

1373 

SOT DA  00144  AIS 

TINA  04.3 

OIK  NOT  AfR 

UlND-OIR  19 

INST  STD  RfCOROCR 

TEH  SO  1407 

CONSIC 

0141 

MONTH  04 

SHI  A |V 

MIT 

BULS  09.4 

19 

0 2 

MINO-SAO  10 

TRACI  OIR 

0 

9 

SOUAKI 

2 

LAT 

U S3.4N 

OAT 

29 

OATA  USI 

1 SASOMITK  1021*4 

SIA 

NlNO-FOR 

OU RAT  IGA 

00*1 

2 

SQUARE 

24 

IONS 

033  23. 3m 

MOUK 

21*2 

ASIA 

09  Cl QUO  T/A 

CL/TK 

MIA  THIS  K2 

0016  011  347 

10 

1 

SOUAKI 

39 

CASTNUN/T INI 

LTtTTS 

Of  NTH 

TIMA 

SAL 

S14MA-T 

OTNDATh 

SMO  VEL 

OXTC  A04 

TOT  # N02 

NOS 

SI03 

AM 

STO 

00000 

01*43 

31*3. 

24*09 

00.000 

1431*3 

21*2 

OSS 

00003 

01*43 

31.03 

24.  S3 

1431.3 

OSS 

00003 

01*43 

31*12 

24*93 

1430.0 

OSS 

00007 

31*04 

31.27 

29*07 

1443*1 

STO 

00010 

00*40 

31.30 

29.93 

00.020 

1444.0 

OSS 

00011 

• 0*11 

32*13 

29*12 

1449.0 

OSS 

00013 

- 0.94 

32.40 

24*23 

1441*0 

OSS 

00013 

- 1*24 

32*74 

24*97 

1440.7 

STO 

00020 

- 1.32 

32*32 

24*42 

00.441 

1440.4 

OSS 

30020 

- 1.34 

32*  S3 

24*43 

1440.4 

STO 

00030 

- 1*34 

32.33 

24*34 

00.044 

1433.7 

OSS 

00030 

- 1*34 

32.33 

24*94 

1493.7 

OSS 

00032 

- 1.37 

•3.00 

24*97 

1439*7 

STO 

00030 

- 1.44 

33*12 

24*44 

00.032 

1440.0 

OSS 

00091 

- 1*43 

33.13 

24*47 

1440.9 

STO 

00073 

- 1.23 

33.34 

24*04 

00.129 

1442.2 

OSS 

00074 

- 1.29 

33.39 

24*  S3 

1442.3 

STO 

00100 

- 1*23 

33*41 

24*«9 

00.194 

1443.1 

OSS 

00130 

- 1*21 

39*43 

24.34 

1449.2 

OSS 

00104 

- 1.03 

33*  53 

24*99 

1449.9 

STO 

00129 

- 1*01 

33*44 

27.07 

00.  ISO 

1444.0 

OSS 

00129 

- 1.00 

33*44 

27*07 

1444.0 

033 

00140 

- 0*47 

33*00 

27*19 

1444*9 

OSS 

00144 

- 0.30 

33*  S3 

27*22 

1440.3 

STO 

00190 

- 0.24 

93.09 

27*24 

00.203 

1449*1 

OSS 

00190 

- 0*23 

39.19 

27*24 

1449*2 

COS 

00194 

- 0*20 

93.91 

27*24 

1443*4 

OSS 

00149 

00*14 

34*01 

27*32 

1491*3 
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Table  II.  USCGC  EVERGREEN,  April  and  May- June,  1977.— Continued 


NOCC  STATIC*  CAT* 


•IP  10 

SI  Ml) 

vcu 

IfTS 

OOTOP  00192 

Alt 

?«NP  04.1 

010  NOT  PfA 

MJNO-OfO  14 

INST  STD  OSCOODfi 

TON  SO  1407 

COMIC 

01*0 

MONTH  04 

SNIP  IV 

MIT 

OULO  01.2 

00 

1 S 

MlND-SPO  11 

TOACI  DIO  0 

s sous oi 

2 

UT 

SS  47.7N 

OAV 

to 

OATA  USI 

1 

OAOOMITP  1021.1 

SIA 

MIND-POO 

OU  OAT  100  00.1 

2 SOU* 01 

24 

LONG 

OSS  M*n 

HOUR 

tS.T 

AMI 

OS 

CLOUO  T/A 

CL/TO 

ISATMIO  12 

0016  011  040  11 

1 SQUAOf 

SS 

CASTNON/TINI 

ivltop 

©•NTH 

Tf  NP 

SAL 

SI6MA-T 

DVMOPT  h 

INC  VIL 

OAT 6 P04 

TOT  f NO  2 N01 

BIOS  PM 

STO 

00000 

01.20 

SI.  14 

24.07 

00.000 

1440.0 

IS.  7 

00  s 

00001 

01.20 

SI.  14 

24.0? 

1440.0 

OIS 

oooos 

01.11 

SI.  14 

24.0? 

1450.0 

OAS 

oooos 

01.11 

11.17 

24.00 

1440.2 

oot 

ooooo 

00.25 

SI.  40 

25.10 

1445.0 

STO 

00010 

00.20 

11.44 

25.41 

00.020 

1445.7 

oos 

00011 

- 0.21 

12.04 

25.77 

1444.0 

OIS 

0001S 

- 0.72 

S2.20 

25.04 

1442.4 

Oil 

•0010 

- 0.01 

12.10 

24.05 

1442.1 

»H 

oooto 

- &.00 

12.52 

24.1? 

00.050 

1441.5 

DO' 

00020 

- 1.14 

12.42 

24.25 

1441.0 

oo: 

00024 

- 1.54 

12.70 

24.40 

1420.5 

STO 

oooso 

- 1.47 

12.02 

24.41 

00.047 

14S0.0 

Oft 

OOOJO 

- 1.44 

12.01 

24.41 

1440.0 

STO 

cooso 

- U42 

SI.  04 

24.42 

00.000 

1440.0 

OOS 

00051 

- 1.10 

ss.oo 

24.41 

1441.1 

OOS 

00055 

- 1.21 

11.  OS 

24.40  4 

1441.0 

OOS 

OOOST 

- 1.30 

11.15 

24.40 

1441.2 

STO 

000?  s 

- 1.10 

11.24 

24.70 

00.111 

1441.7 

OOS 

000?  4 

- USO 

11.27 

24.70 

1441.7 

STO 

00100 

- 1.2? 

11.40 

24.00 

00.  142 

1442.0 

OOS 

00100 

- 1.24 

11.41 

24.00 

1442.0 

STO 

00125 

- 1.10 

11.55 

27.00 

00.100 

1444.2 

OOS 

00125 

- 1.10 

11.55 

27.00 

1444.1 

oos 

00140 

- 0.04 

11.41 

27.05 

1445.4 

RMIO  SI  l«l) 
CONSIC  01 TO 

UT  55  1S.7N 
10*6  JS2  53.4b 


CASTMUM/TIMC 
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Table  II.  U8CUC  EVEKGKEEiN,  April  and  May-June,  1977. — Continued 


STATION  DATA 


VCAR 

ItTS 

•or on  osoo2 

AIM  TfMN  OS.* 

DIN  HOT  NCA 

«INO-DtR  21 

INST  STD  RECOAOEA 

TEN  SO  1407 

MONTH 

l OA 

SHIN  (V 

MET  AULA  05.1 

20  1 3 

NIND-SND  OA 

TRACE  DIA 

0 

A SQUARE 

A 

DAY 

SO 

DATA  USE  1 

•AACMETH  1023.4 

SEA 

M1N0-N0A 

OURATIOH 

00.$ 

2 SQUARE 

42 

K)UA 

11.0 

ANSA  OS 

CLOUO  T/A 

CL/TA 

MEATHEA  AO 

ORIO  Oil  444 

11 

1 SQUARE 

52 

ITYN 

Of  NTH 

TINN 

SAL  SIOMA-T 

DYNDNTh  sno  vel 

OXVO  NO* 

TOT  N NO 2 

NOS 

SIOS  AM 

STD 

00000 

04.51 

34.  OA 

OAS 

00001 

04.51 

34.  OA 

OAS 

OOOOT 

04.45 

3*.  25 

OAS 

0000$ 

05.14 

54.44 

STO 

00010 

05.0* 

54.41 

OAS 

00015 

04.45 

54.54 

OAS 

00015 

04.0* 

34.37 

STO 

00020 

05.  *7 

34.57 

OSS 

00020 

05.57 

34.37 

OAS 

0002* 

02.77 

34.  2 A 

OAS 

0002 A 

02.27 

54.32 

STO 

00050 

02.15 

34.53 

OAS 

00050 

02.  OA 

34.34 

OAS 

00045 

01.A5 

34.40 

STO 

00050 

01.  A* 

34.  42 

OAS 

00051 

01.  A* 

34.45 

STO 

00075 

02.04 

34.52 

OAS 

0007* 

02.05 

34.52 

STO 

00100 

02.15 

34.57 

OAS 

00100 

02.1* 

54.37 

STO 

00125 

02.  SA 

34.42 

OAS 

00127 

02.41 

34.43 

STO 

00150 

02.4$ 

34.4$ 

OSS 

00152 

02.72 

34.70 

OAS 

00175 

05.11 

34.7* 

STO 

00200 

05.27 

54.7$ 

OAS 

00205 

05.2$ 

34.7$ 

OAS 

0022* 

05.42 

34.  A2 

STO 

00250 

05.4A 

34.  A3 

OAS 

00251 

05.4* 

34.  AS 

OAS 

002T7 

05.4A 

34.  A4 

STO 

00300 

05.50 

34.  AS 

OAS 

00500 

05.50 

34.  AS 

OAS 

00550 

05.52 

34.  A* 

STO 

C0400 

05.  4A 

34.  A7 

OAS 

00401 

05.4A 

34.  A7 

OAS 

00451 

05.45 

34.  A7 

STO 

00500 

05.42 

34.  A7 

OAS 

00500 

05.42 

34.17 

OAS 

00550 

05.41 

34.  A7 

STD 

00*00 

05.54 

34.A7 

OAS 

00*01 

05.5$ 

34.  A7 

OAS 

00*51 

05.3* 

54.  AT 

STO 

00700 

05.5* 

34.  AA 

OAS 

00700 

05.5* 

34.  AA 

OAS 

00750 

05.41 

54.  *• 

STO 

COAOO 

05.41 

34.AA 

OAS 

00101 

03.41 

34.  AA 

OAS 

00550 

03.42 

34. A* 

STO 

COAOO 

03.45 

34.  A* 

OAS 

00$00 

03.45 

34.1* 

OAS 

00*51 

03.4* 

34.40 

STO 

01000 

03.4* 

34.40 

OAS 

01001 

03.4* 

34.40 

STO 

01100 

03.45 

54.40 

OAS 

01100 

03.45 

34.40 

STO 

01200 

03.42 

34.40 

OAS 

01201 

03.42 

54.40 

STO 

01500 

05.4* 

34.42 

OAS 

01502 

03.4* 

34.42 

STO 

01400 

03.45 

54.42 

OAS 

01402 

03.45 

34.42 

STD 

01500 

03.4* 

34.43 

OAS 

01500 

03.4* 

34.45 

27.04 

00.000 

1444.4 

27.04 

1447.0 

27.1* 

1447.4 

27.24 

1471.0 

27.23 

00.004 

1470.4 

27.2* 

144*. 1 

27.30 

1444.5 

27.54 

00.017 

14*4.4 

27.35 

14*4.5 

27.55 

1441.1 

27.43 

1454.0 

27.45 

00.024 

14SA.4 

27.4* 

1454.2 

27.52 

1457.5 

27.54 

00.03* 

1457.7 

27.55 

1457.7 

27.40 

00.044 

1454.0 

27.01 

1454.1 

27.04 

00.0*2 

1440.0 

27.04 

14*0.0 

27.00 

00.073 

14*1.5 

27.00 

14*1.7 

27.04 

00.  0*4 

1443.3 

27.04 

1443.5 

27.71 

14*5.4 

27.71 

00.105 

14**.* 

27.71 

14*4.4 

27.72 

14*7.4 

27.73 

00.1 25 

14**«5 

27.73 

14**.* 

27.73 

14*4.0 

27.74 

00.145 

14*4.5 

27.74 

14*4.5 

27.75 

1470.4 

27.7* 

00.1A4 

1471.1 

27.70 

1471.1 

27.70 

1471. A 

27.70 

00.222 

1472.5 

27.70 

1472.5 

27.7* 

1473.3 

27.77 

00.2*1 

1474.0 

27.77 

1474.0 

27.77 

1474.7 

27.77 

00.300 

1475.7 

27.77 

1475.7 

27.77 

147*.* 

27.77 

00.340 

1477.4 

27.77 

1477.5 

27.77 

147A.3 

27.70 

00.3*0 

1474.3 

27.7* 

1474.3 

27.7* 

14S0.2 

27.7* 

00.421 

1481.0 

27.7* 

1411.0 

27. 7A 

00.4*2 

1412.7 

27.7* 

1482.7 

27.74 

00.504 

1484.2 

27.74 

14*4.2 

27. *0 

00. 54* 

148*. 1 

27.A0 

14*6.1 

27.  *0 

00.5AA 

1487.7 

27.00 

1487.8 

27.A1 

00.430 

14*4.5 

27.11 

14*4.5 

2f*7 


Tabus  II.  USCGC  KVEHGKKKN,  April  and  May-June,  1977.— Continued 


MHO 

11  •««) 

VCAA 

SITS 

OOTOA  02442  All 

TIMA  06.4 

OIA  60T  0(A 

CONSIC 

0171 

MONTI 

< 00 

SMA  IV 

MIT 

•UlO  05.0 

27 

1 2 

LAT 

IS  04. 7N 

OAT 

10 

OATA  USK 

1 OAKCMITK  1024.7 

SCA 

10N6 

Oil  H.M 

KKA 

S4.I 

AIM 

OS  CkOUO  T/A 

Cl/TA 

CASTNUM/TINf 

LVLTVA 

01  ATM 

Tf  NO 

SAL 

S16MA-T 

OVNOATH 

SNO  Vfl 

ITO 

00000 

02.41 

44.04 

27.10 

00.000 

1450.4 

14.1 

on 

00001 

02.41 

44.04 

27.10 

1459.4 

oot 

00001 

C2.40 

14.02 

27.14 

1450.4 

oos 

00007 

02.70 

44.14 

27.25 

1440.5 

•TO 

00010 

01.12 

44.22 

27.27 

00.000 

1442.2 

OOS 

00011 

04.41 

44.24 

27.20 

1445.1 

ITO 

00020 

04.  It 

44.24 

27.24 

00.017 

1445.4 

CIS 

00020 

04.44 

44.24 

27.24 

1445.6 

ITO 

00010 

02.  SI 

14.24 

27.44 

00.025 

1440.1 

on 

00010 

02.44 

44.24 

27.44 

1499.0 

oot 

00012 

02.14 

44.24 

27.41 

1440.5 

ITO 

00040 

01.04 

44.50 

27.41 

00.040 

1447.4 

OOS 

00041 

01.04 

54.54 

27.42 

1457.5 

ITO 

00074 

01.44 

44.44 

27.54 

00.042 

1450.4 

on 

00074 

01.44 

44.44 

27.56 

1450.4 

ITO 

00100 

02.04 

44.  55 

27.61 

00.045 

1449.4 

on 

00100 

02.04 

44.55 

27.41 

1499.7 

ITO 

00124 

02.24 

54.54 

27.42 

00.077 

1460.7 

oos 

00124 

02.24 

44.54 

27.42 

1440.7 

STO 

00140 

02.44 

44.40 

27.45 

00.600 

1441.7 

OOS 

C01S0 

02.44 

44.50 

27.45 

1441.7 

oos 

00174 

02.47 

44.40 

27.45 

1462.  7 

STO 

00200 

C2.40 

44.45 

27.46 

00.112 

1464.1 

OOS 

00201 

02.71 

44.44 

27.46 

1464.2 

oos 

00222 

04.14 

44.74 

27.40 

1446.0 

oos 

00224 

04.22 

54.75 

27.40 

1466.9 

STO 

00240 

01.44 

44.70 

27.70 

00.114 

1460. 1 

oos 

00241 

04.40 

44.70 

27.70 

1460.2 

oos 

00274 

01.42 

44.01 

27.71 

1449.2 

•TO 

00100 

04.44 

54.01 

27.70 

00.154 

1469.4 

oos 

00400 

04.44 

54.01 

27.70 

1449.6 

oos 

00440 

04.44 

44.02 

27.71 

1470.5 

STO 

00400 

04.47 

14.04 

27.72 

00.190 

1471.4 

OOS 

00401 

04.47 

54.04 

27.72 

1471.4 

oos 

00441 

04.44 

44.05 

27.75 

1472.4 

STO 

00400 

04.  47 

54.  04 

27.74 

00.259 

1475.1 

OOS 

00402 

04.47 

54.  Ot 

27.74 

1475.1 

oos 

00442 

04.47 

44.07 

27.75 

1474.0 

STO 

00400 

04.44 

44.08 

27.76 

00.270 

1474.7 

OOS 

00401 

04.  44 

44.00 

27.76 

1474.7 

oos 

00441 

04.44 

54.00 

27.76 

1475.4 

STO 

00700 

04.  44 

44.00 

27.76 

00.420 

1476.5 

OOS 

00700 

04.44 

54.04 

27.76 

1476.3 

oos 

00740 

04.  44 

44.00 

27.77 

1477.2 

STO 

OOAOO 

04.  52 

44.00 

27.76 

oo.sei 

1477.9 

OOS 

00001 

04.42 

54.00 

27.76 

1477.9 

OOS 

00040 

04.51 

54.00 

27.77 

1470.7 

STO 

00400 

04.47 

44.00 

27.70 

00.402 

1470.4 

OOS 

00400 

04.47 

44.00 

27.70 

1479.4 

oos 

00441 

04.44 

44.00 

27.70 

1400.2 

STO 

01000 

04.45 

44.00 

27.70 

00.442 

1401.0 

OOS 

01001 

04.44 

54.00 

27.70 

1401.0 

STO 

01100 

04.44 

44.00 

27.70 

00.404 

1402.6 

OOS 

01100 

04.45 

44.00 

27.70 

1402.7 

STO 

01200 

04.42 

44.00 

27.70 

00.  424 

1404.2 

OOS 

01201 

04.42 

54.00 

27.70 

1404.2 

STO 

01400 

04.44 

44.00 

27.70 

00.440 

1405.6 

OOS 

01400 

04.lt 

44.00 

27.70 

1405.6 

STO 

01400 

05.  14 

54.00 

27.70 

00.611 

1407.5 

OOS 

01401 

04.14 

54.00 

27.70 

1407.4 

STO 

01400 

04.41 

44.01 

27.00 

00.455 

1409.2 

OOS 

01400 

04.41 

44.01 

27.00 

1409.2 

OOS 

01414 

04.41 

44.02 

27.00 

1409.5 

M1ND-0IA 

24 

INST  STO  AC60AMA 

TIN  SO  1407 

Ml  NO- SAD 

12 

TAACI  OIA  C 

1 SOUAAI  1 

MlND-FOA 

OUAATIOM  00.4 

2 SOUAAI  42 

miathia 

XO 

0AI6  011  950  27 

1 SOUAAI  II 

ox  VO 

004 

TOT  A N02  MQ5 

SI04  AM 

‘298 
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N00(  STATION  OATA 


•1*10  SI  9449  VIM  i*ts 

COMIC  01  ?!  MONTH  04 

l AT  M S9.9M  04V  SO 

CONS  OSS  14.00  *«U»  IT. 7 


•OTDA  0144 7 At  A TINA  07.S  01*  HOT  *1* 

f M| A IV  HIT  AULA  OS.I  It  0 l 

OATA  OSI  I AAACNITR  1024.1  SIA 

ARIA  OS  CLOUD  T/A  CL/TR 


castnun/tini 

mm 

MRTh 

TIMA 

SAL 

S10MA-T 

OTNOATM 

SNO  VIL 

STO 

•0000 

09.07 

99.72 

24.99 

00.000 

14*1.2 

17.7 

00S 

MOOS 

09.07 

99.72 

24.** 

14*1.9 

STO 

OMIO 

09.07 

99.71 

24.97 

M.012 

14*1.9 

MS 

00011 

09.00 

99.71 

24.9* 

14*1.0 

OSS 

M01S 

02.0* 

91.44 

24.99  • 

14*0.4 

MS 

0001 9 

01.4* 

99.49 

24.49 

1494.4 

STO 

00020 

01.99 

99.71 

27.01 

00.02  9 

1499.* 

MS 

0M20 

01.21 

99.74 

27.04 

1499.4 

MS 

00022 

OC.9T 

99.12 

27.12 

1452  .4 

STO 

MOSO 

00.71 

99.49 

27.19 

00.099 

1451.4 

MS 

00090 

00.49 

99.  A* 

27.19 

1451.9 

OSS 

M094 

00.49 

99.90 

27.22 

1450.9 

MS 

M094 

00.42 

99.92 

27.29 

1450.9 

STO 

COOSO 

00.47 

94.00 

27.24 

00.090 

1451.* 

MS 

00091 

00.70 

94.01 

27.24 

1452.0 

STO 

00079 

01.90 

94.24 

27.44 

00.049 

1455.4 

MS 

MOT* 

01.92 

94.29 

27.44 

1455.5 

STO 

M100 

01.90 

94.99 

27.91 

00.  0*4 

1454.9 

MS 

C0100 

01.91 

94.99 

27.91 

1454.9 

STO 

00129 

01.49 

94.42 

27.99 

00.  041 

1459.0 

MS 

00129 

01.44 

94.42 

27.99 

1459.0 

STO 

Ml  90 

02.09 

94.92 

27.40 

00.111 

1440.5 

MS 

MI90 

02.09 

94.92 

27.40 

1440.5 

MS 

00179 

02.22 

94.  97 

27.49 

1441.5 

OAS 

0019* 

02.77 

94.44 

27.44 

14*4.4 

STO 

00200 

02. *9 

94.4A 

27.47 

00.199 

14*4.7 

OAS 

M201 

02.  At 

94.49 

27.47 

1444.9 

MS 

00224 

09.91 

94.7* 

27.44 

1417.9 

STO 

00290 

09.94 

94.  71 

27.70 

00.157 

1467.9 

OAS 

00291 

01.94 

94.74 

27.70 

1449.0 

MS 

0027* 

09.90 

94.41 

27.71 

1*69.0 

STO 

00900 

09.  9* 

94.42 

27.71 

00.179 

1469.6 

MS 

00900 

09.9* 
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COOQO 
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OOS 
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OOS 
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OOS 
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OOS 
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STO 
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OOS 
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STO 
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OOS 
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STO 
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OOS 

00050 

OOS 
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OOS 
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OOS 
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OOS 
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00120 
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OOS 
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OOS 
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STO 
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OOS 
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OOS 
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0C300 

OOS 

00333 

OOS 

0034  3 

OOS 

00300 

OOS 
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00.000 

1409.2 
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10.45 
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24*00 
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10.43 
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24*00 
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10.19 

32.41 

24*92 
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33.74 
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1469.3 
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34.04 

27*39 
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1452.2 

00.74 
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27*39 

1432.2 

00.01 

34.12 

27.37 

1452.7 

01.72 

34.24 

27,42 

1457.1 

01.19 

34.20 

27.41 

1454.7 

01.37 

34.34 

27.51 

00.110 

1435.0 

01.37 

34.34 

27.91 

1455.0 

01.34 

34.35 

27.51 

1456.7 

01.53 

34.40 

27.59 

1436.9 

01.70 

34.43 

27,56 

00.124 

1457.0 

01.70 

34.43 

27.56 

1437.9 

01.02 

34.44 

27.56 

1490.9 

01.02 

34.44 

27.54 

1450.7 

01.  4S 

34.43 

27.56 

00.137 

1459.0 

01.43 

34.43 

27.56 

1450.0 

01.44 

34.50 

27.60 

00.151 

1454.0 

01.94 

34.50 

27.60 

1459.0 

02.06 

34.93 

27.61 

1440.5 

02.00 

34.95 

27.63 

1460.9 

02.20 

34*60 

27.65 

00.175 

1462.2 

02.20 

34.60 

27.65 

1462.2 

02.63 

34.67 

27.60 

1464.9 

02.49 

34.60 

27.60 
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1469.0 

02.7J 

34.49 

27.60 

2469.2 
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34.72 

27.69 

1466.9 

02.97 

94.73 

27.64 

00.219 

1467.1 

02.97 

34.  73 

27.64 

1467.1 

02.47 

94.72 

27*04 

1447.6 

02.92 

34.73 

27.70 

1467.6 

02.42 

94.74 

27.71 

1460.2 

02.46 

34.74 

27.70 

1469.3 
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XI 
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STO 
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10.99 

32.67 

25.00 

06$ 

00000 

10*91 

12*47 

25.00 

STO 

•0010 

11*04 

39.77 

29.65 

06S 

00010 

11.64 

99.79 

25.65 

STO 

00020 

11.03 

94.19 

26.13 

06S 

00020 

11.09 

94.19 

26.13 

STO 

00090 

05.65 

94.41 

27.17 

06$ 

00090 

05.65 

94.43 

27.17 

06S 

00040 

04.06 

94.97 

27.46 

STO 

00090 

09.49 

94.99 

27.52 

06$ 

00090 

01.69 

34.59 

27.52 

STO 

00079 

03.06 

94.46 

27.63 

065 

00079 

03.06 

34.66 

27.63 

06  S 

00090 

02.64 

34.69 

27.67 

STO 

00100 

02.55 

94.70 

27.61 

06S 

00100 

02.95 

34.70 

27.67 

STO 

00129 

02.96 

34.73 

27.70 
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00129 

02.56 

94.79 

27.70 

STO 

00190 

02.94 

34.74 

21.71 

06S 

00196 

02.53 

14.75 

27.71 
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00170 

02.96 

34.77 

27.79 

STO 

00200 

02.96 

34.76 

27.73 
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00200 

02.56 

94.76 

27.  7 J 

STO 

00290 

03.  03 

34.76 

27.73 

06$ 

C0290 

03.06 

34.61 

27.75 

STO 

00300 

03.14 

34.62 

27.75 

OSS 

00300 

03.14 

34.62 

27.75 

065 

00990 

09.19 

34*63 

27.75 

065 

00365 

03.11 

34.63 

27.  76 

STO 

004  00 

03.11 

34.63 

27.76 

065 

00400 

03.11 

34.83 

27.76 

STO 

00500 

03.19 

34.64 

27.77 

065 

00500 

03.13 

34*64 

27.77 

085 

00590 

03.17 

34.85 

27.77 

STO 

COS  00 

03.27 

34*66 

27.77 

OSS 

00600 

03.27 

34.66 

27.77 

OSS 

00620 

03.21 

34.65 

27.77 

OSS 

00631 

03.21 

34.85 

27.77 

06S 

00636 

03.26 

34.86 

27.77 

OSS 

C0450 

03.25 

94.85 

27.76 

OSS 

00660 

03.22 

94.85 

27.77 

STO 

00700 

03.22 

14.66 

27.77 

OSS 

00700 

03.22 

94.86 

27.77 

06S 

00715 

03.25 

34.86 

27.77 

065 

00725 

03.19 

34.85 

27.77 

STO 

00600 

03.24 

34.86 

27.77 

oes 

00600 

03.24 

34.86 

27.71 

oes 

00821 

03.27 

34.86 

27.77 

oes 

00656 

03.20 

94.84 

27.76 

S10 

005  00 

03.20 

34.84 

27.76 

OSS 

00900 

03.20 

34.  84 

27.  76 

STO 

01000 

03.20 

34.85 

27.77 

OSS 

01000 

03.20 

34.85 

27.77 

OSS 

01050 

03.23 

94.85 

27.77 

00.000  1450.1 

14*0.1 
00.02  7 1449. ! 

1419.! 
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1449.: 
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1447.: 
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OOTD*  01192 
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OIR  467  HA 
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9 SOUAAI 

4 
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47  00.  ON 

OAT 

10 

OATA  USI  1 

OARCHETO  1020.7 

SIA 

Hi  NO- 7 OR 

DURATION  00*2 

2 SOUAAI 

44 

L0N6 
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NOUN 
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AMA  09 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

HEATHER  XI 

OR  16 

A 2 04104 

1 SOUARC 

74 

CASTNUN/TINi 

LHlTYR 

OERTM 

TINA 

SAL  I IONA -7 

DVNDRTH  sno  vsl 

0X46  404 

TOT  R 

N02  NO! 

S101  RM 

STO 

00000 

11*  4S 

11.07 

29.21 

OSS 

00000 

11*44 

11*07 

29*21 

STO 

00010 

I1.1S 

11.  OS 

29*27 

OSS 

00010 

11*  IS 

11*04 

29*27 

STO 

00020 

11*14 

14*22 

24*14 

OSS 

00020 

11*14 

14*22 

24*14 

STO 

00010 

01*41 

11*92 

27.1? 

oos 

00010 

01*41 

11*92 

27.1? 

OSS 

00019 

01*11 

94.12 

27*19 

OSS 

00044 

01*40 

14*19 

27*14 

oos 

00044 

01*19 

14*11 

27*14 

STO 

00090 

01*42 

14.  IS 

27*1S 

09S 

00090 

01*42 

14*14 

27*14 

OSS 

00040 

02*20 

14*14 

27*49 

OSS 

00070 

01*99 

14*;)0 

27*44 

STO 

00079 

01*9S 

14*11 

27*44 

OSS 

00079 

01*44 

14.11 

27*44 

OSS 

OOOSO 

01*92 

14.29 

27*41 

STO 

00100 

02*40 

14*91 

27.99 

OSS 

00100 

02*40 

14.91 

27.99 

OSS 

00112 

22*  SI 

14*99 

27.97 

OSS 

00122 

02*41 

14*92 

27*97 

STO 

00129 

02.44 

14*94 

27.99 

OSS 

00129 

02*44 

14*  94 

27*99 

OSS 

00110 

02*90 

14*99 

27.99 

OSS 

00117 

02*42 

14*99 

27.40 

STO 

00190 

02*40 

14*41 

27*49 

OSS 

00190 

02.40 

14*41 

27*49 

OSS 

001S4 

01*19 

14.72 

27*47 

OSS 

00142 

01*04 

14*71 

27.47 

STO 

C0200 

01*  04 

14*72 

27*44 

OSS 

00200 

01*04 

14.72 

27*41 

OiS 

00219 

01.17 

14.74 

27*70 

OSS 

00224 

01*  04 

14*  74 

27.49 

STO 

00290 

01*21 

14.  71 

27.71 

OSS 

00290 

01*21 

14.7S 

27.71 

OSS 

00271 

01*24 

14.79 

27.71 

OSS 

00241 

Cl.  10 

14.79 

27.70 

STO 

00100 

01*24 

14*  SI 

27*71 

OSS 

00100 

01*24 

14*  SI 

27.71 

OSS 

00140 

01*14 

14.44 

27.79 

STO 

00400 

01*14 

14.44 

27*75 

ost 

00400 

01*14 

14.  S4 

27.75 

OSS 

00410 

01*  ?4 

14*19 

27.75 

OSS 

00442 

01.90 

14.44 

27.75 

STO 

00900 

01.92 

14*  S4 

27*75 

OSS 

00900 

01*92 

14*44 

27*75 

STO 

00400 

01*10 

14.  S4 

27.75 

OSS 

00400 

01*10 

14.44 

27.75 

OSS 

00411 

01.24 

14.  S4 

27.75 

OSS 

00442 

01*27 

14.45 

27*74 

OSS 

00447 

01*10 

14*  S9 

27*74 

OSS 

00444 

01.10 

14.47 

27.77 

STO 

00700 

01*17 

14*  S? 

27.77 

OSS 

00700 

01*17 

14.47 

27.77 

OSS 

00794 

01*14 

14*44 

27.74 

STO 

OOSOO 

01*11 

•4*  45 

27*74 

OSS 

00400 

01. 11 

14.49 

27*74 

OSS 

0044  5 

01*91 

14.  S9 

27*74 

OSS 

00447 

01*29 

14*44 

27.75 

OSS 

00S71 

01*19 

14*  S4 

27*74 

STO 

00900 

01*19 

14.  44 

27*74 

OSS 

00400 

01*19 

14*44 

27.74 

OSS 

60990 

01*14 

14.  S7 

27*77 

OSS 

00440 

01*10 

14*44 

27.77 

OSS 

00949 

01*11 

S4.S? 

27*77 

OSS 

0047  S 

01*29 

14.45 

27*74 

STO 

01000 

01.24 

14.49 

27.74 

OSS 

01000 

01*  24 

14*  S9 

27*74 

OSS 

01094 

01*27 

14.  44 

27.77 

OSS 

Cl  070 

01.12 

14*47 

27.77 

STO 

01100 

01*12 

14*  44 

27*74 

OSS 

Ol&OO 

01.12 

14.44 

27*74 

00.000  1491*2 

1411.2 
00*02?  1412*1 

1412*1 
00*090  1441*4 

1441*4 
00*044  1494*0 

1494*1 
1491*7 
1499*2 
1494*4 
00.000  1499*4 

1499*4 
1494*2 
1490*2 
00*04?  1490*9 

1490*9 
1490*1 
00*112  1441.4 

1441*4 

1441.0 
1441*9 

00*124  1441*? 

1441*7 

1442.0 
1441*7 

00*110  1442*0 

1442*0 
1449*4 
1449.9 
00*141  1449.0 

1449*0 
1444*4 
1444*2 
00*102  1447*1 

1447.1 
1440*0 
1447*4 

00*202  1440*4 

1440*4 
1444*4 
00*242  1470*9 

1470*9 
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1472*2 
00*202  1472*4 

1472*9 
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1474*2 
1474*4 

1479.2 
00*142  1479*4 

1479.4 

1477.1 
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1477*0 
1477*4 
1470*4 

00*444  1470*0 

1470*0 
1470.7 

1474.4 

1474.4 
1474*7 

00.404  1400.0 

1400.0 
1401*1 
1401*9 

00.92  9 1402*0 

1412.0 
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1403.0 
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11.31 

32.43 

25.13 

0C.020 

1402.4 

oas 
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11.31 

32.43 

25.13 

1402.4 

STO 

00020 

OS.  07 

34.11 

24.30 

00.051 

1402.4 

oas 

00020 

00.07 

34.11 

24.50 

1412.4 

ITO 

oooso 

03.  S2 

33.40 

24.05 

00.044 

1403.1 

oas 

cooso 

03.02 

33.40 

24.05 

1463.1 

oas 

00040 

02.47 

34.02 

27.13 

1441.0 

STO 

oooso 

02.74 

34.11 

27.22 

00.0*4 

1441.3 

oas 

oooso 

02.74 

34.11 

27.22 

1401.3 

oas 

000*0 

02.01 

34.17 

27.2* 

14*1.0 

STO 

OOOTS 

02.07 

34.  2T 

27.34 

00. 104 

1462.3 

oas 

OOOTS 

02.  AT 

34.27 

27.34 

1442.3 

oas 

00040 

03.45 

34.42 

27.40 

1445.2 

STO 

00100 

03.25 

34.41 

27.41 

00.  122 

1444.3 

oas 

00100 

03.25 

34.41 

27.41 

1404.3 

oas 

0010S 

03.14 

34.40 

27.41 

14*4.3 

STO 

0012S 

03.51 

34.43 

27.5* 

00.137 

1444.3 

oas 

00125 

03.51 

34.43 

27.5* 

1404.3 
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00140 

03.44 

34.47 

27.53 

14*0.7 

STO 

00150 

03.  4T 

34.44 

27.34 

00.131 

1400.7 

oas 

001S0 

03.47 

34.44 

27.54 

14*0.7 
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00145 

03.32 

34.57 

27.33 

1444.1 

oas 

00175 

03.41 

34.47 

27.40 

1444.0 

oas 

ooiao 

03.40 

34.73 

27.43 

14*0.3 

oas 

00145 

03.45 

34.40 

27.41 

1407.3 

STO 

00200 

03.44 

34.71 

27.43 

00.177 

14*7.4 

oas 

00200 

03.44 

34.71 

27.43 

14*7.6 

oas 

00210 

03.37 

34.40 

27.42 

1467.2 

oas 

00212 

03.42 

34.71 

27.44 

1447.5 

oas 

00220 

03.35 

34.40 

27.42 

1467.3 

oas 

002SO 

03.44 

34.76 

27.45 

1440.5 

oas 

00240 

03.41 

34.73 

27.43 

14*7.5 

STO 
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03.40 

34.74 

27.66 

00.201 

1460.1 

oas 
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34.74 

27.66 
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oas 
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03.31 
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27.63 

1447.0 
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STO 
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1491-1 

MlNO-OIO 

27 

INST 

STC  M COM  OCR 

TIN  50  i, 

40« 

Ml  NO-  S AO 

0) 

TRACI 

014  C 

5 

S0U4M 

1 

M 1 NO-9  OR 

0U0AT10M  00.) 

2 

SOUR Ml 

22 

MlATHlR 

AO 

ORU 

A)  044  04 

1 

SOU ARC 

55 

01 Y 6 

A04 

TOT  A 

NO  2 NO) 

S105 

AH 

314 


•IMO  11  0411 

C0NS1C  000S 

L IT  41  44.04 
LONG  044  2S.S* 


castnun/t  i*t 


02.1 


Table  III.  I’SCCIC  CHASE,  AuKUst-SepteiulH»r,  1077. — Continued 


NOCC  STATION  OATA 


TKAt 

1671 

OOTOI  04021 

All 

TKM6  19.4 

Oil  HOT  If A 

NONTh  00 

SH!»  11 

MIT 

lull  10.9 

00 

0 X 

OAT 

02 

OATA  USC 

1 

•AROMITR  1020.4 

SIA 

MOUA 

02.0 

AMI 

01 

ClOUO  T/A 

Cl/TR 

mTti 

OIITh 

71*6 

SAL 

SIGNA-T 

OVNOrTH 

SNO  TIL 

STO 

00000 

10.24 

11.22 

21.17 

00.000 

1115.1 

CIS 

00000 

10.26 

11.22 

21.07 

1511.1 

STO 

00010 

10.21 

11.21 

21.11 

00.040 

1511.1 

on 

00010 

10.21 

11.21 

21.01 

1111.1 

STO 

00020 

10.76 

11.10 

21.12 

00.071 

1491.1 

OIS 

00020 

10.76 

11.10 

21.12 

1491.1 

STO 

00010 

00.14 

11.11 

21.97 

00.094 

1412.4 

OIS 

00010 

00. 14 

11.11 

21.47 

1412.6 

STO 

00010 

01.12 

IS*  SO 

26.11 

00.111 

1472.1 

OIS 

00010 

01.12 

11.51 

24.11 

1472.1 

STO 

000T1 

01.42 

11.  12 

26.41 

00.145 

1444.0 

oos 

00071 

01.42 

11.12 

26.41 

1444.0 

MS 

00011 

01.19 

11.99 

27.05 

1441.4 

STO 

00100 

01.41 

14.  14 

27.10 

00.191 

1464.9 

OOS 

C0100 

01.41 

14.14 

27.11 

1444.9 

OOS 

00111 

01.41 

14.21 

27.25 

1464.2 

STO 

00121 

01.40 

14.25 

27.25 

00.212 

1444.2 

OOS 

00121 

01.60 

14.25 

27.21 

1464.2 

oos 

00140 

01.40 

14.12 

2T.11 

1466.6 

STO 

00110 

01.72 

14.17 

27.14 

00.212 

1447.1 

OOS 

00110 

01.72 

14.17 

27.14 

1447.1 

OIS 

00112 

01.74 

14.41 

27.14 

1467.5 

STO 

00200 

01.44 

14.14 

27.41 

00.241 

1469.1 

OOS 

00200 

01.94 

14.14 

27.41 

1449.1 

OOS 

00220 

04.02 

14.60 

27.49 

1470.0 

OIS 

00210 

04.02 

14.61 

27.10 

1470.2 

STO 

C0210 

04.11 

14.  51 

27.14 

00.294 

1471.2 

OOS 

00210 

04.11 

14.61 

27.14 

1471.2 

OOS 

00212 

04.12 

14.41 

27.14 

1471.1 

oos 

00242 

04.12 

14.70 

27.14 

1471.1 

oos 

00211 

04.42 

14.79 

27.57 

1471.9 

oos 

00240 

04.61 

14.79 

27.17 

1471.9 

STO 

00100 

04.71 

14.12 

27.19 

00.  127 

1474.5 

oos 

00100 

04.71 

14.12 

27.59 

1474.5 

OOS 

cono 

04.47 

14.12 

27.54 

1474.5 

OOS 

00117 

04.47 

14.12 

27.54 

1474.4 

oos 

00110 

04.72 

14.14 

27.60 

1475.1 

OIS 

00110 

04.71 

14.17 

27.42 

1475.5 

OIS 

00160 

04.71 

14.11 

27.41 

1471.4 

OIS 

COlfO 

04.61 

14.11 

27.64 

1474.0 

STO 

00400 

04.77 

14.  4 2 

27.64 

00.174 

1476.1 

OIS 

00400 

04.77 

14.92 

27.66 

1474.1 

oos 

00410 

04.15 

14.93 

27.66 

1477.1 

oos 

00440 

04.11 

14.95 

27.47 

1471.0 

oos 

00470 

04.91 

14.91 

27.41 

1471.4 

STO 

00900 

04.16 

14.96 

27.41 

00.  42  7 

1471.4 

oos 

00500 

04.16 

14.94 

27.40 

1471.4 

STO 

00400 

04.41 

14.92 

27.70 

00.475 

1471.4 

OIS 

00400 

04.41 

14.42 

27.70 

1471.4 

OIS 

0062  0 

04.16 

14.92 

27.71 

1471.5 

oos 

00610 

04.40 

14.  41 

27.71 

1479.2 

STO 

00700 

04.42 

14.45 

27.72 

00.121 

1410.1 

OIS 

00700 

04.42 

14.45 

27.72 

1410.1 

OIS 

00710 

04.  04 

14.90 

27.72 

1470.9 

OIS 

C0771 

04.11 

14.43 

27.74 

1410.0 

OIS 

00711 

04.06 

14.93 

27.75 

1410.0 

STO 

00100 

04.10 

14.91 

27.74 

00.566 

1410.4 

OIS 

00100 

04.10 

14.93 

2 7.74 

1410.4 

OIS 

00111 

04.04 

14.92 

27.74 

14(0. 1 

OIS 

C0060 

04.02 

14.91 

27.75 

1411.1 

oos 

OOI72 

04.09 

14.44 

27.75 

1411.4 

STO 

00900 

04.01 

14.94 

27.75 

00.610 

1412.0 

oos 

(0400 

04.01 

14.94 

27.75 

1412.0 

oos 

00940 

04.06 

14.94 

27.75 

1412.4 

oos 

00411 

04.10 

14.94 

27.75 

1411.0 

STO 

01000 

04.04 

MS  94 

27.74 

00.  415 

1411.5 

oos 

01000 

04.04 

14.94 

27.74 

1411.5 

oos 

01011 

04.01 

14.44 

27.74 

1411.4 

STO 

01100 

04.01 

14.  44 

27.74 

00.  700 

1411.0 

oos 

01100 

04.01 

14.44 

27.74 

1415.0 

oos 

01140 

04.00 

34.43 

27.75 

1411.7 

oos 

OHIO 

01.91 

14.91 

27.74 

1415. 1 

STO 

01200 

01.40 

14.91 

27.74 

00.745 

1404.2 

oos 

01200 

01.  90 

14.91 

27.74 

1416.2 

oos 

01220 

01.90 

14.91 

27.76 

1416.6 

oos 

01241 

01.06 

14.91 

27.77 

1416.1 

oos 

01210 

01.00 

14.94 

27.77 

1417.0 

STO 

01 100 

01.90 

14.94 

27.77 

00.791 

1417.9 

oos 

01100 

01.90 

14.  94 

27.77 

1417.9 

OIS 

01170 

01.11 

14.94 

27.77 

1419.0 

STO 

01400 

01.71 

14.92 

27.77 

•0.017 

1411.9 

oos 

01400 

01.71 

94.92 

27.77 

1411.9 

oos 

01440 

01.70 

14.92 

27.71 

1419. I 

oos 

01400 

01.74 

14.91 

27.70 

1490.1 

STO 

01100 

01.71 

14.91 

27.71 

00.011 

1490.1 

oos 

01100 

01.71 

14.91 

27.70 

1490.1 

H1ND-01R 

11 

INST 

STO  AfCOAOiA 

TIN  SO  1104 

MINO-S’O 

05 

TRACI 

01R  0 

1 

SOUARI 

1 

HI  NO-7  OR 

Duration  oo.  i 

2 

SOUARI 

24 

HCATMIA 

xo 

OHIO 

A1  04405 

1 

SOUARI 

14 

OXT  6 

404 

TOT  P 

NO 2 NO! 

SIOl 

PH 

315 


Table  III.  USCHC  CHASE,  Aujrust-SeptHiitx*r,  1977. — Continued 


lOtC  STATION  OATA 


• IFI3 

SI 

•431 

VI1K 

If  TS 

• OTDP  03200  All 

TEMP  19.4 

Dll  HOT  Pfl 

H1N0-016  14 

INST 

STO  ftfCOADC* 

TIN  SO  1306 

COKSEC 

0004 

MONTH 

1 Of 

SHU  tl 

MET 

6ULI  16.3 

00 

0 X 

M1ND-S6D  05 

1X6CI 

DU  0 

9 

SOUAM 

2 

LA* 

♦ 3 

31.  9N 

04V 

02 

OATA  USE 

1 IA60MET6  1021.4 

SEA 

MIN0-F06 

OUAATIOX  00.3 

2 

SdUAM 

24 

L0N6 

043 

11.0* 

HOlM 

0T.2 

AMA 

05  CLCUO  T/A 

CL/76 

HEAT HEX  XO 

0116 

A3  06406 

1 

19 

CAST  HUH/1  ini 

UlW 

depth 

TIN! 

SAL 

S1CMA-T 

DtNOIlH 

SMO  VU 

OX VC  604 

TOT  1 

*02  NOS 

SI03 

Pm 

STO 

coooo 

11.52 

34.25 

24.52 

00.000 

1511.3 

01.2 

ois 

00000 

11.12 

34.29 

24.32 

1911.3 

STO 

00010 

20.12 

34.69 

24.91 

00.034 

1922.3 

o»s 

00010 

20.12 

34.65 

24.91 

1522.3 

STO 

00020 

16.93 

99.24 

25.12 

00.  062 

1512.1 

OIS 

0002  0 

16.53 

33.24 

23.62 

1912.1 

OIS 

00023 

14.97 

93.13 

26.10 

1307.9 

STD 

00030 

13.11 

93.49 

26.93 

00.012 

1509.1 

o«s 

00030 

15.11 

93.49 

26.93 

1909.1 

MS 

00041 

14.23 

93.97 

26.60 

1506.4 

STO 

00030 

14.13 

93.11 

26.65 

00.113 

1501.7 

OIS 

00030 

14.13 

33.11 

26.63 

1501.7 

OIS 

OOOTO 

14.62 

35.10 

26.69 

1506.3 

STO 

00013 

14.71 

33.15 

26.71 

00.141 

1506.7 

OIS 

00073 

14.T1 

33.13 

26.71 

1501.7 

STO 

00100 

14.16 

33.73 

26.75 

00.112 

1507.3 

OIS 

00100 

14.  U 

35.75 

26.75 

1507.3 

STO 

00123 

13.91 

95.66 

26.12 

00.214 

1505.7 

OIS 

00123 

13.96 

15.61 

26.12 

1505.7 

STO 

00130 

13.  Of 

99.99 

24.15 

00.246 

13C4.4 

OIS 

00130 

13.05 

35.59 

26.15 

1504.4 

OIS 

00171 

11.17 

99.36 

26.93 

1300.4 

OIS 

00112 

11.  f2 

93.42 

26.95 

1300.7 

STO 

C0200 

11.96 

33.33 

26.93 

00.906 

1499.6 

OIS 

00200 

)1.3t 

33.33 

26.93 

1499.6 

01$ 

00223 

(0.51 

35.15 

26.99 

1496.4 

OIS 

00231 

10.66 

33.11 

27.00 

1496.6 

STO 

00230 

n.2i 

35.12 

27.03 

00.363 

1495.4 

OIS 

00230 

16.21 

35.12 

27.03 

1495.4 

OIS 

00270 

Of.  37 

33.00 

27.01 

1492.5 

OIS 

00275 

05.40 

35.02 

27.09 

1492.7 

STO 

00300 

06.01 

34.  64 

27.17 

00.414 

1417.7 

01$ 

00300 

01.01 

94.14 

27.17 

1487.7 

OIS 

00315 

C7.70 

34.77 

27.16 

1416.6 

OIS 

00335 

09.35 

33.20 

27.20 

1494.5 

OIS 

C0370 

01.76 

35.10 

27.25 

1492.0 

STO 

00400 

07.64 

34.66 

27.29 

00.307 

1416.0 

OIS 

00400 

07.64 

34.16 

27.25 

1411.0 

OIS 

00455 

06.4  5 

34.64 

27.39 

1464.1 

STO 

00500 

03.24 

34.66 

27.40 

00.390 

1419.1 

OIS 

00500 

05.24 

34.66 

27.40 

1479.1 

OIS 

00510 

05.10 

34.66 

21.43 

1419.4 

OIS 

0054  J 

06.25 

34.96 

27.33 

1414.9 

OIS 

C05IO 

05.42 

34.67 

27.54 

1412.1 

STO 

00600 

05.42 

34.92 

27.96 

00.657 

1412.5 

OIS 

00600 

05.42 

94.92 

27.51 

1412.5 

OSS 

00610 

03.  39 

34.92 

27.59 

1412.6 

OIS 

00620 

05.47 

34.96 

27.61 

14C3.1 

OIS 

C0670 

04.73 

34.68 

27.63 

1410.1 

STO 

00700 

04.75 

34.91 

27.65 

00.713 

1411.4 

OIS 

00700 

04.75 

34.91 

27.es 

1411.4 

OIS 

00765 

04.55 

34.99 

27.69 

1413.6 

STO 

00100 

04.67 

34.94 

27.65 

00. 764 

14C2.I 

OIS 

00100 

04.67 

34.94 

27.69 

1412.6 

OIS 

00120 

04.32 

34.93 

27.70 

1412.5 

OSS 

00145 

04.94 

34.94 

27.70 

1413.0 

STO 

COfOO 

04.41 

34.95 

2T.T2 

00.113 

1413.4 

OIS 

OOfOO 

04.41 

34.93 

27.72 

1413.4 

OIS 

OOflO 

04.4  6 

34.96 

27.  73 

1463.1 

STO 

01000 

04.26 

34.93 

27.74 

00.  161 

1464.5 

OIS 

01000 

04.26 

34.93 

27.74 

1414.9 

STO 

01100 

04.05 

34.94 

27.73 

00.907 

1413.4 

OIS 

01100 

04.05 

34.94 

27.75 

1413.4 

OIS 

01115 

04.07 

>4.94 

27.75 

1415.5 

OIS 

01125 

04.  13 

34.95 

27.73 

14I6.0 

STO 

01200 

04.03 

34.53 

27.73 

00.954 

1466.1 

OIS 

Cl  200 

04.03 

34.93 

27.73 

1416.1 

OIS 

01233 

03.53 

94.91 

27.74 

1416.9 

OIS 

01230 

03.71 

34.90 

27.73 

1416.9 

OIS 

01261 

03.79 

94.91 

27.76 

I4I6.7 

OIS 

01274 

03.75 

94.91 

27.74 

1467.0 

OIS 

01240 

03.  T2 

94.90 

27.76 

1416.9 

STO 

01300 

03.73 

94.19 

27.79 

ouooi 

1417.1 

OIS 

01300 

03.73 

94.19 

27.75 

1417.1 

OIS 

01331 

C3.T7 

34.51 

27.76 

1417.9 

STO 

01400 

03.71 

94.91 

27.77 

01.041 

1411.6 

OIS 

01400 

03.71 

94.91 

27.77 

14II.I 

STO 

01500 

03.74 

94.92 

27.17 

01.095 

1490.6 

OIS 

01900 

03.74 

34.92 

27.77 

1490.6 

316 


Table  III.  USCGC  CHASE,  August-September,  1977. — Continued 


NOOC  STATION  OATA 


MMC  SI  MSS 
CONffC  OCOT 
l A*  44  OS*  9M 
LONS  Ml  49.0m 


CASTNUN/T |N| 


U.l 


TtAl 

1STS 

SOTOS  04101 

At  A TIMS  22.1 

OIS  HOT  SCI 

MONTH  Of 

SHIS  (1 

MIT 

SOLS  21.4 

IS 

9 1 

OAT 

02 

OATA  USI 

1 

SAAOMiri  1024.1 

SIA 

•aw 

U.l 

ASIA 

05 

CIOUO  T/A 

CL/TS 

ITLTTS 

OfSTH 

TIMS 

SAL 

S16MA-T 

OTNOST* 

SNO  VII 

STO 

•0000 

21.17 

19.71 

24.  SI 

00.000 

1527.9 

OAS 

00000 

21.47 

19.71 

24. SI 

1527.9 

STO 

00010 

21.S9 

99.49 

24.  SO 

•0.012 

192S.0 

OAS 

00010 

21.45 

19.49 

24.80 

1528.0 

STO 

C0020 

17.  AS 

IS.  SO 

25.  9S 

00.058 

1916.0 

OSS 

00020 

17.44 

19.  SO 

25.98 

1914.8 

STO 

00030 

17.91 

15.91 

26.10 

00.077 

1916.9 

OSS 

•0010 

17.94 

15.91 

24.10 

1914.9 

STO 

00050 

19.  SS 

14.  10 

24.44 

00.111 

1912.1 

OSS 

00090 

15.44 

14.10 

24.44 

1512.1 

STO 

•0079 

14.  04 

19.  SS 

24.70 

00.144 

1509.1 

OSS 

•0079 

14.44 

19.SS 

24.70 

1509.1 

STO 

00100 

14.09 

15.77 

24.78 

00.175 

1507.1 

OSS 

00100 

14.09 

15.77 

24.7S 

15C7.1 

STO 

00129 

11.94 

19.47 

26.  SI 

00.212 

1505.4 

OSS 

00129 

11.94 

19.47 

24.81 

1 !05. 4 

STO 

•0190 

12.74 

19.99 

24.92 

OOr 241 

1501.1 

OSS 

00190 

12.74 

15.59 

24.92 

1503.1 

OSS 

•0181 

12.19 

19.41 

24.94 

1501.7 

OSS 

001  ss 

12.24 

19.51 

26.94 

1502  .0 

STO 

00200 

11.97 

19.47 

24.58 

00.101 

1501.2 

OSS 

00200 

11.97 

15.47 

26.98 

1501.2 

STO 

•0290 

10.  SO 

19.14 

27.10 

00.155 

1457.8 

OSS 

00290 

10.  so 

15.14 

27.10 

1497.8 

OSS 

002S2 

OS.  42 

14.91 

27.14 

1489.8 

OSS 

00209 

OS. 47 

14.97 

27.17 

1450.1 

STO 

C0100 

OS.  42 

14.95 

27.1* 

00.405 

1450.1 

OSS 

00100 

04.42 

14.95 

27.1* 

1490.1 

OSS 

•0107 

OS.  14 

14.91 

27.19 

1489.2 

OSS 

00122 

OS.  SO 

15.02 

27.15 

1491.1 

OSS 

00140 

09.47 

14.92 

27.26 

1474.2 

OSS 

OOISO 

07.12 

14.  7S 

27.25 

1485.5 

STO 

00400 

04.19 

14.71 

27.15 

00.454 

1482.9 

css 

00400 

04.19 

14.7  4 

27.15 

1482.9 

OSS 

00429 

09.14 

14.44 

27.19 

1478.9 

OSS 

00419 

09.79 

14.  S2 

27.44 

1481.1 

OSS 

00449 

05.  •* 

14.42 

27.45 

1481.6 

OSS 

00457 

04.01 

14.44 

27.46 

1482.5 

OSS 

004  •• 

05.74 

14.90 

27.59 

1481.9 

STO 

00900 

Of.  71 

14.90 

27.53 

00.565 

1482.1 

OSS 

00900 

05.71 

14.90 

27.53 

1482.1 

OSS 

00920 

09.54 

14.49 

27.54 

1481.6 

OSS 

00917 

05.49 

14.94 

27.5S 

1482.6 

OSS 

00990 

05.55 

14.94 

27.51 

1482.2 

OSS 

00994 

05.71 

15.00 

27.61 

1481.1 

OSS 

00970 

05.94 

14.99 

27.62 

1482.8 

OSS 

009C7 

05.21 

14.94 

27.62 

1481.5 

STO 

00400 

05.41 

14.94 

27.43 

00.624 

1482.6 

OSS 

00400 

05.41 

14.94 

27.63 

1482.6 

OSS 

00404 

05.  92 

15.02 

27.65 

1483.2 

OSS 

00429 

05.24 

14.96 

27.43 

1482.3 
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24.95 
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00100 
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99.07 
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99. 10 

24.55 
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00.60 
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27.05 
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0014S 

OS.TT 

19.17 
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STO 
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1455.9 
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99.10 

27.24 

1499.9 
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19.19 

27.27 

1456.6 
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00.50 

99.10 

27.90 

1455. • 

STO 
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00.05 
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27.90 
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1497.4 

oos 
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00.06 

99.09 

27.90 

1497.4 

STO 

00)00 

04.20 

94.49 

27.99 

00.946 

1471.6 

oos 

00)00 

04.20 

94.49 

27.99 

1471.9 

oos 

00)25 

05.0) 

94.47 

27.49 

1474.0 

oos 

00)31 

04.54 

04.44 

27.49 

1475.0 

oos 

00)56 

05.31 

94.  00 

27.50 

1477.9 

OOS 

00)70 

05.05 

94.77 

27.91 

1477.0 

oos 

C0960 

05.6) 

94.00 

27.50 

1400.7 

STO 

00400 

04.72 

94.74 

27.54 

00.419 

1476.1 

oos 

00400 

04.72 

94.74 

27.54 

1476.1 

oos 

00440 

OSS) 

99.06 

2 7.49 

1602.1 

STO 

00500 

04.70 

04.50 

27.45 

00.470 

1477.6 

oos 

C05C0 

04,70 

94.50 

27.45 

1477.6 

oos 

00510 

04.44 

04.05 

27.45 

1477.6 
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04.42 

04.52 
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04.44 
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04.34 
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STO 
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00.040 

1454.5 
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99.22 
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1494.5 
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99.91 

24.90 

1454.4 

STO 
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99.02 

27.0* 

00.099 

1457.9 
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02.10 

99.  S2 

27.04 

1457.4 

STO 
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04.29 

94.20 

27.14 

00.110 

14*0.2 

OSS 

000T9 

04.29 

94.20 

27.14 

14SS.2 

OSS 

OOOSO 

09.97 

94.1* 

27.14 

14*4.4 

OSS 
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04.79 

94.9* 

27.22 

1470.4 

OSS 
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94.99 

27.22 

1470.1 

STO 

00100 

04.71 
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27.22 
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04.71 
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27.22 
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27.27 
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27.27 
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00129 

04.24 
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OSS 
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09.74 
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27.94 

1475.9 

STO 
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09.29 

94.*) 

27.37 

00.101 

1474.0 
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00190 

09.29 
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27.97 

1474.0 
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27.94 

1479.2 
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00190 

04.44 

94.94 

27.44 

14S0.7 

STO 

00200 

04.97 

94.92 

27.44 

00.214 

14*0.5 

OSS 

00200 

04.97 

94.92 

27.44 

I4S0.5 

OSS 

0021S 

09.40 

94.70 

27.49 

1474.0 

OSS 

002)9 

09.91 

94.  SS 

27.49 

147S.4 

STO 

00290 

09.40 

94.  •* 

27.92 

00.24  4 

1474.4 

OSS 

00290 

C9.40 

94.  *4 

27.92 

1474.4 

STO 

00900 

09.10 

94.  S* 

27.9* 

00.270 

1474.5 

CSS 

00)00 

09.  IS 

94.0* 

27.9* 

1474.5 

OSS 

00)29 

09.09 

94.  •« 

27.9S 

1474.4 

OSS 

00))9 

09.10 

94.17 

27.5* 

1474.7 

OSS 

COSO 

04.  94 

94.01 

27.02 

1474.3 

OSS 

00)99 

04.92 

94.  S« 

2 7.  *4 

1475.9 

STO 

00400 

04.9* 

94.S5 

27.05 

00.991 

1474. S 

OSS 

00400 

04.9* 

94.15 

2T.*9 

1474. S 

OSS 

00402 

04.92 

94.  ST 

27.05 

1475.5 

OSS 

0041  0 

04.4  0 

94.05 

27.09 

14TS.I 

OSS 

00429 

04.72 

94.91 

27.4* 

1474.7 

OSS 

004)9 

04.40 

94.15 

27.45 

1475.5 

OSS 

00442 

04.90 

94.  07 

27.05 

1474.1 

OSS 

00472 

04.24 

94.  S7 

27.00 

1475.5 

STO 

C0900 

04.47 

94.42 

27.49 

00.374 

1477.0 

OSS 

00900 

04.47 

94.  92 

27.49 

1477.0 

OSS 

00920 

04.  94 

94.9) 

27.09 

1477.* 

OSS 

00990 

04.99 

94.94 

27.70 

147S.1 

OSS 

009*9 

04.90 

94.94 

27.71 

1470.2 

STO 

C0400 

04.91 

94.95 

27.71 

00. 429 

147S.S 

OSS 

00*00 

04.91 

94.49 

27.71 

147S.S 

OOS 

00*90 

04.90 

94.9* 

27.72 

1479.* 

STO 

00700 

04.40 

94.9* 

27.73 

00.470 

I4S0.0 

OSS 

00700 

04.40 

94.9* 

27.7) 

1410.0 

OSS 

C07*0 

04.14 

94.43 

27.74 

1479.9 

STD 

OOSOO 

04.21 

94.99 

27.75 

00.915 

1410.  9 

OSS 

oosoo 

04.21 

94.99 

27.79 

14*0.  9 

OSS 

COS20 

04.20 

34.9* 

27.75 

1411.2 

oos 

0OS40 

04.29 

94.47 

27.75 

14*1.9 

STD 

C0900 

04.  IS 

94.9* 

27.7* 

00.559 

14*2.4 

OSS 

00900 

04.11 

94.9* 

27.7* 

I Vii.4 

OSS 

009*0 

04.04 

94.99 

27.74 

1412.* 

OSS 

00970 

09.9* 

.94.94 

27.74 

14*2.7 

OSS 

OO9S0 

04.02 

94.99 

27.77 

14SJ.1 

OSS 

C0990 

09.99 

94.99 

27.74 

14*2.9 

STO 

01000 

09.91 

34.94 

27.7* 

00.403 

14S3.2 

OSS 

01000 

09.9S 

94.94 

27.7* 

14*9.2 

OSS 

01020 

09.  S* 

94.92 

27.7* 

14*9.0 

STO 

01100 

09.79 

94.42 

27.77 

00.447 

1414. 1 

oos 

shoo 

09.79 

94.92 

27.77 

1494.1 

OSS 

011*0 

09.  79 

94.42 

27.77 

1404.9 

OSS 

snoo 

09.71 

94.91 

27.77 

14*5.1 

STO 

01200 

09.72 

94.92 

27.77 

00.491 

14*5.5 

OSS 

01200 

09.72 

94.92 

27.77 

14S5.5 

OSS 

01270 

09.79 

94.9) 

27.70 

14*4.7 

OSS 

C12S0 

09.  79 

94.94 

27.70 

14*7.1 

STO 

01)00 

09.77 

94.94 

27. 7S 

00.7)5 

14*7.4 

OSS 

01)00 

09.77 

34.94 

27.7S 

14*7.4 

STO 

01400 

09.77 

94.94 

27.71 

00.7S0 

1409.1 

OSS 

01400 

09.77 

94.94 

27.7S 

1419.1 

OSS 

Cl  4)0 

09.77 

34.94 

27.7S 

14*9.* 

OSS 

S1440 

09.70 

94.99 

27*71 

14*9.4 

STO 

01900 

09.  *9 

94.49 

27.79 

00.025 

1490.2 

OSS 

01900 

09.49 

94.99 

27.79 

1490.2 

MlND-01* 

19 

INST 

STO  M COSOtS 

TIN  SO  ISO* 

NINO-STO 

25 

TAACI 

OIS  0 

9 SOUAM 

2 

N1ND-T0K 

CONATION  00.4 

2 SOUAM 

4* 

HI  A T HI  A 

99 

OHIO 

A9  0*412 

1 SOUAM 

40 

OATS 

*04 

TOT  9 

NQ2  NOS 

SI09  *H 
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Table  III.  USCHC  CHASE,  August-September,  1977. — Conti iiutnl 


N 0 0 C 

STATION 

OAT 

*1*10 

11 

•65ft 

Ylftft 

ITT  5 

•OTOft  0)17t 

A! ft  TINP 

21.1  01ft  HOT 

PER 

CONS (C 

001) 

NONTH  Ot 

SHIP  11 

«ET  ftULft 

IT. 9 Oft  ft 

6 

UT 

66 

2 ft.  ON 

OAY 

0) 

OAT*  USE 

1 

BARONET* 

lOlft.i  SCA 

C0N6 

06ft 

20.56 

HOUR 

06.5 

AREA 

05 

CLCUO  t/a 

Cl/TP 

I 


LTLTYP 

CIPTh 

TINP 

SAL 

SI6KA-T 

OVNOPTH 

SNO  Vfl 

STO 

00000 

13.21 

33.76 

26.9ft 

00.000 

1SC6.3 

Oft) 

00000 

13.21 

33.76 

26.9ft 

1506.5 

STO 

00010 

15.11 

33.76 

25.00 

00.  03  C 

1306.6 

ots 

00010 

15.11 

33.76 

25.00 

1506.6 

STO 

00020 

OA.ftl 

3).  *6 

26.60 

00.03) 

1676.0 

OftS 

00020 

06.11 

33.66 

26.60 

1676. ft 

STO 

000)0 

02.11 

33.6* 

26.72 

00.06ft 

16*0.2 

OftS 

000)0 

02.  ft  1 

33.6* 

26.72 

16*0.2 

OftS 

C0060 

01.66 

33.62 

26.75 

1635.) 

STO 

00050 

03.21 

36.16 

26.99 

00.092 

1671.6 

OftS 

00030 

05.21 

36.16 

26.99 

1671.A 

OftS 

00060 

06.32 

36.3* 

27.05 

1676.3 

STO 

OOOTS 

03.36 

36.36 

27.13 

00.117 

1672.0 

OftS 

00073 

03.36 

36.36 

27.1) 

1672.0 

OftS 

0007* 

05.11 

36.32 

27.15 

1671.9 

OftS 

00  OT) 

03.  *7 

36.3ft 

27.23 

1675.* 

OftS 

000*7 

03.35 

36.30 

27.26 

1676.2 

STO 

00100 

05.72 

36.36 

27.25 

00.160 

1675.0 

OftS 

C0100 

03.72 

36.36 

27.23 

1673.0 

OftS 

00110 

Ot.  36 

36.71 

27.27 

167B.7 

OftS 

00121 

05.20 

36.32 

27.29 

1673.2 

STO 

00123 

05.12 

36.9* 

27.36 

00.160 

1673.0 

OftS 

00125 

05.12 

36.3* 

27.36 

1673.0 

OftS 

001)0 

06.«« 

36.37 

27.36 

1672.3 

OftS 

0016ft 

06.25 

36.  *6 

27.61 

167ft.) 

STO 

00150 

06.06 

36.7ft 

27.39 

00. 1 7« 

1677.6 

OftS 

coiso 

06.06 

36.7ft 

27.39 

1677.6 

OftS 

001  ST 

06.3  ft 

36.*) 

27.66 

1679.9 

STO 

C0200 

0).ft5 

36.60 

27.31 

00..  il 

1665.0 

OftS 

00200 

0).  S3 

36.60 

27.51 

1669.0 

OftS 

00206 

03.76 

)«.5ft 

27.30 

1660.6 

OftS 

002)0 

03.5) 

36.90 

27.35 

1676.B 

OftS 

00266 

03.06 

36.B3 

27.33 

1675.0 

STO 

00250 

C5.20 

36.B7 

27.37 

00.260 

1675.0 

OftS 

00250 

05.20 

36.  B7 

27.37 

1673.* 

OftS 

002*0 

06.69 

36.  *0 

27.60 

1673.6 

STO 

00)00 

06.50 

36.01 

27.60 

00.26  7 

1673.6 

OftS 

00)00 

06.50 

36.  ft  1 

27.60 

1673.6 

OftS 

0C30B 

06.50 

36.03 

27.62 

167).* 

OftS 

00)61 

03.01 

36.91 

27.62 

1676.3 

OftS 

00)70 

06.03 

36  .ftl 

27.65 

167 2.« 

OftS 

003*5 

06.01 

36.  ftl 

27.66 

1673.0 

OBS 

003T1 

06.0* 

36.  ft) 

27.6* 

1673.6 

STO 

C0600 

06.06 

36.S5 

27.6ft 

00.317 

1673.5 

OftS 

00600 

06.06 

36.  ft  5 

27.6ft 

1673.3 

OBS 

006  io 

06.36 

36.9) 

27.69 

1676.5 

OftS 

00665 

06.6ft 

36.93 

27.70 

1676.6 

OBS 

00670 

06.3* 

36.  *6 

27.71 

1677.0 

OftS 

C06B0 

0..  56 

36.96 

27.70 

1677.0 

OBS 

006TB 

06.60 

36.96 

27.71 

1677.3 

STO 

00300 

06.56 

36.93 

27.71 

00.3*2 

1677.6 

OftS 

C0300 

06.3* 

36.95 

27.71 

1677.6 

OftS 

00510 

06.5* 

36.96 

27.71 

1677.7 

OftS 

00320 

06.30 

36.95 

27.71 

1677.3 

oes 

00530 

06.51 

36.93 

27.71 

167ft. 0 

STO 

00600 

06.3* 

36.95 

2 7.7) 

00.607 

167  ft.2 

OftS 

00600 

06.36 

36.  *3 

27.7) 

167ft. 2 

OftS 

0066  5 

06.31 

36.  96 

27.73 

167ft.  7 

OftS 

00*33 

06.37 

36.95 

27.7) 

1679.1 

STO 

00700 

06.10 

36.93 

27.76 

00.650 

167ft. 7 

OftS 

00700 

06.10 

36.93 

27.76 

167ft. 7 

OftS 

00710 

06.  17 

36.93 

27.73 

1679.2 

OftS 

007)0 

06.13 

36.96 

2T.76 

1679.3 

OftS 

C0760 

06.23 

36.96 

27.73 

1600.1 

OftS 

007*0 

06.00 

36.93 

27.73 

1679.  ft 

STO 

OOftOO 

06.00 

*6.9) 

27.73 

00.696 

16*0.0 

OftS 

OOftOO 

06.00 

36.93 

27.73 

16S0.0 

OftS 

OOftO) 

06.06 

36.95 

27.76 

1600.3 

OftS 

OOftSO 

06.0* 

36.93 

27.76 

16*0.9 

OftS 

00*30 

06.01 

36.96 

27.76 

16*0.9 

OftS 

00  ftA  ft 

06.01 

36.93 

27.73 

16«1.2 

OftS 

00*15 

0).ft) 

36.92 

27.76 

16»0.7 

STO 

00*00 

ft).  ft* 

36.9) 

27.  T6 

00.537 

1611.2 

OftS 

CO*  00 

0).ft* 

36.9) 

27.76 

1601.2 

OftS 

COST© 

03.36 

36.3ft 

27.7* 

16*0.9 

OftS 

OOTftft 

0).S« 

36.  ft* 

2 7.  76 

16*1.3 

OftS 

00**1 

03.66 

36.91 

27.77 

1691.7 

STO 

OlOvO 

03.66 

36.90 

27.76 

00.  3ft  0 

16*1. ft 

OftS 

01000 

03.66 

36.90 

27.76 

1611. ft 

OftS 

OlOftO 

03.66 

)6.ft7 

27.76 

1 6ft2 .2 

STO 

01100 

0S.6) 

36.  *7 

27.76 

00. *2 3 

1612.5 

OftS 

onoo 

03.6) 

)6.ft7 

27.76 

16*2.3 

STO 

01200 

03.66 

36.  ft  ft 

27.77 

00.6*7 

16*6.2 

OftS 

01200 

03.66 

36.  •• 

27.77 

16*6.2 

STO 

C1300 

03.66 

36.  ft* 

27.7ft 

00.710 

16(3.9 

OftS 

01)00 

03.66 

36.  ft* 

27.  7ft 

16*3.9 

OftS 

ftlSSO 

03.6* 

36.  ft* 

27.77 

16*7.0 

OftJ 

•IMS 

03.6* 

36.  ft* 

27.77 

16*7.6 

STO 

01600 

03.  6ft 

36.90 

27.7ft 

00.756 

16ft7.ft 

oes 

01600 

ft).  6ft 

36.90 

27.7ft 

1617. ft 

OftS 

016*0 

03.52 

36.91 

27.79 

16»9.3 

NlNO-Dlft  16 
UlHb-lPO  15 
Ml  NO-*  Oft 
MflTMH  *6 


INST  STO  ftICOftOf ft 
TRACE  01«  0 

OUftATlOft  00.6 

Oftlt  AJ  0661) 


TIN  Sft  1)06 
» SOUAftf  2 
l SQUARE  *1 
I 


P06  TCT  f NO 2 NO)  tIO)  Oh 
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Table  III. 


USCUO  CHASE,  Aujfust-Septpmlier,  1977. — Continued 


kcoc  imm  hi  i 


*!MC 

11 

•Alt 

1975 

00T0A  022TT 

All  TIMA  14.1 

01*  HOT  AfP 

N1ND-D1A 

IT 

INST 

STD  PfCOPOIP 

TIN  SO  1104 

COftSEC 

ooi* 

month  09 

S Hj  A 11 

HIT  lull  1J.1 

00  7 4 

NlNC-SAO 

10 

TPACf 

OIP  0 

1 

SOUAPf 

2 

LA* 

44 

10.  IN 

OAT 

01 

DATA  USC 

1 

•Aft0M(YR  1010.6 

SfA 

HI  NO' A OP 

DUPATIO*  00.1 

2 

SOUAPf 

40 

LONG 

0*1 

16.  ON 

HOU* 

04*  1 

MSA 

01 

clcuo  t/a 

CL/TP 

HCATHSP 

14 

OP1C 

A)  0*414 

1 

SOUAPf 

40 

CASTNU  M/TINS 

LVLTVA 

OIATm 

TINA 

SAL  SlONA-T 

OTNDATh  SNO  VCl 

OIYO 

A04 

TCT  A 

N02  N01 

SI01 

AH 

STO 

00000 

12.24 

11.04 

24.11 

00.000 

1494.4 

oos 

00000 

12.24 

11.06 

24.11 

1494.4 

STO 

00010 

04.42 

12.4* 

21.01 

00.014 

1401.9 

OOS 

00010 

04.42 

12.44 

21.01 

1401.9 

STO 

00020 

01.42 

12.44 

21.  74 

00. 019 

1470.7 

oos 

00020 

01.42 

12.44 

21.7* 

1470.7 

STO 

00010 

01.01 

12.94 

26.26 

00.079 

14*0.1 

OOS 

00010 

01.01 

12.94 

24.2* 

14*0.  1 

QOS 

00010 

01.41 

31.  04 

24.94 

1663.6 

OOS 

00041 

02.41 

14.  |7 

27.20 

14*0.4 

STO 

00010 

•2.01 

14.22 

27.10 

•0.101 

14*1.4 

OOS 

00010 

02.01 

14.22 

27.10 

14*1.4 

oos 

00010 

02.40 

14.21 

27.14 

14*0.0 

STO 

00071 

02.14 

14.37 

27.47 

00.121 

1419.1 

OOS 

00071 

02.14 

14.17 

27.47 

1459.  1 

oos 

oooso 

02.27 

14.46 

27.14 

14*0.2 

STO 

00100 

02.44 

14.11 

2T.5T 

00.117 

1441.2 

oos 

00100 

02.44 

14.11 

27.17 

14*1.2 

oos 

00111 

02.00 

14.16 

27.1* 

1443.0 

STO 

00121 

01.71 

34.46 

27.51 

00.111 

14*7.4 

OOS 

00121 

01.71 

14.44 

27.11 

14*7.4 

oos 

00142 

01.41 

14.72 

27.59 

1460.4 

STO 

00110 

01.40 

14.71 

27.19 

00.  1*4 

14*0.1 

oos 

00110 

01.40 

14.71 

27.19 

14*0.1 

oos 

oouo 

01.02 

14.70 

27.19 

14*0.1 

oos 

00171 

01.21 

14.44 

27. *0 

14*4.1 

oos 

coito 

01.17 

14.74 

27.44 

14*7.0 

STO 

00200 

04.14 

14.  04 

27.66 

00.109 

1470.7 

oos 

00200 

04.14 

14.  04 

27.44 

1470.7 

oos 

00224 

04.  *4 

14.09 

27.41 

1473.1 

STO 

00210 

04.47 

14.07 

27.41 

00.212 

1472.0 

OOS 

00210 

04.47 

14.07 

27.45 

1472.0 

oos 

00214 

04.10 

14.40 

27.47 

1473.4 

oos 

00270 

04.44 

14.09 

27.47 

1473.2 

STO 

00100 

04.40 

14.  04 

27.47 

00.21* 

1473.7 

oos 

00100 

04.40 

14.09 

27.67 

1673.7 

oos 

00110 

04.44 

14.90 

27.40 

1473.9 

oos 

00110 

04.11 

14.00 

27.60 

1473.2 

oos 

CODO 

04.41 

14.91 

27.49 

1473.9 

oos 

00111 

04.16 

34.91 

27.69 

1474.4 

oos 

001*0 

04.7* 

14.90 

27.71 

1475.9 

oos 

00100 

04.01 

31.00 

27.7  2 

1474.5 

oos 

0014  0 

01.04 

31.03 

27.72 

1477.* 

STO 

CQ40Q 

04.46 

31.01 

IT. TV 

00.291 

1477 .9 

oos 

00400 

04.46 

15.01 

27.71 

1477.1 

oos 

004*0 

04.13 

14.94 

27.72 

1476.6 

1T0 

00100 

04.  44 

14.9* 

27.73 

00.321 

1476.9 

oos 

00100 

06.44 

14.9* 

27.73 

1476.9 

00! 

00570 

04.2  9 

14.91 

27.74 

1477.4 

oos 

OOIOO 

04.13 

14.9* 

27.74 

1477.9 

STO 

00400 

04.29 

14.9* 

27.74 

00.140 

1477.9 

oos 

00600 

04.24 

14.96 

27.74 

1477.9 

STO 

00700 

04.  14 

14.91 

27.75 

00.410 

1470.9 

oos 

00700 

04.14 

14.91 

27.75 

1471.9 

oos 

QOTIO 

04.  13 

14.91 

27.  75 

1479.4 

oos 

00740 

0*.0I 

14.94 

27.75 

1479.3 

oos 

CC770 

0 *•  12 

14.91 

27.76 

1400.0 

STO 

ooooo 

<►>.02 

14.91 

27.77 

00.412 

1410.1 

oos 

OOIOO 

04.02 

14.91 

27.77 

1400.1 

oos 

00040 

01.07 

14.  93 

27.77 

14*0.1 

STO 

00400 

03.0* 

14.93 

27.77 

00.494 

14(1.  1 

oos 

00400 

01.06 

14.91 

27.77 

14*1.1 

STO 

01000 

01.70 

14.92 

27.77 

00.517 

1402.4 

oos 

01000 

01.70 

14.92 

2 7.77 

1402.4 

oos 

01060 

oi.ei 

14.90 

27.77 

1412.7 

STO 

01100 

01.10 

14.90 

27.77 

00.  1*0 

14C3.2 

OOS 

cuoo 

01.10 

14.90 

27.77 

1403.2 

OSS 

01100 

01.16 

14.90 

27.77 

1404.4 

STO 

01200 

01.11 

14.90 

27.70 

00.424 

1404.6 

OOS 

01200 

01.  11 

34.90 

27.70 

1404.6 

oos 

01210 

01.11 

14.90 

27.70 

1401.1 

001 

01270 

01.14 

14.91 

27.70 

1401.9 

STO 

01100 

03.14 

14.91 

27.70 

00.6*7 

1404.4 

oos 

• 1100 

01.14 

14.91 

27.7* 

1406.4 

STO 

C1400 

03.12 

14.91 

27.79 

00.711 

1400.0 

OOS 

01400 

01.12 

34.91 

27.79 

1400.0 

oos 

01450 

01.11 

14.91 

27.79 

1400.0 

STO 

C1500 

01.  1C 

14.91 

27.79 

00.755 

1409.6 

OOS 

01100 

01.10 

14.91 

27.79 

14*9.4 

••*•#•••••••**• 
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•1010 

tl 

0450 

VC60  10TS 

OOTOO  00622 

610  T|RO 

13.5 

OIR  HOT  MR 

Mino-oiR 

12 

C0HS1C 

0019 

HOMTH  Of 

S»l» 

11 

HIT  OULO 

12.2 

00  1 5 

rSND-SND 

Ot 

1ST 

44 

SS.SH 

00*  ot 

ORTA 

US!  1 

0660RCT6 

1020.0 

SI6 

HlNO-’OA 

COHO 

040 

ft.  04 

HOUR  10.5 

6614 

05 

CLOUO  7/4 

tt/TA 

itfATMftA 

10 

C6STHW4/T |R| 

L7LT YR 

OCMh 

T|RR 

SAL 

SI6NA-7 

OVNDRT* 

SND  Vll 

STO 

00000 

00.34 

12.24 

25.00 

00.000 

1400.6 

10.9 

oos 

00000 

00.34 

32.24 

25.00 

1400.6 

STO 

00010 

00.30 

32.60 

26.17 

00.024 

1647.5 

OOS 

00010 

00.30 

32.60 

26.17 

1447.5 

STO 

00020 

- 0.06 

32.50 

26.47 

00.041 

1442.6 

OOS 

00020 

- 0.06 

32.50 

26.47 

1442.6 

STO 

C0050 

- l.OT 

33.11 

26.65 

00.056 

1442.2 

OOS 

00090 

- 1.07 

33.11 

26.65 

1442.2 

cos 

0009  S 

- l.lf 

33.24 

26.75 

1441.5 

STO 

C0050 

- 1.00 

33.42 

26.05 

00.001 

1443.3 

OOS 

00050 

- 1.00 

33.42 

U.I9 

1443.3 

STO 

000T5 

- 0.04 

33.51 

26.06 

00.110 

1444.4 

OOS 

00075 

-0.04 

33.51 

26.56 

1444.4 

STO 

00100 

- 0.75 

33.56 

27.00 

00.137 

1445.5 

OOS 

C0100 

- 0.75 

33.56 

27.00 

1445.5 

oos 

00110 

- 0.47 

33.5$ 

27.02 

1446.1 

STO 

00125 

- 0.67 

33.60 

27.03 

00.163 

1444.3 

OOS 

0012  5 

- 0.67 

33.60 

27.03 

1446.3 

oos 

00143 

- 0.64 

33.62 

27.04 

1446.0 

STO 

C0150 

- 0.4$ 

33.65 

27.06 

00.100 

1447.4 

OOS 

00150 

- 0.49 

33.65 

27.06 

1447.6 

oos 

0016S 

- 0.45 

33.65 

27.05 

1440.1 

oos 

00100 

- 0.47 

33.70 

27.10 

1440.3 

oos 

00100 

- 0.37 

33.72 

27.11 

1440.5 

oos 

OClfS 

- 0.34 

33.  T3 

27.12 

1445.2 

STO 

00200 

- 0.94 

33.73 

27.12 

00.  237 

1445. 2 

oos 

00200 

- 0.36 

33.73 

27.12 

1445.2 

oos 

00220 

-0.30 

31.77 

27.15 

1450.0 

STO 

00250 

- 0.12 

33.01 

27.17 

00.203 

1451.2 

oos 

00250 

- 0.12 

33.01 

27.17 

1451.2 

oos 

00200 

00.  IT 

34.07 

27.37 

1453.4 

STO 

00900 

01.52 

34.36 

27.52 

00.320 

1440.2 

oos 

00900 

01.92 

34.36 

27.52 

1460.2 

oos 

00905 

01.01 

94.40 

27.53 

1441.6 

oos 

00325 

01. ff 

34.  4T 

27.57 

1462.0 

oos 

00330 

02.10 

34.47 

27.56 

1463.4 

oos 

00350 

02.12 

34.40 

27.57 

1443.0 

STO 

00400 

02.44 

34.57 

27.61 

00.375 

1466.2 

oos 

00400 

02.44 

34.57 

27.61 

1466.2 

oos 

00430 

02.5$ 

34.62 

27.64 

1447.4 

oos 

0044% 

02.45 

14.65 

27.44 

1463.2 

INST  STO  RICOR0I6 
TRACK  01*  0 

DURATION  00.1 

00 U U 064 1.' 


TOT  R ND2  NQJ 


I KMO  01  04 tO 

COMIC  0010 
10*  44  to. OH 

L0H6  04$  04.0k 


castnun/tiri 


11.0 


7166 

1575 

•0706  00056 

AIR 

TIRR  12.6 

OIR  HOT  MR 

HIND-OIR 

12 

INST 

STO  RICOROfR 

RON  7 M 

05 

Shin  11 

HIT 

6UL6  11.7 

21 

2 2 

ItlNO-SRO 

02 

TRACK 

OIR  0 

OAY 

03 

OATA  USI 

1 

•AR0RI7R  1020.3 

SIA 

Ml  HO- f 06 

0URATI06  00.0 

KXJR 

11*0 

ARIA 

OS 

CIOUO  T/A 

CL/TR 

Hf  ATMfR 

KO 

ORU 

A3  06414 

LYLTYR 

Of  RTH 

TIM 

SAL 

SlfHA-T 

OTNORTH 

SND  m 

OXYC 

NO  4 

TOT  R 

NQ2  NQ3 

STO 

00000 

10.42 

31.75 

24.37 

00.000 

1467.6 

OOS 

00000 

10.42 

31.75 

24.37 

1407.6 

STO 

00010 

- 0.56 

33.02 

26.34 

00.029 

1464.0 

OOS 

00010 

- 0.56 

33.02 

26.34 

1444.0 

STO 

00020 

• 0.74 

33.06 

26.35 

•0.040 

1443.5 

OOS 

00020 

- 0.74 

33.04 

24.55 

1443.5 

STO 

00030 

- 0.75 

33.07 

26.60 

00.054 

1443.6 

OOS 

00030 

- 0.75 

33.07 

26.60 

1443.4 

STO 

00050 

- 0.77 

33.06 

24.61 

00.063 

1443.5 

OOS 

00050 

- 0.77 

33.06 

24.61 

1443.5 

#4  MMMMO  ••• 


TfH  00  ItOO 
f SUMAC  2 
2 SOJOM  40 
1 S0UA1I  40 


HOt  Hi 


TfH  SO  1106 
t SOMM  2 
2 SOUARf  40 
1 SOUARf  4$ 


Slot  ON 
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MMO 

>1  !♦»* 

VIM 

I0TS 

•OTOA  OOOTO 

AIO 

TIMA  10.1 

010  MOT  Ml 

Ml  NO-01* 

12 

INST 

STO  MCOAOCA 

TIN  SO  1107 

COMSIC 

0004 

MONTH  00 

SMA  11 

MIT 

oulo  17.2 

12 

S 4 

MINO-SAO 

02 

YKACI 

01*  0 

9 

SQUAM 

1 

LA* 

♦1  10.0N 

OAT 

OS 

DATA  USC 

1 

OAACNrTA  1020.9 

SIA 

Ml NO- *0* 

OUAATIOM  00.0 

2 

SOUAAI 

20 

LONG 

0»0  21.0H 

•CUA 

10*0 

ASIA 

OS 

CIOUO  T/A 

Cl/T* 

MlATMf* 

10 

0*16 

A4  01201 

1 

SOUAUf 

10 

CftSTMm/TM 

tUTW 

OiOtH 

Ti- 

Ml 

SIOMA-T 

OYNOATH 

SNO  MIL 

01 Y 6 

404 

TOT  * 

*02  NO! 

SI01 

ON 

STD 

00000 

ll.  04 

92.15 

21.01 

00.000 

1104. 4 

lt.9 

oos 

00000 

11.04 

12.15 

21.01 

1504.4 

STO 

(0010 

OT.SS 

12.45 

21. 12 

00.012 

1470.1 

OOS 

00010 

07.  S3 

12.45 

2S.92 

1470.1 

STO 

00020 

01.40 

12.40 

24.42 

00.091 

1411.2 

OOS 

00020 

01.40 

12.40 

24.42 

1491.2 

STO 

oooso 

00.14 

11.09 

24.  S4 

00.040 

1440.7 

OOS 

000J0 

00.  14 

11.05 

2 4.54 

1440.7 

oos 

00040 

00.22 

11.11 

24.  SO 

1440.1 

STO 

cooso 

00.17 

11.11 

24.40 

00.000 

1440.1 

OOS 

oooso 

00.17 

11.11 

24.40 

1440.1 

oos 

OOOS2 

00.19 

11.11 

24.41 

1440.2 

—————— 


AIMS 

11  0495 

YIAR 

1575 

SOT 04  00004 

AIO 

TIMA  10.1 

01*  HCT  AIR 

M1N0-0I*  12 

INST 

STC  * 1C 0*010 

TIN  SO  110T 

CONSfC 

0002 

MONTH  05 

SM4  11 

4(7 

•ULO  17.2 

05 

9 4 

NlNO-SAO  02 

TRACI 

Cl*  0 

5 

SOUAAI 

LA» 

41  00. ON 

OAT 

01 

DATA  USf  1 

OAOCHf 70  1020.5 

S (A 

MINO-AOA 

OURATIOO  00.0 

2 

SOUAAI 

20 

LONG 

050  21.  9« 

NOU* 

21.5 

ABEA  05 

CIOUO  T/A 

CL/T* 

HIA7HC*  00 

0RI6 

A4  01202 

1 

SOUAAI 

10 

CASTNUN/TINI 

LYITY4 

0147m 

TINA 

SAL 

SIOMA-T 

OYNOATH 

SNO  VtL 

0XV6  A04 

TOT  A 

*02  N01 

S101 

AM 

STO 

00000 

14.77 

12.42 

24.04 

00.000 

1501.5 

21.  4 

OOS 

ooooo 

14.77 

12.42 

24.04 

15C1.5 

STO 

00010 

04.00 

12.41 

25.55 

00.011 

1475.1 

oos 

00010 

04.00 

12.61 

25.51 

1475.1 

STO 

00020 

04.05 

12.75 

24.02 

00.051 

1444.4 

OOS 

00020 

04.05 

12.75 

24.02 

1444.4 

STO 

00090 

00.55 

12.10 

24.41 

00.072 

1449.4 

OOS 

00030 

00.55 

12.90 

24.41 

1449.4 

OOS 

00040 

- 0.24 

11.00 

24.51 

1444.0 

9TC 

00050 

- 0.44 

11.16 

26.44 

00.102 

1445.4 

OOS 

00090 

- 0.  4ft 

11.14 

24.44 

1449.4 

OOS 

00059 

- 0.44 

11.21 

24.71 

1444.4 

oos 

00040 

- 0.40 

11.21 

24.71 

1444.4 

oos 

0004  5 

- 0. 41 

11.21 

24.71 

1444.7 

t 

RtAIC 

11 

0491 

VIA* 

1979 

SOTO A 00226 

AIR 

TIMO  10.1 

DIO  MOT  AIR 

MINO-OIR 

14 

INST 

STO  *ICO*OCR 

TIN  SO  1107 

COMSIC 

OCO! 

MONTH  09 

SMI  A 11 

MIT 

OULO  17.2 

10 

4 7 

MINO-SAO 

01 

TRACI 

01*  0 

9 

SOUAAI 

1 

LAT 

42 

90.  ON 

OAT 

01 

OATA  USI 

1 

OAROMITR  1020.1 

SIA 

Ml  HO -f  0* 

OURATIOO  00.1 

2 

SOUAAI 

20 

LONG 

090 

10.04 

NOU* 

22.9 

ARIA 

05 

CLOUO  T/A 

Cl/TR 

mutnir 

*0 

0*16 

A4  01201 

1 

SOUAAI 

20 

CASTNUM/T I M| 

LYITYA 

OIATM 

TIMA 

SAL 

SIOMA-T 

OYNOATH 

SNO  VIL 

0XV6 

R04 

TOT  A 

NC2  NO! 

SI01 

AM 

STO 

OOOOO 

14.47 

12.00 

24.01 

00.000 

19(9.4 

12.9 

OOS 

OOOOO 

14.47 

12.00 

24.01 

1509.4 

STO 

00010 

11.14 

11.04 

25.21 

00.011 

1492.9 

OOS 

(0010 

11.14 

11.04 

25.21 

1492.9 

STO 

00020 

01.04 

11.  07 

24.92 

00.019 

1491.7 

OOS 

00020 

01.04 

11.07 

24.52 

1451.7 

STO 

00010 

00.10 

11.22 

24.40 

00.049 

1440.7 

OOS 

00010 

00.10 

11.22 

24.40 

1440.7 

oos 

00049 

- 0.64 

11.10 

24.T0 

1444.7 

STO 

00090 

- 0.56 

11.11 

24.01 

00.099 

1449.2 

oos 

00090 

- 0.56 

11.1! 

24.01 

1445.2 

oos 

00051 

- 0.41 

11.41 

24.07 

1449.7 

oos 

00054 

- 0.64 

11.10 

24.05 

1449.0 

oos 

(0040 

- 0.4ft 

11.44 

24.91 

1449.5 

oos 

00042 

- 0.76 

11.41 

24.09 

1444.4 

STO 

00079 

- 0.74 

11.49 

24.94 

00.129 

1445.0 

oos 

00079 

- 0.74 

11.49 

24.94 

1445.0 

STO 

00100 

- 0.29 

11.70 

27.09 

00.151 

1447.0 

oos 

00100 

- 0.2ft 

11.70 

27.09 

1447.0 

STO 

00129 

00.  07 

11.02 

27.17 

00.171 

1450.0 

OOS 

00125 

00.07 

11.02 

27.17 

1490.0 

oos 

00140 

02.04 

14.00 

27.19 

1441.0 

STO 

00190 

01.74 

11.99 

27.17 

00.197 

1450.1 

oos 

00150 

01.74 

11.99 

27.17 

1450.1 

oos 

00140 

01.04 

14.  00 

27.27 

1499.0 

oos 

00175 

01.10 

14.04 

27.29 

1459.0 

oos 

00115 

01.  61 

14.19 

27.14 

1450.4 

oos 

00190 

01.91 

14.12 

27.11 

1490.0 

oos 

00195 

01.  H 

14.19 

27.10 

1490.4 
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NOOC  station  data 


•tno 

11 

MSf 

VlAft  If  75 

•OTOA  01422 

All  TIMA 

IM 

OU  MOT 

Af« 

MlND-OIft  14 

INST  STO  AICOADM 

TIN  SO  1107 

CONSIC 

000* 

MONTH  Of 

ShJA  f 1 

MET  BULB 

IT. 2 

If  4 

A 

MIND-SAD  02 

TAACI  01ft  0 

9 S QUASI 

1 

ir 

*2 

40.  9N 

OAT  04 

OATA  USC  1 

•AAOHETA 

1020.) 

SEA 

tflNO-FOA 

OUftATlOK  00.2 

2 SCAM  A I 

20 

LONG 

•M 

t «•  M 

*>UA  00.9 

AAIA  09 

CtOUO  T/A 

Cl/TA 

MEAThEA  u 

OftlO  A4  03  204 

1 SOUAftl 

20 

CASTNUM/T INC 

cnTfft 

Of  ATM 

TINA 

sal 

SIGNA-T 

OYNOATM 

SNO  VI L 

STO 

00000 

14.30 

32.60 

23.52 

00.000 

1506.6 

00.9 

OftS 

00000 

16.30 

32.61 

23.52 

1506.6 

STO 

00010 

10.02 

32.97 

25.07 

00.034 

1467.5 

OftS 

00010 

10.02 

32.97 

25.07 

1467.5 

STO 

00020 

04.  4T 

32.94 

25.55 

00.061 

1474.5 

OftS 

00020 

04.67 

32.  94 

25.55 

1474.5 

STO 

000)0 

0).fl 

33.03 

24.25 

00.062 

1464.3 

OftS 

C0030 

03.41 

33.0) 

26.25 

1464.3 

STO 

00090 

02.22 

33.46 

26.74 

00.113 

1457.5 

OftS 

00090 

02.22 

33.44 

26.74 

1457.5 

OftS 

00041 

01.07 

33.42 

24.75 

1453.0 

OftS 

000*  t 

00.71 

33.3ft 

26.76 

1451.4 

STO 

00079 

01.24 

33.76 

27.05 

00.142 

1454.5 

OftS 

00079 

01.26 

33.76 

27.05 

1494.5 

STO 

00100 

01.42 

33.62 

27.05 

00.167 

1455.7 

OftS 

00100 

01.42 

33.02 

27.05 

1455.7 

OftS 

00119 

01.9* 

33.47 

27.20 

1456.6 

STO 

00129 

01.06 

34.06 

27.27 

00.165 

1456.4 

OftS 

00129 

01.66 

34.06 

27.27 

1456.4 

OftS 

001)0 

02.19 

34.11 

27.27 

1456.6 

STO 

00190 

02.27 

34.  U 

27.30 

00.210 

1460.6 

OftS 

00190 

P2.27 

34.16 

27.30 

14*0.6 

OftS 

00149 

02.73 

34.26 

27.34 

1463.1 

STO 

00200 

01.4ft 

34.20 

27.35 

00.247 

1456.2 

OftS 

00200 

01.4ft 

34.20 

27.35 

1456.2 

STO 

00290 

Ol.ftO 

34.34 

27.46 

00.260 

1460.6 

OftS 

00290 

01. SO 

34.34 

27.46 

1460.6 

OftS 

002  ft  9 

01.47 

34.41 

2T.52 

1462.0 

STO 

00)00 

02.20 

34.44 

27.53 

00.310 

1463.3 

OftS 

00)00 

02.20 

34.44 

27.53 

1463.3 

OftS 

00)10 

02.20 

34.45 

2 7.54 

1463.5 

OBS 

00320 

02.  17 

34.45 

27.54 

1463.5 

OBS 

00349 

02.34 

34.52 

27.56 

1465.0 

OftS 

00340 

02.34 

34.95 

27.60 

1465.3 

OftS 

00340 

02.43 

34.63 

27.62 

1466.2 

OftS 

00345 

02.  74 

34.6* 

27.65 

1467.7 

STO 

00400 

02.63 

34.66 

27.65 

00.363 

1466.0 

OBS 

00400 

02.63 

34.66 

27.65 

1466.0 

OftS 

00420 

02.03 

34.66 

27.65 

1466.3 

OftS 

004)0 

02.64 

34.67 

27.65 

1466.6 

OftS 

C044  0 

02.65 

34.66 

27.67 

1466.6 

STO 

00900 

03.06 

34.74 

27.65 

00.405 

1470.6 

OftS 

C0900 

03.06 

34.74 

27.65 

1470.6 

STO 

00400 

03.24 

34.76 

27.71 

00.454 

1473.2 

OftS 

00400 

03.24 

34.76 

27.71 

1473.2 

OftS 

00460 

03.37 

34.60 

27.71 

1474.6 

STO 

00700 

03.27 

34.75 

27.71 

00.45  8 

1475.0 

OftS 

00700 

03.27 

34.75 

27.71 

1475.0 

OftS 

OOTTO 

03.32 

34.62 

27.7) 

1476.5 

STO 

00100 

03.35 

34.62 

27.7) 

00.  54  2 

1477.1 

OftS 

OOftOO 

03.35 

34.  62 

27.73 

1477.1 

STO 

00400 

03.35 

34.  04 

27.  75 

00.566 

1476.6 

OftS 

C0400 
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S SOUAM  A 
2 SOUAM  ** 
I SOUAM  T* 


SIOS  ON 


338 


Tabijc  IV.  ITSCUC  HAMILTON,  November,  1977.— Continued 


N 0 

i 0 C S T A 

T 1 0 N 

OAT 

A 

MOtO 

SI  270) 

VIA! 

im 

SOTO*  00444  AIN 

TINA  07. 7 

OIS  HCT  AfS 

NfNO-OIA 

11 

CONJIC 

OCOT 

NONTm  11 

IMA  NT 

HIT 

SULS  07.7 

12 

0 A 

NlNO-SAO 

04 

LA* 

AT  00  N 

OAV 

14 

04TA  USC 

1 SASCNITN  1014.2 

SIA 

■1 NO- AON 

LONG 

04 T 14  « 

KHJN 

12.0 

ASU 

09  CCOUO  T/A  */$ 

CL/TA 

MKATHCt 

A4 

CASTNUN/TlNl 

IVLTTA 

OtOTH 

TINA 

SAL 

S1GMA-T 

OTNOATh 

sno  m 

ONTO 

004 

STO 

00000 

02.19 

11.  41 

2 4.S7 

00.000 

1497.4 

ll*t 

00S 

00000 

02.19 

J2.429 

24.07 

1497.4 

STO 

00010 

02.  SI 

11.?$ 

24.44 

00.011 

1440.1 

STO 

00020 

01.1$ 

11«$1 

27.02 

00.022 

1442.1 

Ikt 

04  S 

0002  » 

01.19 

11. $9* 

2 7.04 

14*1.1 

STO 

00010 

01.  TT 

11.$# 

27.02 

00.011 

14*9.0 

11.1 

04  S 

0004$ 

01.S7 

Sl.$$ft 

27.02 

14*9.0 

STO 

oooso 

01.4* 

11.SS 

27.01 

00.094 

14*4.4 

11*4 

OSS 

000T2 

00.9$ 

11.024 

2T.19 

1491.4 

STO 

00079 

00.44 

99.49 

27.17 

00. 074 

1491.4 

11.4 

OSS 

000$  S 

01.10 

14.11* 

27.17 

1494.7 

STO 

00100 

01.12 

14.14 

27.17 

00.04* 

1494.4 

STO 

00129 

01.42 

14.21 

27.42 

00.114 

1494.7 

ISot 

OOS 

00147 

01.7* 

14.101 

27.49 

1494.7 

STO 

00190 

01.44 

14.11 

27.44 

00.112 

1494.1 

STO 

00200 

02.44 

14.4$ 

27.11 

00.14) 

1444.9 

IS.« 

OOS 

T00201 

02.  S9 

STO 

00290 

01.04 

14.42 

27.9$ 

00.141 

1444.9 

11.  t 

OSS 

002$$ 

01.21 

14.444 

27.44 

1444.0 

STO 

00100 

01.21 

14.4$ 

2 7.44 

00.214 

14*1.0 

11.4 

OSS 

TOOS$S 

01.20 

14.707 

27.49 

14*4.4 

STO 

00400 

01.20 

14.71 

27.49 

00.244 

14*4.7 

11.4 

OSS 

T00442 

01.10 

14.449 

27.44 

1470.4 

i mbi 


INST  NANS  IN  CAST 
TMCI  01* 
DONATION 
ON I 6 42  0420? 


TIN  SO  ISO* 

1 SttMNI  4 

2 SOUAAI  4* 
1 SOUANI  TT 


TOT  A NO 2 NOS  SIOS  ON 


SfAIO 

11  2701 

TI4S 

I4TS 

SOTO#  0021 • 

SIS 

TINA  07. 2 

OIS  NOT  AfS 

NlNO-Oli  04 

INST 

NAM  UN 

COST 

TIN  SO  ISO* 

CONSIC 

•004 

NONTM  l| 

Sn|A  NT 

NIT 

SULS  0T.2 

12 

0 1 

NlNO-SAO  11 

TSNCI 

OIS 

S 9 QUASI 

4 

LA" 

4?  00  N 

OAT 

1* 

ONTN  USI 

1 

ISA 

HI  NO- a ON 

OUNATIOM 

2 90UAM 

4* 

LONG 

14?  27  a 

NOUN 

IS.4 

ASSN 

09 

CLOUO  T/A  S/4 

CL/TN 

NfNTNft  S4 

0016 

A2  04204 

1 S QUASI 

77 

CASTNWN/TIM 

ltltta 

OS  AT  N 

TINA 

sal 

1ICNA-T 

0"NOATm 

9N0  TIL 

ONTO  AO  4 

TOT  A 

NO  2 

NO) 

SI01  AN 

STO 

ooooo 

02.44 

12.40 

24.24 

40.000 

1494.1 

IS.  4 

041 

00000 

02.44 

12.S44 

24-24 

1494.) 

STO 

00010 

02.11 

11.11 

24.4? 

00.017 

1494.9 

STO 

•0020 

§1.71 

11.  IS 

24.44 

•0.012 

1499.0 

IS.  4 

OOS 

00029 

01.94 

11.190 

24.71 

1494.9 

STO 

OOOSO 

01.42 

11.40 

24.7* 

00.0*9 

1.94.0 

STO 

00090 

01.14 

11.99 

24.S4 

00.070 

1494.2 

11.4 

OSS 

00090 

01.  14 

11.994 

24.  SI 

1494.2 

STO 

00079 

02.11 

99.41 

24.47 

00.100 

1494.1 

IS.  4 

OSS 

0C0T9 

02.11 

19.410 

24.07 

1494.1 

STO 

00100 

01.00 

19.44 

27.10 

00.127 

1442.4 

IS.4 

OSS 

00100 

•1.00 

11.444 

27.10 

1442.4 

STO 

00129 

02.44 

14.  IS 

27.10 

00.144 

1441.4 

STO 

00190 

00.41 

14.22 

27.49 

•0.147 

1494.4 

19.4 

OSS 

00190 

00.01 

14.217 

27.  41 

1404.4 

Table  IV.  U8CGC  HAMILTON,  November,  1977. — Continued 


MMC  11  ITU 

VIM 

m» 

•OTOO  001TS  All  TtMA  04.7 

014  HOT  OCA 

NlNO-OIA  09 

INST 

MAKSIM 

CAST 

TCN  SO  140* 

COMIC  NM 

MONTH 

i n 

SHlA  NT 

•IT 

•04.1  04. T 

12 

0 1 

NINO-IAO  14 

VAACI 

01A 

f 

SOJAAf 

4 

VAT  ONI 

•at 

n 

OATA  Oil 

1 OAAOMtTA  1009*9 

SIA 

IflftO-TOA 

0UAAT10N 

2 

SQUAAI 

44 

IONA  04V  >4  ■ 

NOUA 

n.o 

AMI 

OS  CVOUO  T/A  2/9 

Cl/TA 

NUTMII  >4 

OA 14 

A2  04209 

1 

SOUAAC 

TT 

C4ITIN/T1II 

vnvvA 

NON 

TIM 

Mi 

*JtMA-T 

DVNDATh 

SMO  NIL 

QXV6  004 

TOT  A 

N02 

N01 

SI  01 

AM 

no 

•0000 

•a*  is 

12*91 

24*10 

00*000 

1487*4 

IT*  A 

Ml 

00000 

ti.tt 

12*911 

24.10 

1497*4 

•VO 

•0010 

01*  AT 

12*  9S 

24*11 

00*  01? 

14ST.T 

•VO 

•0010 

02*19 

12.9* 

24*11 

00*014 

I4S7.S 

ini 

Ml 

•Mil 

01*  IS 

12*941 

24*14 

1497*4 

IV| 

MOSO 

02*11 

11*09 

24*44 

00*091 

1497*9 

no 

MOSO 

•2*17 

11*91 

24*Tl 

00*000 

1497*7 

IV*  • 

•01 

N0»0 

•2.1? 

11*410 

24*  Tl 

1497* T 

•Vo 

MOT* 

01*99 

11*44 

24.  T9 

00.114 

1497.1 

1M 

Ml 

MOTS 

01*99 

11*442 

24*  TS 

1497*1 

•vo 

M1M 

0I*VS 

21*  §4 

24*44 

00*149 

1494*7 

»?•• 

Ml 

MIM 

01*  VI 

11*142 

24*04 

1494.7 

MAIO  11  2T0| 

7049 

1979 

OOTOA  00144 

AIA 

TINA  04.7 

OIA  HOT  AKA 

M1ND-DIA  10 

INST 

NANSIN 

CAS? 

TIN  AO  1104 

COKSIC  M19 

•MTN  11 

SNIA  NT 

HI? 

OULI  04*7 

12 

0 2 

dINO-SAD  14 

TAACI 

OIA 

1 SOUAAf 

4 

LAT  47  M M 

•AT 

14 

04TA  US!  1 

•AACNIT4  1041*0 

SIA 

WIN0-FOA 

OUAATION 

2 MuUf 

40 

LONS  044  09  4 

MUA 

10*7 

AM*  09 

UOUO  7/A  1/9 

cl/ta 

MCA TNI A X4 

0AI6 

A2  04210 

1 SOUAM 

70 

CASTnun/T  HI 

i«L?VA 

MATH 

TIMA 

SAL 

IIONA-T 

OTNOAtN 

SNO  VKL 

0XV6  A04 

707  A 

N02 

KOI 

SI01  AH 

no 

00040 

02*94 

12*99 

24*11 

00.  000 

1497.9 

14.7 

MS 

40000 

02.94 

12*991 

24*11 

1497.9 

170 

00010 

02*47 

12*99 

24*14 

00.  017 

1457*7 

•TO 

M020 

02*90 

99*01 

24.17 

•0.014 

1497.5 

10*7 

MS 

00029 

•2*99 

91*027 

24*19 

1457.4 

•VO 

M010 

02*40 

01*29 

24.95 

00.090 

1499.0 

•TO 

MOSO 

02*40 

11.00 

24.99 

M.07A 

1440.4 

14*7 

MS 

00010 

02*40 

11* too 

24*99 

1440.4 

STO 

00075 

00*40 

11*71 

27.0$ 

00.102 

1450.9 

14.7 

MS 

00479 

00*40 

11*711 

27*04 

1450.9 

•VC 

M100 

- 0*10 

11*90 

27*29 

00*119 

1440.4 

10*7 

MS 

00100 

- 0*10 

11*909 

27*29 

1440.4 

10*7 

MS 

M120 

00*04 

•1*901 

27*24 

1490.1 
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«0  DC  STATION  DATA 


Iff  to 

SI 

270* 

VIM  1*75 

SOTO* 

04*05 

A1A  TIN* 

15.4 

010  HCT 

*fR 

N1ND-0IA  14 

INST  NANS ON  CAST 

TIN  SO  ISO* 

CONSIC 

0001 

MONTH  11 

SHI* 

NT 

NIT  SULS 

15.0 

10  0 

X 

MIN0-S*0  OS 

TO  ACC  010 

s soutoc 

1 

LAY 

AS 

II  N 

OAT  IT 

DATA 

US!  1 

•AOOMKTA 

o 

o 

r 

♦ 

SCA 

NINO-OOA 

0U0AT10M 

2 SOUAOI 

20 

CONG 

(HI 

<4  M 

HOUA  22,2 

ASIA 

05 

CL QUO  T/a 

0/2 

CL/TO 

NCATNCO  XI 

00 j 6 AS  0*501 

1 SOUAOI 

SI 

castnum/timi 

lnlty* 

0«*TH 

TIN* 

SAL 

SlGNA-T 

D7N0ST  h 

SNO  VKL 

STO 

00900 

17.56 

55.57 

25.47 

00.000 

1315.4 

22.2 

OIS 

00000 

17.56 

55.544 

25.47 

1315.4 

STO 

00010 

14.52 

33.44 

25.50 

00.021 

1314.0 

STO 

00020 

14.52 

55.56 

25.53 

00.042 

1312.5 

STO 

00030 

14.20 

15.52 

23.  57 

00.043 

1312.0 

22*2 

OSS 

00054 

14.05 

55.505 

25.54 

1311.7 

STO 

00050 

15.54 

55.40 

24.04 

00.103 

1511.7 

STO 

00075 

15.  S4 

55.51 

24.20 

00.151 

1511.5 

22.2 

OSS 

00057 

15.64 

55.554 

24.24 

1512.3 

STO 

00100 

IS.  <4 

55.40 

24.24 

00.156 

1512.4 

STO 

00125 

15.57 

55.44 

24.24 

00.241 

1513.3 

22.2 

oos 

00124 

15.57 

55.444 

24.24 

1313.3 

STO 

00150 

15.57 

55.47 

24.25 

00.246 

1313.7 

2 2.2 

OSS 

ooisa 

15.57 

55.472 

24.25 

1314.3 

STO 

00200 

15.44 

55.47 

24.41 

00.373 

1312.5 

STO 

00250 

15.64 

55.47 

24.40 

00.444 

1307.5 

22.2 

OSS 

T002S1 

15.41 

55.467 

24. SO 

1307.4 

STO 

00500 

12.55 

55.44 

24.51 

00.513 

1506.3 

22,2 

OSS 

00574 

12.01 

55.545 

27.04 

15C4.4 

STO 

00400 

11.75 

55.52 

27.04 

00.430 

1503.4 

STO 

00500 

10.40 

55.53 

27.16 

00.737 

1SC0.3 

22.2 

OSS 

T00502 

10.57 

35.331 

27.16 

1300.4 

STO 

00400 

OS.  57 

35.14 

27.32 

00.  S3! 

1455.1 

22,2 

OSS 

00655 

07.57 

35.014 

27.36 

3453.3 

STO 

00700 

04.75 

34.54 

27.46 

00.513 

1445.4 

22,2 

OSS 

T 00740 

05.47 

54.512 

27.55 

1444.2 

*04  TOT  * NOS  NOS  SIOl  PH 


Rf'IO  II  2704 

YIAA 

1573 

SOTO*  04442 

AIK 

TIN*  15.4 

OIK  HCT  *CR 

mIND-OIR  22 

INST 

NANSCN 

CAST 

TIN  SO  1304 

CONSCC  0002 

MONTH  11 

SHl*  ht 

MKT 

SULS  15.0 

04 

1 4 

MIND-SOD  04 

TRACI 

OIR 

5 

SOUARC 

l 

LAT  43  13  M 

OAT 

14 

OATA  USC 

1 

S4K0MITR  1003.0 

SCA 

mino-for 

DURATION 

2 

SOUARC 

20 

LONG  041  34  N 

NOU* 

03.7 

AACA 

05 

CLOUO  T/A  4/3 

CL/TR 

hcathcr  XI 

ORIC 

AS  04302 

1 

SOUARC 

31 

CASTNUN/T |4| 

lnltt* 

OC*Th 

TIN* 

SAL 

S10NA-T 

DYNDKTh 

SND  VCL 

OXYC  *04 

TOT  * 

N02 

NO! 

SIOl 

*H 

STO 

00000 

14.17 

34.74 

26.00 

00.  000 

1504.3 

03.7 

OSS 

coooo 

14.17 

34.776 

26.00 

1304.5 

STO 

00010 

14.17 

34.74 

26.00 

00.02  0 

1504.6 

STO 

00020 

14.14 

34.40 

26.02 

00.04 0 

1504.4 

05.7 

OSS 

00023 

14.14 

34.424 

24.03 

1503.0 

STO 

00030 

14.20 

24.50 

26.09 

00.  060 

1303.2 

STO 

00030 

14.24 

33.02 

26.17 

00.054 

1503.4 

03.7 

OSS 

00030 

14.26 

33.023 

26.17 

1505.9 

STO 

00073 

11.04 

34.77 

26.60 

00.140 

1445.2 

03.7 

OSS 

00075 

11.04 

34.772 

26.60 

1445.2 

STO 

00100 

04.50 

34.  54 

24.07 

00.173 

1415.5 

03.7 

OSS 

C0100 

04.30 

34.3*2 

26.07 

1443.4 

STO 

00123 

05.05 

34.44 

27.00 

00.202 

1444.7 

STO 

00130 

04.  06 

34.57 

27.10 

00.224 

14(9.3 

03.7 

OSS 

00130 

05.06 

34.444 

27.10 

1404.3 

STO 

00209 

07.35 

34.70 

27.22 

00.273 

14IJ.4 

05.7 

OSS 

T00203 

07.22 

14.7*6 

27.22 

1443.0 

STO 

00250 

04.52 

34.75 

27.31 

00.314 

1440.4 

STD 

00300 

04.04 

34.73 

27.34 

00.334 

1474.4 

03.7 

OSS 

00303 

04.01 

34.732 

27.34 

1474.4 

STD 

00400 

04.05 

34.43 

27.50 

00.424 

14(1.4 

03.7 

OSS 

T00403 

06.  04 

14.432 

27.51 

1442.0 

STO 

00300 

03.47 

34.44 

27.34 

00.404 

1401.1 

03.7 

OSS 

00310 

03.42 

34.442 

27.40 

1401.1 

STO 

00400 

03.04 

34.46 

27.66 

00. 344 

1441.2 

03.7 

OSS 

00410 

03.06 

34.464 

27.66 

14(1.3 

STO 

00700 

04.73 

14.44 

27.70 

00.354 

1401.3 

STO 

00400 

04.31 

34.44 

27.72 

00.442 

140 2.  I 

03.7 

OOS 

00S10 

04.44 

34.561 

27.72 

1442.2 

STO 

00500 

04.43 

34.47 

27.74 

00.444 

J403.6 

STO 

01000 

04.1* 

34.44 

27.75 

00.735 

14(3.0 

03.7 

OSS 

701015 

04.37 

34.574 

27.75 

1443.2 

03.  T 

OIS 

01323 

03.70 

34.433 

27.70 

1441.2 
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NOOC  STATION  OATS 


MAIO 

11 

2704 

VIA  4 1979 

OOTOA 

04449 

A10  TIMA 

14.7 

DIO  MC7  AfO 

MIND-010  19 

INST  NANSIN  CAST 

TIN  SO  190* 

CONSIC 

•009 

MONTH  11 

1NJA 

MT 

NIT  OUkl 

19.4 

00  4 9 

MIND-SAO  09 

TOACI  010 

9 SOUAAi  1 

IAT 

41 

21  N 

OAV  If 

DATA 

USE  1 

•AOCNfTA 

1004.4 

S«A 

mino-aoa 

OUftATIOM 

2 SOUAAi  22 

kOMt 

•42 

20  « 

NOUN  09.9 

IMA 

09 

CIOUO  T/A 

0/4 

Ck/TO 

NtATHCO  11 

MU  AS  04509 

1 SOUAAI  92 

CASTMUM/TINI 

IVkTVA 

MATn 

TIMA 

SAC 

1ISMA-T 

STO 

00000 

19.21 

19.27 

24.19 

•9.9 

MS 

00000 

19.21 

95.272 

24.15 

•TO 

•0010 

19.04 

99.24 

24.10 

STO 

00020 

19.01 

99.24 

24.10 

•9.9 

MS 

•0020 

19.01 

99.294 

24.10 

STO 

•0090 

19.44 

99.49 

24.22 

•9.9 

••S 

STO 

•0042 

•••SO 

19.94 

99.992 

99.49 

24.20 

•9.9 

MS 

•00*5 

19.55 

99.719 

24.99 

•TO 

•0075 

IS.4S 

99.72 

24.99 

•9.9 

••S 

00044 

19.97 

99.729 

24.44 

•TO 

•0100 

19.22 

99.79 

24.91 

STO 

•0129 

14.91 

99.74 

24.99 

STO 

•0150 

14.41 

99.70 

24.40 

•9.1 

DOS 

TM109 

14.20 

95.011 

24.79 

STO 

•0200 

19.21 

99.49 

24.04 

STO 

•0290 

10.00 

99.29 

27.01 

09.9 

oos 

•0270 

10.05 

99.110 

27.05 

STO 

00900 

•9.90 

99.  04 

27.14 

•9.9 

OOS 

TOO  942 

•4.17 

99.004 

27.27 

STO 

00400 

•7.75 

99.02 

27.95 

•9.9 

OOS 

•0499 

•7.90 

99.049 

27.40 

OVNOATH  SNO  Vll  OATS  ADA  TOT  A NO 2 NOS  SIOS  AM 

•0.000  1500.4 

1500.4 
•C.  01  f 1500.1 
00.017  1900.1 

1900.1 
•0.095  1900.9 

•0.091  1911.9 

1912.9 
00.194  1511.4 

1910.9 
00.179  1910.4 

•0.219  1910.1 

00.249  15C9.4 

1900.0 
00.914  1909.4 

•0.974  1457.7 

1499.1 
•0.429  1492.0 

1409.5 
•0.919  1400.9 

1400.5 


MAID 

91 

2704 

VIA  A 1079 

OOTOA  04914 

AIR  TfiMA 

10.4 

DIR  HOT  AIR 

MIND-01  A 21 

INST  NANSIN  CAST 

TIN  SO  110* 

CONSIC 

•004 

month  ii 

IHIA  MT 

MIT  OUll 

14.7 

25  2 9 

MIND-SAD  1* 

TRACI  010 

9 SOUAAI  1 

IA* 

49 

97  N 

OAV  10 

DATA  USE  1 

•AROMtTA 

1009.7 

SU 

Ml  MO- A 04 

0ORATI04 

2 SOUAAI  22 

10NC 

049 

40  M 

K)UA  14.2 

AMA  05 

CLOUD  T/A 

• /• 

CL/TA 

HEATHER  ia 

MIC  AS  04904 

1 SOUAAI  99 

CASTNUN/T |Nf 

IVkTVA 

ocatm 

T«MA 

ML 

SIOMA-T 

STO 

00000 

IT. IT 

94.17 

24.2* 

14.2 

OOS 

00000 

17.77 

94.171 

24.24 

STO 

M010 

17.79 

94.17 

24.25 

STD 

00020 

17.74 

94.10 

24.23 

14.2 

OOS 

•0025 

17.79 

94.170 

24.24 

STO 

00090 

17.75 

94.10 

24*24 

14.2 

OOS 

00049 

17.01 

94.207 

24.24 

STO 

•0090 

17.01 

94.21 

24*24 

14.2 

OOS 

•0074 

17.00 

94.24! 

24.27 

STO 

00079 

17.00 

94.25 

24.27 

14.2 

MS 

00099 

17.04 

94.255 

24.20 

STO 

00100 

17.04 

94.24 

24.29 

STO 

M129 

17.94 

94.24 

24.41 

14 .2 

OOS 

00149 

14.91 

94.242 

24.52 

STO 

00190 

14.05 

94.24 

24.52 

STO 

00200 

14.03 

94.19 

24*49 

14.2 

OOS 

T 00209 

15.90 

94.121 

24.43 

STO 

M250 

15.47 

94.04 

24*70 

STO 

00900 

14.00 

99.97 

24.70 

14.2 

OOS 

00909 

14.71 

99.943 

24.70 

STO 

00400 

19.12 

95.71 

24.93 

14.2 

OOS 

T00402 

19.09 

95.702 

24.94 

STO 

M900 

11.05 

99.52 

27.04 

14.2 

OOS 

•0907 

11.72 

15.495 

27.05 

STO 

•0400 

09.41 

19.21 

27.29 

14.2 

MS 

00404 

09.27 

99.199 

27.24 

STO 

M700 

04.47 

94.55 

27.99 

STO 

00900 

04.  •• 

94.72 

27.49 

14 .2 

MS 

00005 

04.  02 

94.712 

27.49 

STO 

00900 

04.40 

94.01 

27.99 

STO 

01000 

C4.40 

94.59 

27.40 

14.2 

OOS 

701009 

04.90 

94.099 

27.49 

14 .2 

OOS 

701914 

09.09 

14.925 

27.74 

STO 

•1 790 

09.04 

94.94 

27.77 

10.9 

QOS 

T01949 

09.00 

94.950 

27.79 

STO 

•2000 

09.70 

94.95 

27.79 

14.  9 

OOS 

02490 

09.52 

94.9*7 

27.09 

STO 

•2900 

09.49 

>4.97 

27.09 

10.9 

MS 

02942 

09.17 

94.999 

27.05 

STO 

09000 

09.14 

94.99 

27.04 

10.9 

MS 

709471 

02.70 

94.944 

27.05 

10.9 

OOS 

709919 

02.49 

94.990 

27.90 

OVNOATH  SNO  VI L OXVC  A04  TCT  A N02  NQ9  SIOS  AM 

00.000  1917.2 

1517.2 
•0.010  1917.9 

00.094  1917.9 

1517.5 
00.059  1517.7 

1910.2 
00.009  1510.2 

1910.9 
00.194  1910.9 

1519.2 
•0.170  1919.2 

00.221  1510.2 

1917.2 
00.242  1517.2 

00.990  1515.2 

1919.1 
00.411  1514.9 

00.491  1912.9 

1512.0 
00.411  1900.7 

1900.4 
•0.791  1505.1 

1905.5 
00.091  1450.4 

1497.9 
00.924  1409.1 

01.001  1409.4 

1409.2 
•1. 044  1404.0 

01.129  1 404.9 

1405.0 

1451.5 

1499.9 

1450.9 

1499.2 

1504.0 

1904.4 

1919.2 

1519.7 

1520.4 

1924.9 
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N 0 0 C 

S T A 

7 10  4 

OAT 

A 

MHO  01  <704 

VC  40 

10TS 

•OTOA  04454 

AIA  T1H* 

10.4 

Dio  ter 

Of  A 

HlNO-OIK 

17 

INST  NANSCN  CAST 

TIN  SO  1004 

CONI I C 0005 

40N7H  H 

OHIO  MT 

HIT  OULO 

17.0 

10  2 

4 

■INO-SAO 

12 

TAACC  OJA 

5 SOU* AC 

1 

UT  40  50  « 

oov 

10 

OATA  USK  1 

•AAOHCTA 

1000.1 

SCA 

HlNO-FOA 

0UAAT10* 

2 SOUAAC 

24 

lONO  044  00  0 

NOUO 

20.2 

AMA  05 

CLOUO  7/A 

tn 

CL/7A 

HCATHCA 

X2 

OAU  A1  04505 

1 SOUAAC 

04 

tunwviioi 

1*1777 

MATH 

7107 

SAL  S10NA-T 

OVNOATh  5 HO  Vfl 

0XV6 

A04 

TOT  F N02  N01 

OIOS  ON 

070 

00000 

10.00 

14.22 

24.22 

20.2 

OOS 

00000 

10.00 

14.220 

24.22 

170 

•0010 

10.00 

54.22 

24.22 

070 

00020 

10.00 

14.22 

24.22 

20.2 

MS 

00025 

10.00 

•4.219 

24.22 

070 

00010 

10.01 

14.22 

24.22 

STD 

•0050 

10.02 

14.22 

24.22 

21 ml 

MS 

M050 

10.02 

14.219 

24.22 

STO 

•0075 

10.01 

14.14 

24.11 

20.2 

MS 

•0075 

10.01 

54.541 

24.51 

070 

Ml  00 

17.51 

54.14 

24.45 

20.2 

MS 

00100 

17.51 

14. 141 

24.45 

070 

M125 

17.1* 

54.12 

24.51 

STO 

M150 

14.00 

14.20 

24.54 

20.2 

OOS 

•0150 

14.00 

54.200 

24.54 

STO 

C0200 

14.07 

54.19 

24.47 

21.2 

OOS 

•0205 

14.00 

54.1*4 

24.40 

STO 

•0250 

15.59 

54.11 

24.72 

STO 

00100 

15.01 

54.04 

24.7* 

21.2 

OOS 

00105 

14.97 

14.024 

24.79 

070 

00400 

11.54 

55.70 

24.91 

20.2 

MS 

TOO  405 

15.40 

15.771 

24.91 

STO 

00500 

12.51 

15.44 

27.01 

20.2 

MS 

M510 

12.10 

15.411 

27.02 

STO 

•MOO 

10.47 

15.11 

27.11 

21.2 

MS 

T00410 

10.27 

15.27* 

27.14 

STO 

00700 

00.40 

15.10 

27.14 

STO 

00000 

07.02 

15.09 

27.50 

21.2 

MS 

00010 

04.00 

15.079 

27.52 

STD 

00900 

05.  74 

15.01 

27.42 

STO 

01000 

0*.71 

14.95 

27.49 

20.2 

OOS 

T01015 

04.  40 

14.94  7 

27.70 

20.2 

OOS 

01S2S 

01.01 

14.92* 

27.77 

0C.000  1510.0 

isio.o 

00.01*  1510.1 

00.01*  1510.1 

1510.4 
00.054  1510.5 

00.051  1510.0 

1510.0 
00.115  1510.* 

1510.4 
00.170  1510.4 

1510.4 
00.210  151T.7 

00.25*  1517.0 

1517.0 
00.111  1515.5 

1515.1 
00.402  1514.7 

00.472  1511.7 

1511.4 
00.404  1510.2 

1510.1 
00.727  1500.1 

1507.0 
00.040  1502.1 

1501.7 
00.010  1407.0 

0U01I  1402.4 

1402.0 

01.004  14*0.0 

01.140  14*4.4 

1404.1 

1401.1 


....... ........ 


I 


• CHO 

51  2704 

V«AA 

1975 

OOTOA  04751  AIA 

TINA  10.4 

OIA  HOT  AfA 

NINO-OIA  14 

INST 

NANSCN 

CAST 

TIN  SO  15M 

COMSCC 

•004 

nonth  h 

SHI  A NT 

HIT 

OULO  17.2 

15 

5 2 

HJND-SAO  25 

TAACC 

OIA 

9 

SOUAAC 

2 

CAT 

41  55  N 

OA* 

19 

OATA  USC 

1 0AACHCT4  09  9 4.2 

SCA 

MINO-AOA 

OUAATIOM 

2 

24 

10N6 

•45  00  H 

NOUA 

01.0 

AAIA 

05  CLOUD  T/A  A/0 

CL/TA 

HCATHCA  A2 

MU 

A1  0*904 

1 

SOUAAC 

55 

CASVWJN/T  |Nf 

1WTV4 

OCATh 

Tf  HA 

UL 

sioha-t 

OTNOATm 

sno  m 

0XV6  *04 

TOT  A 

NO 2 

HOI 

SI01 

AH 

STO 

00030 

17.01 

14.00 

24.1* 

00.000 

1117.2 

•5.0 

MS 

04000 

17.01 

54.074 

24.14 

1517.2 

STO 

•0010 

17.02 

54.11 

24.10 

00.019 

1917.5 

STO 

M020 

17.04 

54.11 

24.20 

M.  017 

1517.7 

•5.0 

MS 

M021 

17.04 

14.140 

24.20 

1517.0 

STO 

•0010 

17.05 

54.14 

24.21 

00.05! 

1917.9 

•*.• 

MS 

•004* 

17.07 

54.190 

24.11 

1510.1 

STO 

•0050 

17.07 

54.19 

24.24 

00.092 

1910.4 

•5.0 

DOS 

MM9 

17.05 

54.217 

24.24 

1510.4 

STO 

00075 

17.01 

54.21 

24.27 

•0.117 

1510.7 

•5.0 

OOS 

•0092 

17.74 

54.244 

24*51 

1510.7 

STO 

00100 

IT.  59 

54.25 

24.51 

M.101 

1510.4 

STO 

00115 

17.14 

54.10 

24.40 

•0.221 

1517.4 

•5.0 

MS 

MHO 

4.145 

STO 

Ml  50 

M.  49 

14.1* 

24.50 

00.244 

1514.9 

•5.0 

MS 

TM100 

14. O’. 

54.154 

24.41 

1915.0 

STO 

£0200 

1 >.79 

54.10 

24.44 

M.  140 

1514.9 

STO 

M250 

14.09 

15.97 

24.74 

M.411 

1512.1 

U.  • 

MS 

M201 

14.17 

55.094 

24.02 

1511.1 

STO 

M1M 

14.05 

15.04 

24.09 

00.  AT* 

1514.1 

•5.0 

MS 

M17S 

12.92 

55.400 

24.95 

1507.4 

STO 

M400 

12.77 

55.47 

24.90 

00.405 

1507.5 

•5.0 

MS 

•0474 

11.02 

55.551 

27.07 

1509.1 

STO 

M5M 

11.12 

55.44 

27.11 

M.714 

1501.2 

•!.• 

MS 

TM949 

•9.47 

15.20* 

27.22 

1490.1 

STO 

M400 

•0.04 

15.17 

27.10 

M.01* 

1494.1 

STO 

•0700 

•7.19 

59.  09 

27.49 

00.  *9  T 

1491.4 

•5.0 

OOS 

7*0741 

•4.40 

59.094 

27.57 

1409.1 

STO 

•MM 

•4.  10 

•*.•5 

27.40 

M.  944 

1400.7 

STO 

M9M 

•5.41 

55.01 

27.47 

•1.022 

1407.4 

•5.0 

OOS 

7009*1 

•5.05 

15.014 

27.70 

1407.1 

•5.0 

MS 

701442 

05.97 

54.940 

27.77 

1490.9 

343 

# 
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USCUC  HAMILTON,  November,  1977.— Continued 


MMO  31  XT  04 

VtM 

ISTS 

SOTOS  040 SI 

Alt  TIMS  15.4 

01S  HOT  SKA 

MlMO-DtA  35 

INST 

MANSf  N CAST 

TIN  SO  1504 

CONS 1C  0007 

MONTH  II 

Shis  hT 

NIT  SULS  13.0 

15 

2 4 

MIND-SAD  12 

TAACI 

OJA 

9 

SOUAAf 

2 

U»  Mtl  1 

OAT 

It 

OATS  USf 

1 

SAAOMITA  04SS.2 

StA 

mind-soa 

OUAATIOA 

2 

SOUAAf 

44 

lONt  M OS  * 

MOJA 

06.S 

AMS 

03 

Cl  CUD 

T/A  X/S 

Cl/TA 

MIATHIA  X2 

MU 

AS  04507 

1 

SQUAB! 

43 

CAST  MM/1  |<K 

SYlTYA 

01  ST  H 

TIMS 

SAL 

SltMA-T 

OVNDSTh 

SNO  4*1 

01 Y 6 S04 

TCT  S 

N02  NOJ 

9105 

AH 

STO 

00000 

14.74 

53.42 

23.41 

00.000 

1515.3 

•4.1 

oos 

00000 

14.74 

53.411 

23.41 

1313.3 

STO 

00010 

17.21 

53.47 

23.44 

04^021 

1315.2 

STO 

00020 

17.40 

53.  ST 

24.03 

00.  CM 

1514.7 

04.1 

OSS 

00024 

17.71 

33.412 

24.  07 

1517.2 

STO 

000)0 

17.74 

34.01 

24.11 

00.040 

1517.4 

04  a • 

OSS 

00044 

17.44 

34.173 

24.20 

1310.5 

STO 

00050 

17.44 

54.  IS 

24*21 

00.  04 S 

1510.5 

04.1 

OSS 

00074 

17.42 

34.253 

24.23 

1314.0 

STO 

0007 S 

17.42 

54.23 

24.25 

00.143 

1314.0 

04.  » 

OOS 

soots 

IT.  OS 

34.245 

24.27 

1314.2 

STO 

00100 

17.01 

54.23 

24.  2S 

SO.  ISO 

1314.1 

STO 

00125 

17.2ft 

54.23 

24.45 

00.251 

1517.4 

04.1 

OSS 

00147 

14.73 

54.231 

24.33 

1314.7 

STO 

00130 

14.  4S 

34.24 

24.34 

00.271 

1314.4 

STO 

00200 

15.34 

14.10 

24,72 

00. 344 

1313.7 

04.1 

OSS 

700201 

13.  32 

34.  04« 

24.72 

1313.7 

STO 

00250 

14.14 

33.41 

24. SI 

00.412 

1310.7 

STO 

00100 

15.44 

53.73 

24.S4 

00.474 

1300.4 

04.  • 

OSS 

00100 

15.44 

33.733 

24,04 

1300.4 

04.1 

OSS 

TOOlfS 

12.45 

STO 

00400 

12.43 

STO 

00500 

10.42 

04.  • 

OSS 

00501 

10.40 

33.424 

27.14 

1302.4 

STO 

00400 

OS.  24 

53.12 

27.33 

1443.4 

04.1 

OSS 

7004  00 

0S.24 

53.114 

27.35 

1443.4 

STO 

00700 

Oft.  46 

53.  OS 

27.32 

1440.1 

04*0 

OSS 

00744 

0S.S4 

53.03ft 

27.44 

1407.7 

STO 

cosoo 

OS.  S4 

53.0* 

2 7.44 

1407.7 

STO 

00400 

03.21 

53.04 

27.44 

1407.1 

04.1 

OSS 

T0044S 

04.  62 

53.  020 

27.73 

1404.0 

04.  • 

OSS 

01444 

05.7ft 

54.450 

27.70 

1440.7 

ACTIO 

31  2704 

YIAA 

1473 

SOTO?  04032  A 1 A 

TIHA  07.7 

OIA  HOT  AtA 

H1N0-01A  32 

INST 

NAMSCM  CAST 

TAM  SO  1304 

CONSIC 

0000 

MONTH  11 

SM>  HT 

MKT 

SUIS  07.3 

31 

5 2 

41N0-SA0  24 

TAACI 

OIA 

5 

SOUAAI 

2 

IS* 

44  12  M 

OAT 

It 

OATA  USC 

1 AAACNKTi  0440.2 

SIA 

M I NO- A OX 

0UAAT10N 

2 

souaak 

44 

IONS 

044  17  M 

KK* 

11.4 

ASIA 

03  ClOuO  t/a  ft/a 

Cl/TA 

MIATnKA  u 

0A1C 

U 04500 

1 

SOUAAf 

44 

CASTMU4/TK 

IYITYA 

OISTH 

TIMA 

SAl 

SI6MA-T 

OYNOATh 

SNO  Vtl 

OXVO  AO  4 

TOT  A 

M02  NOS 

SI  03 

AH 

STO 

ooooo 

13.30 

34.  14 

23.63 

00.000 

1301.5 

11.4 

OOS 

00000 

13.30 

34,144 

25.63 

1301.5 

STO 

00010 

13.S1 

34.27 

25.44 

00.023 

1 502. S 

STO 

00020 

14.13 

34.40 

23.72 

00.046 

1304.2 

STC 

00030 

14.32 

34.34 

25.74 

00.044 

1303.4 

11.4 

OOS 

00044 

13.04 

34.711 

23.75 

1300.0 

STO 

00030 

13.44 

33.  Oft 

23.42 

00.113 

1 504.  • 

STO 

00075 

14.44 

34.12 

24.47 

00.134 

1313.1 

lUt 

OOS 

TOOQTS 

14.74 

34.214 

24,32 

1313.5 

STO 

00100 

14.24 

34.17 

24.40 

00.141 

1314.5 

STO 

00123 

13.72 

34.11 

24.41 

00.234 

1313.0 

STO 

00130 

15.01 

34.02 

24.76 

00.241 

1311.3 

11.4 

OSS 

00131 

13.05 

34.017 

24.76 

1311.3 

STO 

00200 

13.43 

33.73 

24.  SS 

00.332 

1304.3 

11.4 

OOS 

T0022J 

12.S4 

35.433 

26.43 

1304.0 

STO 

00250 

12.4* 

33.61 

26.44 

00.  342 

1303.4 

11.4 

OSS 

00244 

11.41 

35.531 

27.04 

1301.4 

STO 

00300 

11.4ft 

33.53 

27.06 

00.447 

1501.4 

11.4 

OOS 

T0034S 

10.47 

33.344 

27.17 

144S.3 

STO 

00400 

04.41 

33.31 

27.23 

00.347 

1447.0 

11.4 

OOS 

00443 

OS.  12 

33.142 

27.34 

1441.5 

STO 

00300 

07.41 

33.07 

27.43 

00.631 

1414.2 

11.  4 

OOS 

00542 

03.  14 

34.S44 

27.5ft 

14S1.0 

STO 

00400 

03.10 

34.  ft* 

27.37 

00.441 

1411.1 

STO 

00700 

04.SS 

34.44 

27.64 

00.754 

1401.4 

11.4 

OOS 

T007S0 

04.44 

35.003 

27.74 

14S2.3 

344 
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M»10 

II  ITM 

VIM 

ItTS 

MTOP  OSOS2 

111 

TIM  05.4 

010  MOT  HI 

UlNO-OIK  32 

INST 

HANSON 

CAST 

TIN  SO  1304 

COMIC 

MOO 

MONTH  il 

SHIP  NT 

HIT 

OOLO  03.0 

31 

3 2 

HI NO- IPO  23 

TOOCf 

Oil 

S SOUAfti 

2 

i.A'T 

Mil  II 

04V 

10 

DOTS  Oil 

1 

OOOCMTO  000  U 2 

SIA 

HI NO-POO 

OUOATION 

2 SOUAOC 

44 

tone 

•4?  if  H 

*C UN 

10*0 

IMi 

OS 

C10U0  T/4  0/7 

CL/10 

Hi  AT  HO*  3J 

MIS 

A3  04500 

1 SOUAM 

47 

castnun/tinc 

lvlttp 

OfOTM 

TIM 

SOL 

SICMA-T 

ovnoptk 

SNO  OIL 

OJtYO  P04 

TOT  P 

M02 

NOS 

SI  03  pH 

STO 

M000 

OS.  OS 

13.42 

25.02 

00.000 

1400.1 

U«l 

MS 

00000 

00.05 

33.410 

25.02 

1400.1 

STD 

M010 

10.0 

33.44 

25.00  • 

00.021 

1400.5 

STO 

00020 

10.SS 

SB.  70 

25.00 

00.042 

1450.5 

U.I 

MS 

00020 

10.50 

SS- 70S 

25.04 

1401.1 

STO 

000 SO 

10.53 

33.00 

25.05 

00.043 

1401. S 

STO 

•0050 

10.T4 

24.10 

24.21 

00.102 

1402.0 

14.0 

MS 

M0S1 

10.  TS 

34.214 

24.23 

1402.0 

STO 

•OOTS 

10.20 

35.40 

2T.20 
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STO  00120  21.07  04.44  20.02  00.040  1029.5 

STO  OOIOO  20.42  14.40  20.7*  00.401  1020.0 

STO  00200  19.47  14.49  24.00  00.909  1920.7 

00.9  OOS  00200  19*47  04.404  24.09  1020.7 

STO  00200  19.01  04.47  2*. 1*  00.404  1020.2 

00.9  OOS  00290  10.40  04.40*  24.20  1024.0 

STO  00000  10,09  04.40  24.29  00.709  1024.0 

00.9  OOS  TOO  094  1 7.09  04.404  24.40  1024.2 

STO  00400  17.02  14.40  24.41  00.007  1024.2 

09.4  OOS  700499  14.94  04.291  24.04  1020.1 

STO  00000  14.40  04.29  24.04  01.009  1020.1 

00.9  OOS  T 00047  10.04  04.079  24*49  1020.4 

STO  00400  10.90  04.07  24.49  01.220  1020.2 

STO  00700  10.40  00.70  24.04  01.0*4  1010.4 

09.9  OOS  T 00740  11.94  09.0*1  27.00  1011.0 

STO  COOOO  11.00  09.99  27.07  01.494  1910.4 

STO  60400  09.  4 9 0 0.0*  27.  24  01.409  1 000.4 

00.9  OOS  00999  00.90  09.221  27.09  1901.9 

04.9  OOS  701440  04,92  00.014  27.74  1490.9 


